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FAITES 



PENDANT L'ANNÉE 1873. 



GRAND CERCLE MÉRIDIEN DE SECRETAN-EICHENS. 



On trouvera (t. XIX, p. 43> et t. XXIV, p. i* à 5*) une description détaillée 
du Cercle méridien, de son installation, de ses accessoires, ainsi que des pro- 
cédés d'observation en usage. Nous y renvoyons le lecteur, nous bornant ici 
à présenter le résultat des observations faites pour déterminer l'état de l'instru- 
ment. 

Observations des ascensions droites. — Niveau. — Inclinaison de i'çuve. — De- 
puis le commencement de décembre 1871, un niveau a été adapté au Grand 
méridien pour déterminer l'inclinaison de Taxe. 

Les observations du nivellement ont été effectuées régulièrement, et les ré- 
sultats utilisés pour la détermination des constantes. L'inégalité des tourillons 
a été considérée comme nulle; il résulte, en effet, des mesures obtenues en 
1872, que cetle inégalité n'atteint qu'une valeur absolument négligeable. 

Une partie du niveau est équivalente à o",94 en arc ou à o',o63 en temps. 
Cette valeur a été déterminée au commencement de l'année 1872. 

On procède au nivellement en appliquant le niveau sur les tourillons dans 
des positions où le sens de la graduation est successivement renversé. Soient O 
la somme des deux lectures faites dans la position pour laquelle les divisions 
vont en croissant vers l'Ouest, E la somme des deux lectures faites quand les 
divisions vont en croissant vers l'Est, î l'inclinaison mesurée par ces détermi- 

* Observations de Paris, iSy3. ' 
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OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. — 1873. 



nations : 



,• = 2!^ (O— E) = o%oi57 (O— i:). 

L'inclinaison est positive quand le côté occidental de Taxe est le plus élevé, 
négative dans le cas contraire. 

f étant la latitude de l'Observatoire (cosç = o,G582}, on a 

-A- = o*,o238(0— E). 

ù 

Nous donnons ci-dessous les moyennes des valeurs de — ^ correspondant aux 

périodes pendant lesquelles Tinclinaison a pu être considérée comme constante : 
les dates limites se rapportent à la première et à la dernière des observations 
qui ont fourni la moyenne. 



1873. 




COSip 


Nombre 

de 
déterm. 


Janv. 8 à janv. 


27... 


s 
H- o,o5 


5 


Jaiiv. 25 à févr. 


21... 


-H 0,14 


9 


Févr. 29 à avril 


I.. . 


-+■ 0,16 


14 


Avril 2 à mai 


17... 


-h o,i5 


16 


Mai 19 à mai 


3o... 


-h 0,07 


7 


Juin 6 à juin. 


24... 


— o,o5 


9 


Juin. 29 à sept. 


12. . . 


— o,i3 


10 



1873. 



6 



COS(}> 



s 

Sept. i3 à sepX. 26 — o, i5 

Cet. 6 à oct. 16 —0,14 

Oct. 21 à oct. 29. ... — 0,04 

Nov. 2 à nov. 20 ■+■ 0,08 

Nov. 26 à déc. 10 -h 0,12 

Dec. i3 à déc. 3o ■+■ 0,22 



Nombre 

de 
déterm. 



5 



4 



8 



Fils verticaux. — Fil mobile : valeur d'un tour de la vis micrométrique, — Fils 
fèves. — Jja valeur d'un tour de la vis micrométrique qui conduit le fil vertical 
mobile est de 3',9926 dans Téquateur. 

Les distances équatoriales des fils verticaux fixes à la moyenne des dix fils 
centraux ont été déduites d'un ^and nombre d'observations présentées dans 
le tableau suivant, où nous donnons la position des dix fils du milieu. 

En prenant la moyenne des positions de ces dix fils fixes, on obtient la po- 
sition {^^ du fil fictif que l'on nomme Jil moyen. Cette position, nécessaire pour 
la réduction des observations, est donnée dans la dernière colonne du tableau . 



Dates 
des 

observ. 
1873. 



GRAND CERCLE MÉRIDIEN. — RÉDUCTION DES OBSERVATIONS. 



Positions des dix fils du milieu. 



I. 



n. 



m. 



IV. 



V. 



FILS. 



\1. 



VU. VIII. 



t t t t t t t t 
Janv. 8 47i525 43,557 39,78'» 36,270 33, 024 27,011 23 



Mars 


G 




11 




18 




27 


Avril 


2 




9 




16 




25 


Mai 


I 




13 



i5 47 
25 47 

^9 47 
Févr. 8 47 

'9 47 
28 47 

47 

47 
47 
47 
47 
M 
47 
47 
47 
47 

•>.(> 47 

28 47 

Juin 10 47 

20 47 

24 47 
Juin. iG 47 

^4 47 
'^9 47 

Août i5 47 

25 47 

St^pt. I 47 
10 47 

«7 47 
23 47 

3 47 

8 47 

14 47 



Oct. 



1 \f^^ 

,523 


4^, 

43, 


,53o 


43. 


,53o 


43, 


,534 


43, 


,5i4 


43, 


,5i8 


43, 


,5i8 


43, 


,5i8 


43, 


,5i3 


43, 


,5i4 


43, 


,5i4 


43, 


,521 


43, 


,5i8 


43, 


,5iG 


43, 


5i- 


43, 


,5i8 


43, 


,5i5 


43, 


,520 


43, 


,519 


43, 


,5i9 


43, 


,519 


43, 


,519 


43, 


,5i8 


43, 


,5i4 


43, 


,520 


43, 


,521 


43, 


,526 


43, 


,524 


43, 


,525 


43, 


,525 


43, 


,52G 


43, 


,52G 


43, 


,526 


43, 



5Gi 39,785 3G 

5Go 39,781 3G 

562 39,788 36 

565 39,788 36 



55o 
548 
548 

547 

547 
55o 



55o 



549 

547 

549 

547 
548 

548 



39,771 
39,770 
39,770 
39,770 

39,771 
39,768 

39,77» 
39,774 
39» 770 

39,771 
39,77» 
39 ) 770 
39,769 



36 
36 
36 
36 
36 
36 
30 
36 
3G 
36 
36 
36 
36 



550 39 , 770 36 

55 1 39,772 36 
549 39,771 36 
549 39,771 36 

549 39,777 36 

550 39,771 36 
55o 39,773 36 

55o 39,775 36 

557 39,780 36 

558 39,779 36 
554 39,779 36 

556 39,781 36 

557 39,780 36 

56i 39,775 36 

558 39,779 36 
556 39,782 36 



273 33,023 27,014 23 

272 33,021 27,010 23 

271 33,023 27,019 23 

272 33,021 27,018 23 



253 
258 
254 
259 
259 
254 
259 
262 
254 
258 
259 
256 
256 



33,011 
33,01 1 
33,009 
33,oi3 
33,010 
33,011 
33,010 
33,012 
'>3,()i 1 
33, oi I 
33,010 
33,010 
33,010 



26,(>95 
26,993 
26,992 
26,992 

^6,9^3 
26,990 
26,990 
26,998 
26,992 
26 , 995 
26,992 
26,990 
a6,994 



23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 



259 33,014 '-^6,995 23 

260 33,010 '26,992 23 

259 33,011 26,995 23 

260 33,oii 26,994 23 
259 33 ,01 3 26,995 23 

262 33,017 27,001 23 

258 33,009 26,992 23 

259 33,012 27,001 23 

260 33,019 27,001 23 

265 33,019 27,003 23 

267 33,020 27,002 23 

271 33,022 27,003 23 

271 33,022 27,003 23 

267 33,022 27,oo3 23 

265 33,019 27,004 23 

265 33,020 27,001 23 



IX. 



X. 



t' 



,7b» 


20,291 1 


,765 


20 , 295 1 


,766 


20,290 1 


,769 


20,296 I 


^769 


20,295 I 


,752 


20,280 1 


,752 


20,278 1 


,753 


20,277 » 


,756 


20,280 1 


,754 


20,278 I 


,749 


20,279 1 


,752 


20,278 1 


,755 


20 , 280 1 


,7i8 


20,279 1 


,757 


20,280 I 


,754 


20,281 1 


,751 


20,275 1 


,7 19 


20,276 I 


,75o 


20,280 1 


»749 


20,279 1 


,749 


20,279 I 


,749 


20,278 1 


,750 


20,281 1 


,752 


20,280 1 


,750 


20,273 1 


,75i 


20,281 1 


,757 


20,280 1 


,756 


20,281 I 


,757 


20,285 1 


,761 


20,288 1 


,759 


20,287 1 


,754 


20,281 1 


,758 


20,288 I 


,758 


20,284 1 



t t t 
6,5oo i2,5o2 3o,o23 



6,5oi 12 

6 , 5o5 1 2 

6,5o4 12 

6,5o3 12 



6,490 

6,49" 
6,493 

6,495 
6,484 
6,488 

6,490 

6,49" 

6,488 

6,493 
6,489 

6,487 
6,490 



12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 



6,490 12 

6.490 la 

6.491 12 
6,491 12 
6, {86 12 

6,488 12 

6,484 12 

6,491 12 

6,493 12 

6.495 12 

6.496 12 
6,5oO 12 

6, {99 "^ 

6,5oo 12 

6,497 12 

6,496 12 



,5o8 


3o, 


,5o6 


3o,< 


,5o6 


3o, 


,509 


3o, 


,498 


3o, 


,495 


3o, 


,490 


3o, 


,49» 


3o, 


,49^ 


3o, 


,{9» 


3o, 


,493 


3o, 


,Î94 


3o, 


,49'^ 


3o, 


,497 


3o, 


,495 


3o, 


,Î9'' 


3o, 


,498 


3o, 


,492 


3o, 


,49» 


3o, 


,493 


3o, 


,497 


3o, 


,Î94 


3(>, 


,498 


3o, 


,49» 


3o, 


,49> 


3o, 


,5oo 


3o, 


,5o4 


3o, 


,498 


3o, 


,502 


3o, 


,5o3 


3o, 


,5oo 


3o, 


,5oi 


3o, 


»499 


3o, 



025 

024 
027 

028 



1 
1 

o 

2 
O 

o 
1 

4 

o 
3 
2 
o 
1 

2 

I 

2 
2 

2 



4 
o 



9 

8 



01 
01 
02 1 
021 

019 

02U 
019 



21 47,527 43,557 39,781 36,270 33,022 27,004 23,758 20,288 i6,5oo i2,5o2 3o,o2i 



I. 



Dates 

des 

observ. 

1873. 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. — 1873. 



Positions des dix fils du milieu, (Suite.) 



FILS 



I. 



II. 



m. 



IV. 



V. 



VI. 



VIL 



vm. IX. 



X. 



t t t t t t t t t l t 

Oct. 3o 47»527 43,559 39,782 36,268 33,024 27,005 23,762 20,289 i6,5oi i2,5o5 3o,o22 

Nov. 4 47,525 43,557 39,779 36,269 33,022 27,004 23,758 20,289 i6,5oo i2,5o2 3o,o2i 

Il 47,525 43,557 39,780 36,266 33, 021 27,004 23,761 20,288 i6,5oo i2,5o5 3o,o2i 

18 47,524 43,555 39,781 36,271 33, 02] 27,006 23,760 20,290 i6,5o2 i2,5o5 3o,o2'2 

26 47»526 43,557 39,781 36,267 33,023 27,005 23,758 20,289 16,499 i2,5o3 3o,02i 

Dec. 2 47,526 43i558 39,783 36,268 33, 021 27,005 23,762 20,289 16,499 i^,5o4 3o,o22 

10 47,528 43,56i 39,786 36,271 33,025 27,008 23,763 20,293 i6,5o3 i2,5o8 3o,o25 

16 47,53o 43,559 39,783 36,269 33,024 27,008 23,765 20,292 i6,5o4 i2,5o6 3o,o24 

23 47,526 43,559 39,782 36,269 33,023 27,007 23,763 20,292 i6,5oo i2,5o4 3o,o23 

3o 47>525 43,560 4i>783 36,269 33,025 27,007 23,763 20,293 i6,5o5 i2,5o8 3o,o24 



On a trouvé, par Texamen de ce tableau, que les distances des fils déter- 
minées antérieurement n'ont pas éprouvé de changements sensibles; on a donc 
continué à employer les valeurs suivantes, qui se rapportent à la moyenne 
des dix fils du milieu : 



m % 

Fil c — 1 «59,87 

» b — 1 .42,93 

)) a — 1 . 29 , 90 



« I.. 

» II. 

» III 

» IV, 

)) V. 



— I- 9>9^ 

— 0.53,94 

— 0.38,92 

— 0.24,99 

— o. 12,02 



Fil C. 
» B. 
» A 



» X.. 

» IX. 

» VIII 

)• VII. 

)) VI. . 



m s 

» 5y,79 
1 .42,81 
I .29,88 



-+- I. 9,91 
0.53,95 

0.38,95 
0.24,97 
o. 12,00 



Azimut, — CoUimation du fil moyen. — Soient M la lecture pour le pointé fait 
sur le collimateur nord, M' la lecture pour le pointé fait sur le collimateur sud, 
i^o la position du fil mobile pour laquelle la collimation est nulle; on a 

1.0=1 (M -h M'). 

v,„ étant la position du fil moyen, c la collimation de ce fil, k = 3% 9926 la valeur 
d'un tour de la vis micrométrique, 



c = Ar(i/^ — I/o). 



GRAND CERCLE MÉRIDIEN. — RÉDUCTION DES OBSERVATIONS. 



5 



Nous présentons, dans le tableau suivant, les valeurs obsei*vées de l'azimut; 
nous y joignons les valeurs de s^q conclues, ainsi que les valeurs de c déduites 
de la comparaison de i'o et de ç^ : 



1873. 



Coll. sud. Coll. nord. 



*'•• 



Janv. 8 3o,92tà a8,733 

i5 3o,755 28,909 

25 3o,936 28,724 

29 3i,o27 28,637 

Févr. 8 3o,936 28,737 

19 3o,779 28,876 

28 30,454 29,181 

Mars 6 ^9,924 29,730 

Il 3o,22i 29,418 

>8 30,089 29,4(9 

^7 30,249 ^9)394 

Avril 2 29,916 29,745 

9 3o,o66 29,590 

16 29,895 29,752 

25 3o,253 29,395 

Mai 1 3o,ioi 29,550 

i3 29,909 29,750 

20 29,930 29,738 

28 29,892 29,755 

Juin 10 29,673 29,975 

20 29,455 30,175 

24 29,537 3o,io3 

Juin. 16 29,576 3o,o62 

24 29,410 3o,2o8 

29 29,401 3o,i8i 

Août i5 29,612 29,982 

26 29,674 29,925 

Sept. 2 29,931 29,704 

10 3o,i84 29,47^ 

17 3o,20o 29,444 

23 3o,i63 29,5o3 

Cet. 3 29,881 29,790 

8 3o,o52 29,609 

14 3o,322 29,340 

21 3o,3o3 29,355 

3o 3o,566 29,087 



29,827 
29,832 
29,83o 
29,832 
29,836 
29,827 

29,817 
29,827 
29,820 
29,819 
29,821 

29,83i 
29 , 828 
29,824 

29,824 
29,826 
29,83o 
29,834 

29,823 
29,824 

29,815 
29,820 

29,819 

29,809 

29,791 

29,797 
29,800 

29,818 
29,83o 
29,822 
29,833 
29,835 

29,83i 
29,83i 

29,829 
29,826 



3o 
3o 
3o 
3o 
3o 
3o 

3o 
3o 
3o 
3o 
3o 

3o 
3o 
3o 
3o 
3o 
3o 
3o 

3o 
3o 

3o 
3o 
3o 

3o 
3o 
3o 
3o 

3o 
3o 
3o 
3o 
3o 

3o 
3o 

3o 
3o 



«'--V 



024 
024 
024 
027 
027 
011 

011 
on 
ou 
ou 
ou 

ou 
ou 
ou 
ou 
ou 
ou 
ou 

012 
012 

012 
012 
012 

012 
012 
oi5 
oi5 

020 
020 
020 
020 
019 

019 
019 

021 
021 



o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 



197 

192 

194 
195 

19» 

i84 

194 
184 

191 

192 
190 

180 

i83 

187 
187 

i85 
181 

>77 

189 
188 

«97 
192 

193 

2o3 
221 
218 

2l5 

202 
190 
198 
187 
184 

188 
188 

192 
195 



f. 

O 
O 

o 
o 
o 
o 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 



786 
766 

774 

778 

762 

734 

774 
734 
762 
766 
758 

718 
730 
746 
746 
738 

72'Jl 

706 

754 
750 

786 
766 

770 

810 
882 
870 
858 

806 
758 

790 
746 

734 

75o 
750 

766 

778 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. — 1873. 



1873. 



Coll. sud. Ck)ll. Dord. 



t t 

Nov. 4 3o, 590 29 ,o5o 

II 3o,68i 28,977 

i5 3o,6ii 29,o38 

26 3o,332 29,344 

Dec. 2 3o,564 29,115 

ïo 3o,è92 28,779 

16 30,766 28,917 

23 3o,522 29,132 

3o 31,009 28,679 



^• 


"-.• 


"-.-''•• 


C. 


t 

29,820 


t 

3o,02I 


t 

-H 0,201 


% 
-»- 0,802 


29,829 
29,825 


3o,oai 

3o,02I 


-+- 0,192 
-H 0,196 


-4- 0,766 
-+- 0,782 


29,838 
29,839 
29,836 
29,842 


3o,023 
3o,o23 
3o,o23 
3o,023 


-h o,i85 
-h 0,184 

H- 0,187 
H- 0,181 


-H 0,738 
-H 0,734 
-+- 0,746 
H- 0,722 


29,827 
29,844 


3o,o23 
3o,o23 


-»- 0,196 
-H 0,179 


-4- 0,782 
H- 0,71/» 



Étoiles fondamentales. — Coordonnées moyennes pour 1%^?^ ^o . — Nous donnons^ 
dans le tableau ci-dessous, les positions moyennes des 3o6 étoiles fondamentales 
dont nous avons fait usage depuis i856; nous avons inscrit en regard les cor- 
rections individuelles que nous avons déduites de nos propres observations 
(1856-1869), et dont on a tenu compte dans les réductions. 

Coordonnées moyennes de 3 06 étoiles fondamentales poiu 1873,0. 



Ascension 
droite. 



Variation 
annuelle. 



h m s % 

•21 X Andromèdo o. 1.49, 533 -+- 3,087 

11 fi Cassiopée o. 2.24,916 -h 3, 161 

88 7 Pégase o. 6.41,826 -h 3,082 

I03B.A.C. Sculpl. . 0.21.37,854 -+-2,987 

12 Baleine 0.23.33,293 -h 3, 059 

i3 Baleine 0.28.42,580 -h 3, 084 

i3o (Piazzi)O** 0.30.49, i3o -h 3, 088 

iH a Cassiopée 0.33.18,777 -h 3,364 

iG p Baleine 0.37.12,719 -+- 3,oi2 

24 yj Cassiopée 0.41.25,607 -h 3,58i 

189 (Piazzi) 0"*.... 0.41.42,840 -h 3,i3o 

63 ^ Poissons 0.42. 5, 604 -h 3, 106 

35 V Andromède 0.42.48,771 -+- 3,281 

27 7 Cassiopée 0.49. 3, 640 -f- 3,566 

71 e Poissons 0.56.21,194 -4- 3, m 

3o fjt Cassiopée 0.59.50,168 -h 3,942 

43 p Andromède i. a. 37,606 -h 3,339 

1 a Pet. Ourse (Polaire). 1.12.17,776 -4-20,570 

37 § Cassiopée 1.17.31,642 -h 3,870 

45 G' Baleine 1.17.40,497 -^2,997 



Correction 

du 
Cat. proT. 

—0,020 
—0,240 
— o,o3o 

-HO,I 10 

H-o,o4o 

—0,040 

-ho,o5o 

—0,090 

-+-0,370 
-+-0,040 
-ho,o6o 

—0,190 

—0,020 



—0,110 

-1-1,000 
—0,070 



Distance 
polaire. 

61.36.39,03 
3i.33. 3,67 
75.31. 21 ,43 
123.42.26, Il 
94.39.33,59 

94.17.32,82 
115.28. 2,43 

34* 9.34,55 
108.41* 2,94 

32. 5i .3o,68 

85.22.23,92 

83. 6.24,94 
49.36.47,42 

29.58.17,41 
82.47.39,84 

35.42. i4)5i 
55. 3.10,69 
1.22. 3,83 
30.25.33,21 
98.50.22,33 



Currcctiun 
Variation du 

annuelle. Cat. prov. 



9^90 
19,85 
— 2o,o3 

9,96 

9>9i 

9,86 

9,8» 
9,80 

9,82 

8,54 
9,66 

9,^ 
9,60 

9>45 

7,84 
9»îi3 

9,07 
8,86 
8,69 



n 
0,00 

— 0,70 

— O , I(J 



0,80 

— 0,60 

— 2,70 

— 0, 10 

— o,3o 



l ,00 

1,70 



— 0,90 



2,10 
1 ,00 
0,20 
o,5o 
1,00 



GRAND CERCLE BiÉRIDIEN. — RÉDUCTION DES OBSERVATIONS. 



Coordonnées moyennes de 3o6 étoiles fondamentales pour 1873,0. (Suite.) 



99 9} Poissons 

106 V Poissons 

54 Andromède 

110 Poissons 

e Sculpteur 



Aicension 
droite. 

k B • 
1.24.41*301 



Correction 
Variation da 

annuelle. Cat. proT. 



Distance 
polaire. 



6 p Bélier... 

i3 a Bélier... 

fA Fourneau 

67 Baleine . . 

68 Baleine.. 



73 S' Baleine 

ia3 (Piazzi) IT 

86 7 Baleine 

4i Bélier 

48 i Bélier 

92 a Baleine 

c Persée 

26 p Persée (Algol) 

57 ^ Bélier 

12 Éridan 



1.34.49 
1.35.42 
1.38.41 
I .39.42 

1.47-37 
2. o. I 

2. 7.18 
2.10.38 

2.12.56 

2,21.24 
2.29. 6 
2.36.43 
2.42.30 
2.51.57 

2.55.38 
2.59.54 
2.59.54 

3. 4-22 
3. 6.40 



33 a Persée 3.i5.i5 

2Ç Taureau 3.20.17 

18 c Éridan 3.26.57 

39 i Persée 3.33.53 

23 ^ Éridan 3.37.10 

25 Yi Taureau 3.39.56 

44 Ç Persée 3.46. 9 

34 7' Éridan 3.52. 6 

35 \ Taureau 3.53.38 

40 0' Éridan 4.9.25 

54 7 Taureau 4.12.34 

74 c Taureau 4*2i-i2 

87 a Taureau (Aldébaran) 4.28.38 

52 u^ Éridan 4 «30. 37 

53 Éridan 4.32.21 

1 ir^Orion 4*42*57 

3 c Cocher 4*48.43 

10 p Girafe 4*52. 7 

2c lièvre 5. o. 5 

i3 a Cocher (La Chèvre). 5. 7.18 



291 
808 
35o 

'77 

55o 
041 
712 
9i5 

194 

432 

741 
235 

722 
187 

458 
328 
612 
i65 
627 

930 
193 
200 
235 
109 

2l3 

220 

2l5 

696 

737 

045 
182 

io5 
022 

023 

423 
691 
117 
65 1 



3 

3 
3 
3 

2 

3 
3 

2 
2 



3 
3 
3 
3 
3 

3 

4 
3 
3 
2 

4 
3 

2 

4 

2 

3 
3 
2 
3 
2 

3 
3 
3 

2 
2 

3 
3 
5 

2 



>>99 


-HO, 


,ii5 


H-O, 


,726 


— 0, 


,162 


— 0, 


,818 


-0, 


,^99 


-HO, 


,367 


— 0, 


,642 


-HO, 


,987 


-HO, 


,028 


0, 


,181 


-HO, 


,î»79 


-HO, 


,102 


-HO, 


,5i4 


— 0, 


i4i9 


-0, 


,128 


-HO, 


1^94 




>877 


-HO, 


,420 




,547 


-0, 


,25o 




,242 


-HO, 


,825 


— 0, 


,241 


-HO, 


,873 


-0, 


,553 


-HO, 


,758 


-0, 


,795 


-HO, 


,3i5 


-HO, 


,765 


— 0, 


,407 


-HO, 


,496 


— 0, 


,436 


— 0, 


,333 




,745 


-0, 


,257 


-0, 


,896 


-HO, 


,309 


-HO, 


,539 


-HO, 


,423 


— 0, 



o3o 75.18.34 

o5o 85. 9.22 

180 39.57. 6, 

040 81.28.58 

3oo ii5.4i.i5 

040 69.48.48 

o3o 67. 8.21 

i3o 121. 19. 16. 

020 97. o.3i 

3oo 93.33.20, 

o3o 82. 6.37 

320 83.43.17 

020 87.18. 3 

040 63. 15.54 

o3o 69.10. 

o5o 86.24.36; 

40. 52.23 

060 49*32. 5 

70.45.19 

o5o 119.29.21 

40.35.35 

080 80.42.41 

3io 99.53.23 

120 4^*37.15 

1 80 1 00 . II . 40 ; 

o3o 66.17.22 

070 58.29.45 

060 io3.52.i7 

o3o 77.52.13 

090 97.51. 7 

010 74.40.52 

o3o 71. 6.11 

o3o 73.44*53 
120.49.28 

090 104.33.1 3 

180 83. 15.45 

070 57. 2.l5 

090 29.44.48 

090 112.32.34 

090 44* 8. 2 



Correction 
Variation du 

annuelle. Cat. proT. 



20 
80 
60 
3o 
20 



3o 
60 
3o 
00 
40 

5o 
5o 

90 
20 

20 



,35. 


-18,70 


-H 0, 


,74 


-18,35 


- I, 


.74 


-18, 3i 


-+- «7 


,01 


-18.23 


— », 


,66 


— 18,21 


-+- 2, 


,97 


-«7,78 


-H 0, 


,57 


-17,22 


- 0, 


,63 


— 16,96 


— I, 


,21 


-16.75 


- I, 


,65 


-16,54 


— I, 


,7' 


-16,34 


- 0, 


,02 


-17,28 


— 1, 


,86 


-i5,36 


— I, 


,o3 


— i5,o8 


- ï, 


,54 


-14,67 


-H I, 


,94 


-14,34 


— I, 


,67 


-14,21 




,91 


-14,20 


H- >, 


,ai 


— 13,90 


- 0, 


,87 


-14, 38 




,28 


-i3,i6 


— 0, 


,60 


-12,83 


-H 0, 


,i3 


-12,36 


- 0, 


,5o 


-11,89 




,85 


-12,45 


■+- 0, 


,79 


-11,44 


— 0, 


,22 


— 11 ,01 


- I, 


,16 


— io,5i 




,91 


-10,48 


— 0, 


,46 


- 5,87 


0, 


,42 


- 9i03 


— 0, 


,26 


— 8,36 


-H 0, 


,29 


- 7,61 




,01 


- 7,60 




,75 


- 7,3i 


-H >, 


,29 


— 6,61 


- 0, 


,95 


— 6,11 


— 0, 


,87 


- 5,84 


- 0, 


,68 


- 5,16 


-H «, 


,63 


- 4,14 


o,< 



— i,3o 

80 
40 



3o 
5o 
10 

40 

5o 
00 

40 
00 

70 
80 



40 

5o 
70 
20 
20 
00 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. — 1873. 



Coordonnées moyennes de 3o6 étoiles fondamentales pour 1873,0. (Suite.) 



Ascension 
droite. 

h m t 

19 p Orion (Rigel) 5. 8.26,067 

i5 \ Cocher 5. 10. 12,497 

lia p Taureau 5. 18. i5, 864 

24 7 Orion 5.18.19,280 

34 S Orion 5.25.31,167 

11 a Lièvre 5.27.7,819 

46 fi Orion 5.29.46,183 

5o Ç Orion 5.34.2i,ii5 

a Colombe 5.35. 3,173 

58 a Orion 5.48.17,764 

34 p Cocher 5. 5o. 12,735 

37 Cocher 5.5i. 3,628 

67 V Orion 6. 0.19,256 

7 >ï Gémeaux 6. 7.12,634 

1 3 fA Gémeaux 6.15.16,675 

2 p Grand Chien 6.17. 6,542 

24 7 Gémeaux 6.30.22,517 

9 a Gr. Chien (Sirius). 6.39.33,264 

5i (Hévél.) Céphée. 6.4o.i5,o33 

2210 B. A. C. Girafe. 6.41.29,884 

34 Gémeaux 6.44*24,935 

21 e Grand Chien 6.53.38,1 43 

3o5 (Piazzi) W... 6.55.26,078 

43 Ç Gémeaux 6.56.34,5o2 

23 7 Grand Chien 6.58. o,832 

25 ^ Grand Chien 7. 3. 1 3, 686 

55 ^ Gémeaux 7 . 12 . 32 , 279 

3 p Petit Chien 7 . 20 . 1 5 , 85 1 

66 a Gémeaux (centre) (") 7 . 26 . 29 , 364 

2320 B.A.C. SSÏiJ. 7.26.31 ,067 

10 a Pet. Chien (Procyon) 7 . 32. 39 , 1 7 1 

78 p Gémeaux (Pollux) . 7.37.32,509 

7 Ç Navire 7.43.57,317 

9 Navire 7.45.53,449 

6 Écrovisse 7.55.43,107 



CorrecUon 
Variation du 

annuelle. Cat. proT. 



2,880 

4,214 
3,788 
3,218 
3,064 



-+-o,o3o 
0,000 

-hO,010 

— 0,070 

— 0,010 



2,646 — o,o3o 

3,042 — 0,010 

3,028 — o,o3o 

2,176 —0,110 

3,246 -1-0,010 



4,404 
4,090 

3,426 

3,622 

3,633 

2,642 
3,468 
2,647 
3o,3o8 
8,841 

3,9^9 
2,358 

3,821 

3,563 

2,716 

2,439 
3 , 592 
3,258 
3,839 
73,596 

3,146 
3,681 

2,525 

2,778 

3,698 



-ho,o3o 
—0,020 
— 0,010 

-t-0,020 

—0,040 

— o,o5o 
— o,o4o 
— 0,280 



-1-0, o5o 
— 0,040 
— o,o3o 
-i-0,020 
— o,o3o 



—0,100 
—0,110 
-i-o,o3o 



0,000 

0,000 

— o,o3o 

--0,020 

— 0,200 



Distance 
polaire. 

o t 

98.21. 1,16 
5o. 0.59,42 
61. 3o. 9,2{ 
83.46. 3,42 
90.23.43,65 

107.54.53,59 
91.17. 6,86 
92. 0.45,54 

124. 8. 36, 06 
82.37. 7i9> 

45. 4* 7)iS 
52.47*55,22 
75.13. 7,i4 
67.27.31,93 
67.25.25,43 

107.53.42,01 
73.29.40,02 

106.32.35,62 

2.45.48,94 

12. 5i .59,02 

55.53.18,06 

118.48. 3,20 

60.27. ^1^3 

69. 14 «44 > 00 

io5. 26.50, 22 

116. Il .35,81 

67.47.10,19 

81 .27.23, i4 

57.50. 7,89 

1. o. 6,84 

84.27. 3,54 

61.40. 9,46 

114.32.33,53 

103.33.42,89 

61. 5i. 7,25 



Correction 
Variation du 

annuelle. Cat. proY. 



- 4,40 

- 3,69 

- 3,43 

- 3,62 

- î»,97 

- 2,87 

- 2,62 

— 2,21 

- a, 19 



1,02 



0,83 
0,67 
o,o5 
o,65 
1,46 

1,51 
2,69 
4,65 
3,61 
3,62 

3,92 
4,66 

5,5o 

4,91 
5,04 

5,46 
6,26 

6,9^ 

7,47 
7>4> 

8,9a 
8,34 

8,77 
9,îi7 
9»77 



0,20 
o,3o 

— 0,40 

— 0,70 

— 0,60 



0,40 
0,40 
3, 10 



— 0,60 

— 1 ,3o 
2,00 
o , 20 
o , 3«> 
o, 10 

0,90 
o,5o 

o,3<) 



o,3o 
0,80 
2 , 3o 
o,3o 
0,40 



— o , 1 o 

— o , l'iO 

-f 0,80 
o. 10 



«,90 

— o, 10 



2,70 

1 ,00 



(') Le centré est distant de chacune des deux composantes de o',24 en ascension droite et de o',72 en 
distance polaire. L'étoile a' est la plus voisine du pôle. 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — RÉDUCTION DES OBSERVATIONS. 

Coordonnées moyennes de 3o6 étoiles fondamentales pour 1873,0. (Suite.) 



Ascension 
droite. 

h m s 

i5 p Navire 8. •!. 8,171 

17 P Ëcrevisse 8. 9.37.700 

33 9} Écrevisse 8.25.21,668 

4 9 Hydre 8. 3o. 55,749 

a Boussole 8.38.29,523 

II c Hydre 8.40. 3,020 

9 c Grande Ourse 8.50.30,098 

65 a Écrevisse 8.5i.32,35o 

3097 B.A.C. Lynx. 8.58.26,942 

76 X Écrevisse 9. 0.52,146 

83 Écrevisse 9.11.53,340 

40 a Lynx 9.13. 18, 832 

3o a Hydre 9.21.20,730 

25 Grande Ourse 9.24.20,538 

140 Lion 9.34.22,157 

171 Lion 9.38.38,36i 

24 fA Lion 9.45.32,145 

29 TT Lion 9.53.30,070 

40 u' Hydre 9.58.56,711 

32 a Lion (Régulus) 10. i. 36, 373 

33 X Grande Ourse 10. 9.25,799 

41 7' Lion 10.12.58,122 

a Machine pneuma t . . i o . 2 1 . 20 , 790 

47 p Lion 10.26. 7,410 

37 Sextant 10.39.28,807 

53/ Lion 10.42.34,700 

V Hydre 10. 43. 21, 443 

48 p Grande Ourse 10.54. 9,912 

5o a Grande Ourse 10. 55. 52, 457 

63 X Lioi^ 10.58.27,842 

52 "^ Grande Ourse 1 1 . 2 . 3 1 ,069 

11 p Coupe II. 5.24,997 

68 ^ Lion 11.7.21,138 

53 S Grande Ourse 1 1 . 1 1 . 24 , 5oo 

12 ^ Coupe 11.12.59,531 

83 Lion 11.20.19,389 

I \ Dragon 1 1 . 23 . 5o , 45 1 

3928 B.A.C. Hydre. 11.26.45,852 

20 Coupe 11.28.19,395 

91 u Lion il. 30.26, 721 

Observations de Paris, 1873. 



Correction 
Variation da 

annuelle. Cat. proT. 



2 , 555 
3,260 

3,479 

3,179 
a, 409 

3,184 
4,139 
3,288 
3,846 
3,258 

3,356 
3,673 

a, 949 
4,o33 

3,206 

3,419 
3,422 

3,177 
2,925 

3,202 

3,646 
3,317 

^,741 
3,166 

3,127 

3,i58 
2,953 
3,668 
3,763 
3,098 

3,4oi 
a, 946 
3,202 
3,217 
î»,995 

3,o35 

3,641 

a, 941 
2,901 

3,071 



— 0,010 
— o, 110 
-4-o,o5o 
-+-0, 120 



— o , 060 

-HO, 060 

— o , 240 
— o , 1 20 

4-0,090 
—0,090 
-+-o,o5o 
-HO, i3o 

-HO, 060 

— o , o3o 
-+-o,o5o 
—0,010 
— 0,280 
0,000 

—0,070 
— 0,090 

—0,170 

— o,o5o 

-HO, 070 

-HO, 100 
-HO, 110 

—0,070 
-HO,o3o 

— 0,1 3o 
— 0,1 5o 
— 0,060 
— o,43o 

-HO, 010 



-HO, 190 

— 0,070 
— o,36o 



Distance 
polaire. 

o I • 

113.56.21,86 
80.25.29,43 
69. 7.45,36 
83. 5i. 17,50 

122.43.49,28 



Correction 
Variation . da 

annuelle. Cat. proT 



,29 



-HO, 020 



83. 7. o 
41.27.42,06 
77.39. 7,80 
5i. 2.3i ,18 

78.49-i9>4i 

71.45.28.77 
55. 4.20,83 
98. 6.33,8] 
37.44.44,11 
79.3i.5i,79 

65.38.32,33 
63.23.46,40 
8i.2o.5i ,47 
102.26.55,58 
77. 24. 47» 07 

46.27. 8,59 
69.31. i,5i 
120.25.23,16 
80. 2.26,43 
82 . 57 . 3o , 39 

78.46.59,81 
io5. 31.48, 08 
32.56. i5, 06 
27.33.50,88 
81.58.40,73 

44.48.47,12 

112. 7.56,78 

68. 46. 5i, 63 

57.45.19,99 

104. 5.3o,3i 

86.17.42,41 
19.58. 6,92 

121. 9. 16,09 

122. 9.33,63 
90. 7-23,19 



-HIO,I2 

10,80 

11,94 
12,28 

-+-12,79 



12,93 
i3,86 
13,69 
14, 14 
14,24 

i5,o5 

14,99 
i5,4i 

16,18 

16,18 

16, 38 
16,77 
17,11 
17,23 
17,43 

17,81 
18, o5 
18,27 

18,41 
18,89 

'8,94 
18,76 

19,21 

19,37 
i9i4o 



19, 5o 
19,60 

19,67 

-H 20, 17 

i9>46 

'9,59 
19,87 
i9»87 
19,04 
19,86 

2 



-f 0,60 

— 0,10 

— 0,20 

-H 1,10 



0,20 
0,10 
0,00 
0,00 



1,20 
1,80 
0,40 
0,40 
0,10 

0,60 

o,3o 
0,40 
2,70 
0,10 

0,20 
o,3o 
2,5o 
0,40 
1,20 

0,20 
1,20 

0,70 
o,3o 

o,5o 
i,5o 
o,3o 

3,90 
0,40 



0,10 

0,90 
3,3o 



1,00 



OBSERVATIONS MERIDIENNES. - 



Coordonnées moyennes de 3o6 étoiUs fondamentales pour 1873,0. (Suite.) 









CorrecUon 










A*ceniian 


ViriaiioD 


du 


DiBUDCe 


VarUlion 


do 




droite. 


■nnuelle. 


C*t. prov. 


poLire. 


annuelle. 


Cil. pro*. 


94 p Lion 


. u. 4a. 34, 794 


-1- 3,o6S 




74°.43'. 4',ti3 
87.3i.ia,53 


-hao' .0 


-H o'5o 


5 p Vierge 


. H.44. 4.761 


-+- 3,ia5 


-t-o,o3o 


-Hao',3o 


- 1,40 


i83o(Groombridg<! 


) ii.45.39,aio 


+ 3,481 


-0,080 


5i.aa.ia, 66 


-Ha5,7a 


-.- o,3o 


64 7 Grande Ourse.... 


11.47- 8<io5 


- 3,189 


-t-0,oao 


35.35.57,16 


-f-ao,o3 


— 0,10 


8 "Vierge 


. 11.54.31,840 


+ 3,075 


0,000 


82.4->.39,55 


-i-ao.og 


- o,3o 


Vierge 


II. 58. 4i, 390 


-•- 3,060 


— o,o3o 


80.33.4a, i4 
111.54 .4-,Hr 


-i-ao,a3 


— o,5o 


a 1 Corbeau 


11. 3.35,75G 


+ 3,o;6 




-i-ao,o5 




■ 5 y, Viei^e 


. ia.i3.a4,i4" 


+ 3,066 


-1-0,070 


89. 57. 39, a3 


-t-ao,o5 


— o,ao 


4i65 B.A.C. K™ 


. la. 14. 18.780 


- 0,075 




1.35.45,96 


-•-'9.95 


- 0,60 


7 i Corbeau 


. ia.a3.i8,ao3 


+3,106 


-o,43o 


ia5.48.a9,i4 


-i-ao,ii 




9 p Corbeau 




+ 3,i33 




iia.4..39,36 
60. 40. i5, 00 


-»-i9.97 
-H9.9° 




a3 Chevelure 


ia.a8.3a,o54 


-t- 3,oia 


-o^fiCo 


+ i,oa 


a5/Vicrge 


.a.3o.i4,99« 


-1- 3,o85 


— o.oao 


95. 7.S9.Î9 


-^'9.97 


- 5,ao 


agT'ViereoC) 


ia.35.i3,5io 


+ 3,o38 


-4-0, oGo 


90.45.10,30 


-Hi9,8G 


+ 0,60 


434»b.a.c.S;ïï:(*) 


11.48. i3,3i3 


+ 0.368 




5.53.49,18 


-f-i9,6i 




77 ■ Grande Our»e 


ia.48.a6,095 


+ a, 660 


-<.,oao 


33. ai. 3,06 


-t-19,66 


- 0,70 


43 JVierge 


. la. 49.1a, 355 


-H 3, oao 


-i-o,oio 


85.54-43,86 


-^19,67 


- 0,70 


13 « Chiens de chasse.. 


. ia.5o. 4, née 


-H a, 816 


-1-0, o3o 


50.59.4a, 93 


-4-19. 5a 




5i e Vierge 


. i3. 3.aa,5G3 


-t- 3,100 




94-51.37,79 
61. aS. 38,91 


-H 19, 33 
-1-18, 3a 


- 0,40 

- o,3o 


43 p Chevelure 


. i3. s.seiôae 


^ a, 809 


-^o',.oo 


61 Vierge 


. 13.11.45,875 


+ 3,ia9 
+ 3,i5i 


000 


107.36.14,9a 


-i-ao la 


— 10 


67 » Vierge (l'Épi}.... 


i3.i8.3o,aai 


-.-0,'oao 


-t-18,93 




79 V Grande Ourse... . 


13.18.48,737 


-»- a,433 


-o,i5o 


34. ai. 39143 


-1-18, ga 




79 ï Vierge 


. (3.a8.i3,4S5 


-h 3,oS5 


—0,110 


89.56.44. 3 1 


+ 18, 5a 


-t- o,ao 


a5 Chiens de chasse.. 


. i3.3i.48,3io 


+ a, 679 


H-o,7io 


53. î.30,89 


-1-18,46 


- 0,80 


8a mVierge...-. 


i3. 34.56,816 


+ 3,140 


^-o,o6o 


98. 3. 4a, 58 


-n8,35 


- a, 10 


85 ^ Grande Ourse . . . . 


. i3. 4a. Sa, 079 


+ a, 373 




40. 3. 7,34 


-1-18,10 


+ 0I40 


8 1, Bouvier 


. i3. 48.38, aG3 


+ a, 858 


-o,o3o 


70.57.53,38 


-1-18, ao 


- o,3o 


93 T Vierge 


. 13.55. Il, oao 


+ 3,048 




87.5o.ï3,0a 


-1-17,63 




5 i Centaure 


. i3. 59.13,010 


+3,509 




ia5.4i.45,o3 


-1-18,04 


-5,40 


Il a Dragon 


. 14- 0.57,118 


+ i,6ao 


-0,040 


a5. 0.59.84 


-1-17,32 


-t- o,3o 


98 X Vierge 


. 14. 6. 7,411 


+ 3,193 




99-40. 54,69 


-f-i7,o4 


— i,ao 


16 a. Bouvier (Arclurus 


. 14. 9.52,098 


+ a, 733 


-1-0, oao 


70. 9.19,18 


-»-i8,89 


-1- o,3o 


100 1 Vierge 


. 14. la. 14,418 


+ 3,a37 


0,000 


ioa.47. 7.a4 


-•-16,78 


- o,5o 


a5 f Bouvier 


. 14. a6. ai, 333 


+ a,587 


-1-0, o3o 


59. 4.ia,o5 


-H. 5,97 





(•) Les deux étoiles de 7 Vierge ayant changé de position relative, celle qui était désignée primiti- 
vement 7', et dont nous donnons ici les coordonnées, se trouve niainlenant la seconde. 
(') Éloile double. Le compagnon, marqué 433g dans leB.A.C., précède de 7", et est plus boréal de 18'. 



GRAND CERCLE MÉRIDIEN. — RÉDUCTION DES OBSERVATIONS. 



1 1 



Coordonnées moyennes de 3o6 étoiles fondamentales pour 1 873,0. (Suite.) 



3o Ç Bouvier 

36 f ' Bouvier 

8 a' Balance , ... 

9 a' Balance 

1 5 Ç' Balance 

aia (Piazzi ) XIV. . 

7 p Petite Ourse 

20 Balance 

42 6 Bouvier 

43 \p Bouvier 

27 p Balance 

49 ^ Bouvier 

a iQ Couronne 

i3 7 Petite Ourse 

3a V Balance 

la c Dragon 

5 a Couronne 

43 X Balance 

a4 a Serpent 

45 \ Balance 

16 % Petite Ourse 

7 9 Scorpion 

49 Balance 

8 f ' Scorpion 

14 V* Scorpion 

1 9 Opbiuchus 

17 er' Couronne 

ao <T Scorpion 

ai a Scorpion (Antarès). 
14 >3 Dragon 

10 > Ophiuchus 

a7 p Hercule 

a3 T Scorpion 

40 l Hercule 

a6 ( Scorpion 

37 X Ophiuchus 

58 e Hercule 

aa c Petite Ourse 

35 9} Ophiuchus 

36 A'Ophiuchus 









Correction 








Correction 


Ascension 


Variation 


da 


Distance 


Variation 


du 


droite. 


annuelle. 


Cat. proT. 


polaire. 


annuelle. 


Cat. prov. 


b m s 




s 


s 


; « 




« 


» 


14.35. 5,148 


4- 


2,861 


— 0,100 


75.43.32,00 


4-1 


[5,64 


0,00 


14.39.26,395 


-+- 


2,620 




6a. a3. 22, 04 


4-1 


5,39 


— i,3o 


14.43.39,854 


-H 


3,3o6 




105.28. 3,44 


4-1 


l5,33 




i4.43.5i,a83 


4- 


3,307 


4-0,010 


io5.3o.44,5i 


4-] 


[5,30 


4- 0,30 


14.49.52,663 


4- 


3,244 


4-0,090 


ioo.53.44>o3 


4-1 


14,80 




14. 5o. a, 807 


4- 


3,483 


4-0, 3io 


110. 5o. 25,98 


-M 


[6,48 




i4*5i. 6,o4i 


— 


0,247 


— o,a4o 


i5. 19.33,87 


4-1 


14,76 


— ï,0O 


i4.56.38,4a7 


4- 


3,496 


— 0,020 


114*46.52,59 


4-] 


14, 4a 


— o,5o 


'4.57. 9^773 


4- 


2,261 


—0,080 


49. 6.27,26 


4- 


14,41 


— 0,60 


14.59. 0,324 


4- 


2,571 


— 0,Ï10 


62.33.20,99 


4- 


14,34 




i5.io. 10,495 


4- 


3,220 


—0,020 


98.54.45,83 


4-1 


r3,55 


— 0,40 


15.10.23,096 


4- 


a, 421 


—0,140 


56.12.35,92 


-♦-] 


[3,63 


-h o,5o 


15.17.57,550 


4- 


2,480 


—0,120 


59.15. 9,06 


4- 


l3,22 


— 0,60 


i5.ao.57,2i'{ 


— 


0,127 


— o,25o 


17.42.49,65 


4- 


[2,77 


-4- 0,60 


i5.ai. 5,8i3 


4- 


3,375 


—0,020 


106.16.19,91 


4- 


12,87 


— 1,10 


i5.aa. 6,691 


4- 


1,336 


— o,25o 


30.35.17,48 


4-1 


12,71 




15.29.18,649 


4- 


2,538 


0,000 


62.51. 23, 5o 


4- 


ia,33 




15.34.37,95a 


4- 


3,446 


—0,070 


109^.15.54,28 


4-] 


[1,98 


4- 0,40 


i5.38. 0,741 


4- 


a, 950 


4-0,040 


83.10.23,21 


-h 


11,59 


4- 0,30 


15.45.57,955 


4- 


3,47a 


—0,120 


109.47. 6,73 


-♦- 


11,08 


4- 0,20 


15.48.38,888 


— 


a,a68 


— o,25o 


11.48.57,54 


4- 


[0,88 


— 0,60 


i5. 5a. 49, 586 


4- 


3,536 




112.15.29,22 


4- 


10,58 




15.53.12,349 


4- 


3,36i 


—0,260 


106. 9.25,42 


4- 


10,92 


4- o,5o 


i5.58. 3,289 


4- 


3,478 




109.27.30,48 


4- 


10,19 


4- o,3o 


16. 4.37,033 


4- 


3,478 


— o,o3o 


109. 7.43,68 


4- 


9,69 


0,00 


16. 7.41,449 


4- 


3,137 


4-0,010 


93.31 .55,39 


-4- 


9,56 


— o,ao 


16. 9.55, i37 


4- 


a,a43 


4-0,140 


55.49* ^»7^ 


4- 


9.32 


4- i,5o 


i6.i3.28,3i2 


4- 


3,635 




115.17. 6,77 


4- 


8,97 


4- 1,80 


16.21.37,350 


4- 


3,667 


4-0,020 


116. 8.53,93 


4- 


8,38 


— 0,40 


16.aa.17, 174 


4- 


o,8a4 


— 0,400 


38.11.51,63 


4- 


8,21 




16. a4. 30,691 


4- 


3,oa4 


—0, i3o 


87.44. 9,06 


-♦- 


8,17 


4- 0,90 


16. a4. 45, 618 


4- 


a, 574 


— 0,010 


68.13.53,11 


4- 


8,09 


4- 2,20 


i6.a7.58,73o 


4- 


3,7a5 


4-0,010 


117.56.58,53 


-♦- 


7,83 


4-1,80 


16.36.30,019 


4- 


2,263 


—0,120 


58. 9.55,39 


4- 


6,70 


4- i,3o 


16.41.56,446 


4- 


3,874 




134. 3.40,78 


4- 


7,03 


— 2,00 


16. 51.39, 368 


4- 


a, 834 


4-0,040 


80. 35. 3i, 74 


4- 


5,86 


4- 0,60 


16.55.25,790 


4- 


a,a9a 




58.53. 6,17 


4- 


5,53 




16.59. 4,385 


— 


6,378 


—0,670 


7.45.36,98 


4- 


5,38 


— o,3o 


17. 3. 5,725 


4- 


3,435 


—0,010 


105.33.54,44 


4- 


4,81 


4" o,3o 


17. 7.32,393 


4- 


3,686 


—0,080 


ii6,a4.5o,3i 


4- 


5,73 


4- 0,40 



Il 



OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. — 1873. 



Coordonnées moyennes de 3o6 étoiles fondamentales pour 1873,0. (Suite.) 



3o Scorpion. . 
22 C Dragon. . . . 

64 a Hercule . . . 

65 9 Hercule . , . 
67 ir Hercule . . . 



42 Ophiuchus. 
72 w Hercule . . . 
45 </ Ophiuchus. 
35 \ Scorpion . . 
23 p Dragon . . . . 



55 a Ophiuchus. 
60 p Ophiuchus. 
86 \L Hercule . . . 
64 V Ophiuchus. 
33 7 Dragon. . . . 



70 p' Ophiuchus. 
i3 ^'Sagittaire.. 
19 8 Sagittaire.. 
23 9 Petite Ourso 
58 Y} Serpent . . 



20 c Sagittaire. . 
3 a Lyre(Véga) 

10 p Lyre 

34 <T Sagittaire.. 
14 7 Lyre 



38 C Sagittaire. 

16 \ Aigle.... 

17 Ç Aigle 

41 ir Sagittaire. 

25 0» Aigle 



57 9 Dragon.. .. 

3i b Aigle 

3o 9 Aigle 

6 p* Cygne 

52 A' Sagittaire.. 



39 X Aigle... 
61 <r Dragon. 
5o 7 Aigle. . . 
18 9 Cygne.. 
17 X Cygne.. 



Aicension 
droite. 



h ■ s 
7. 8.24 

7. 8.25 
7. 8.5i 

7. 9.48 
7.10.37 

7.14.12 
7.15.54 
7. 19. 14 
7.24.59 
7.27.33 

7.29. 2 
7.37. II 
7.41.29 
7.52. 2 
7.53.39 

7.59. 2 

8. 6.10 
8.I2.5I 
8.13.18 

8.14.44 

8.15.44 
8.32.38 
8.45.23 
8.47.23 
8.54. II 

8.54.31 
8 . 59 . 3o 
8.59.34 

9. 2.12 
9.11.51 

9.12.31 
9.18.55 
9.19. 5 
9.25.35 
9.28.58 

9.30. 3 
9.32.35 
9.40.13 
9.41. o 
9.41.36 



820 
620 
38G 
787 
5o4 

671 
509 
63o 

49» 
778 

337 
642 
270 
121 

473 

002 
o5o 
7o5 

497 
401 

5o6 
3io 
373 

49» 
627 

600 
586 
196 
435 
264 

3o8 
068 
63i 

970 
5i3 

544 
9o5 

254 

385 

414 



Correction 
Variation du 

annuelle. Cat. proT. 



3,682 
0, i63 
2,733 
2,457 
2,087 

3,678 
2,242 
3,821 
4,071 
i,35i 

2,781 

a, 9^9 

2,342 

3,3oi 
1,393 

3,029 
3,585 
3,839 
19» 392 
3, 102 

3,983 
2,o3i 

2,212 
3,725 
2,244 

3,820 

3,i85 
2,752 
3,569 
2,814 

0,037 

2,865 

3,024 

a, 417 
3,657 

3,23i 
0,118 

2,852 

1,877 
2,275 



— 0,280 



o 

-+-0 

— o 

— o 
— o 

-HO 
— O 



-hO 
— O 

— o 

-HO 
O 
-HO 
— O 
— O 



— O 
-HO 
— O 
— O 

-HO 
— O 
-HO 
-HO 
O 

— O 
— O 

— O 
-HO 

— O 



— O 



000 

o3o 
no 

o3o 
o5o 
070 

o4o 



240 

020 
010 

070 
000 
040 
320 
080 



070 
o3o 
i5o 
100 

i5o 
090 
080 
i3o 
000 

080 
180 

o3o 
070 

060 



Correction 
Distance Variation du 

polaire. annuelle. Cat. proT. 



i3o 



116.21.39,75 -H 5,66 

24. 7.4' »49 ^- 4»36 

75.27.46,74 H- 4,39 

65. 0.34,67 -+- 4,5i 

53. 2.44} 19 -H- 4,^5 

114.52.11,17 -H 3,99 

57.22. 0,44 -H- 4>85 

119.45. 0,49 -+- 3,74 

127. 0.26,47 -♦- 3,00 

37.36.13,79 H- 2,83 

77.20.44.39 -+- 2,91 

85.22.39,26 -H- 1,82 

62.12.13,1] -H 2,35 

99.45.21 ,69 -4- o,8i 

38.29.43,50 -H 0,59 

87.28. 7,41 H- Iï20 

III . 5.22,32 ~ 0,55 

119.52.47,71 — 1,08 

3.23.35,38 — 1,17 

92.55.47.21 — 0,62 

124.26.32,49 — 1,26 

51.19.59,84 -- 3, i3 

56.47. '»<3 — 3,92 

116.27. 7,36 — 4>o4 

57.28.57,94 — 4» 70 

120. 3.33,49 ~ 4,7* 

95. 4« i5,2o — 5,08 

76.19.24,10 — 5,09 

iii.i3.2i ,16 — 5,37 

78.37.55.22 — 6,21 

22.33.43,01 — 6,3i 

78.19.28.20 — 7,44 
87. 8.11,04 — 6,89 
62.18. 19,72 — 7,32 

ii5. 9.39,67 — 7,61 

97.18.27.40 — 7,69 
20.33. 18, 58 — 6,07 
79.41.40,22 — 8,5o 

45.10.42.21 — 8,56 
56.33.56,87 — 8,17 



1,10 



o 
o 

2 

2 
2 
1 



— o 

— o 

— o 

— 1 

— o 



o 
o 
I 
o 
o 

2 
O 

I 
o 
I 



40 

60 

40 

20 

10 

80 

5o 
20 

60 
20 
5o 

20 
20 
10 
80 
80 

5o 
20 
00 
20 
3o 



o, 3u 
2,20 
0,70 

0,20 
2,00 
o,5o 
0,40 
2,00 

0,70 



0,20 
1 ,00 



GRAND CERCLE MÉRIDIEN. — RÉDUCTION DES OBSERVATIONS. 



i3 



Coordonnées moyennes de 3o6 étoiles fondamentales pour 1873,0. (Suite.) 



Atceiuion 
droite. 



Correction 
Variation du 

annuelle. Cat. pror. 



Correction 
Distance Variation do 

polaire. annaelle. Cat. pror. 



53 a Aigle 19.44*35 

60 p Aigle I9-49- 4 

^ Petite Ourse 19.51. 19 

62 r Sagittaire 19.54.50 

65 9 Aigle 20. 4*44 

5 a' Capricorne 20. 10. 36 

6 a' Capricorne 20.11, o 

9 p' Capricorne 20. 13.52 

3? 7 Cygne 20.17.40 

1 1 p Capricorne 20.21 .36 

9 CL Dauphin 20. 33. 44 

5o a Cygne 20.37. ^ 

16 4^ Capricorne 20. 38. 34 

3 Verseau 20.41. i 

53 ( Cygne 20.41* 4 



6 fA Verseau 

32 Petit Renard 

61' Cygne 

61' Cygne 

64 Ç Cygne 



20.45.48 

20.49. 8 
21. 1.12 
21. i.i3 
21. 7.3i 



65 T Cygne 21. 9.43 

67 a Cygne 21.12.25 

5 z Céphée 2i.i5.32 

34 Ç Capricorne 21.19.24 

22 p Verseau 21.24.52 

8 p Céphée 21.27. ^ 

40 7 Capricorne 21.33. 3 

8 c Pégase 21.37.56 

49 ^ Capricorne 21.40. i 

7 Grue 21.46.14 

16 Pégase 21.47*17 

34 a Verseau 21.59.15 

33 i Verseau 21.59.34 

21 Ç Céphée 22. 6.27 

43 Verseau 22.10. 7 

48 7 Verseau 22. i5. 5 

27 ^'Céphée 22.24.27 

62 Yi Verseau 22 . 28 . 49 

42 Ç Pégase 22.35. 7 

44 i> Pégase 22.37. 3 



173 

419 
028 

628 
993 

359 
341 
378 
280 
725 

372 
i34 
25o 
938 
319 

128 
776 
045 

674 
837 

344 
785 

849 
7% 
262 

8i3 

>>7 
900 

65o 

365 

079 
56 1 

434 
207 

781 

778 
527 
687 
58 1 
019 



2 

60 
3 
3 

3 
3 
3 
2 



2 
2 
3 
3 
2 

3 
2 
2 
2 

2 

2 
2 
1 
3 



o 
3 

2 
3 
3 

2 
3 
3 
2 



3 
2 
3 

2 



,9î»8 


— 0, 


,946 


-+-0, 


,i83 


— i, 


,698 


H-O, 


,098 


-4-0, 


,329 


-+-0, 


,333 


-hO, 


,375 


-hO, 


,152 


— 0, 


,4^7 


H-O, 


,789 


— 0, 


,043 


— 0, 


,562 


H-O, 


,167 


-4-0, 


,4^5 




,240 


— 0, 


,554 


-+-0, 


,675 


H-O, 


,681 


-^-o, 


,548 




,393 


-0, 


,353 


-0, 


,437 




,436 




,i63 


H-0, 


i799 


-0, 


,334 


«, 


,948 


— 0, 


,3i8 


-HO, 


,665 




,727 


— 0, 


,o83 


0, 


,245 


-HO, 


,074 


—0, 


,170 


-hO, 


,102 


— 0, 


,218 




,o83 


H-O, 


,987 


-+-0, 


,804 


— 0, 



020 81.2^.55,48 — 

o3o 83. 54.31 

5oo 1 . 4 • ^6 

iio 118. 3.38 

o3o 91.11.46 

060 102. 53. 56 

020 102.56.12 

o4o io5. 10.48 

120 5o. 8.54 

120 io8.i3.53 

o5o 74.32. 2 

100 4^*10.20 

120 115.43. 32 

140 95.29.27 
56 . 3o . 1 5 

010 99.27.28 

040 62.25.26 

170 5 1.52. 27 

o4o 5 1 . 52 . 36 
60. 17.34 

120 52.29.42 

i8u 5i. 8.12 

27.57. 8 

112.57.34 

020 96. 7.42 

080 19.59.48 

010 107.14. 4 

o3o 80.42.22 

020 106.42. 8 
127.57.42 

090 64.4^*18 

000 90.56. 9 

070 104.29. 4 

38o 32.25.28 

o4o 98.24.53 

o3o 92 . 1 . 34 

32.14. 4 

040 90.46.16 

040 79 -49 -50 

o3o 60.26.33 



,48 


- 9, 


,7a 


- 8, 


.9^» 


- 9, 


,5o 


- 9, 


,99 


~io, 


,»5 


-10, 


,:^8 


-10, 


,88 


—II, 


,88 


— li, 


,37 


-II, 


,86 


«a. 


,9» 


— «a, 


,31 


— la, 


,98 


— 12, 


,67 


-13, 


,46^-13, 
,85 -i3, 


,02 


-»7, 


,o3 


-"7, 


,87 


-14, 


,i3 


-i5. 


,a8 


-14, 


,35 


-i5, 


,54 


-i5, 


,79 


-i5. 


,35 


-i5, 


,63 


-16, 


,«9 


-16, 


,a3 


-16, 


,68 


-16, 


,01 


-16, 


,32 


->7, 


,57 


-17, 


,1' 


— »7, 


,01 


-'7, 


,57 


-18, 


,i5 


-18, 


,82 


-18, 


,94 


-18, 


,00 


-18, 



21 

7> 

34 

66 
39 

82 
85 
10 
35 
.62 

49 
70 

64 

93 

28 

26 
5i 
46 
.^4 
57 

^7 

91 
11 

37 
64 

7< 
06 

33 

i5 

,61 

78 
33 
3o 
62 

77 
,02 

32 

44 
70 

7a 



0,40 
0,20 
0,20 
0,40 



o,5o 
o,3o 

0,90 
o,5o 

0,20 



1 ,10 
0,10 



i,3o 
o,5o 
0,80 
0,80 
0,20 



2,00 
0,00 



— 1 ,00 



1,40 



— 0,40 



0,20 



— 0,20 
0,00 



0,40 
0,40 
o,5o 
0,80 



0,80 

0,00 
0,20 
o,3o 
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OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. — 1873. 



Coordonnées moyennes de 3o6 étoiles fondamentales pour 1873,0. (Suite.) 



Ascension 
droite. 



m 



73 > Verseau 22.45.59,086 

76 ^ Verseau 2a.47.54,îi85 

a4 a Poiss.ausl.(Fomal.) 22.50.37,673 

53 p Pégase 22 . 57 . 37 , 1 86 

54 a Pégase 22.58.26, i3i 



88 r» Verseau . 
6 7 Poissons. 



68 u Pégase 



8 X Poissons 

17 t Andromède 



17 t Poissons. 
35 7 Céphée.. 
Sculpteur 
28 6J Poissons. 
3o Poissons. 



23. 2.40,362 
23.10.34,870 
23.19. 2,546 
23.20.25,378 
23.31.54,682 

23.33.25,166 
23.34. 9,123 
23.42.18,564 
23.52.47,355 
23.55.26,681 



Variation 
annuelle. 



s 
3,129 

3,189 

3,329 

2,900 

2,984 

3,207 
3,108 
2,986 
3,076 
2,922 



Correction 

da 
Cat. proT. 

s 

H-o,i3o 
-f-o, 160 

H-0,0I0 
— 0,060 

--o,o5o 

— o,o5o 
—0,010 
—0,040 
—0,060 
—0,070 



3,o85 —0,090 

2,406 H-0,I00 

3,i36 —0,160 

3,077 0,000 

3,077 -Ho,o4o 



Distance 
polaire. 

O / M 

98. i5. 16,93 

106.29.42,75 

120.17.40,91 

62.36.19,51 

75.28.39,56 

II i.5i .38,11 

87.24.41,34 
67.17.41 ,25 
89.26.22,32 
47.26. 4»57 

85. 3.43,04 
i3. 4-35, o4 
118. 49*55, 91 
83. 5o. 23, 27 
96.43.11,93 



Correction 
Variation du 

annuelle. Cat.pror. 



9,o5 
9'07 

8,97 
9,4c 

9»3i 

9,5o 
9,58 

9,76 
9,64 
9,93 

9,47 
20,08 

9,89 

9)9^ 
20,01 



0,80 
1 ,00 
0,60 

— o,3o 

-+- 2,20 

— 0,70 

— o,3o 

— 0,20 
-h o,5o 

— 0,40 
-h 1,90 



2 



— 0,20 
Baleine 23.67.13,888 h- 3,077 -+-0,020 108. 2.33,49 — ao,o6 -+- 0,80 



Tndépendamment des étoiles contenues dans ce tableau, on s'est servi, pour 
la détermination des constantes instrumentales relatives aux observations de 
passages, des étoiles circompolaires suivantes, dont nous donnons les positions 
moyennes telles qu'elles résultent de nos observations antérieures : 



Ascension droite 
pour 1873,0. 



960 B . A . C . . 
1235 B.A.C. .. 
1662 B.A.C. . . 
1879 B.A.C... 
5i (Hév.) Céphée 
2320 B.A.C. . . 
4i65 B.A.C... 
5140 B.A.C... 
7504 B.A.C... 
785i B.A.C... 
82i3 B.A.C... 



m 



3. 2.39,34 

3.57.25,02 
5.21.32,14 

5.56. 2,09 
6.4o.i5,o3 

7.26.35,47 
12.14. 18,48 
15.19. 2,81 
21.24.34,19 
22.23. 5,64 
23.27.50,55 



Distance polaire 
pour 1873,0. 

o I H 

5.32.43,2 

4.46.58,7 

4.52.30, 8 
3.14.16,1 
2.45.49,0 
I. o. 6,8 
1.35.46,0 
2.16.57,0 
3.29.33,7 
4.31.57,2 
3.23.36,7 



Observations des circompolaires. — Détermination de la constante n. — Nous 
donnons ici les observations des circompolaires qui ont servi à la détermination 
des constantes. 

Les circompolaires sont observées au fil mobile. La position de ce fil, au 
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moment d'un pointé, étant définie par la lecture micrométrique v et par la va- 
leur du tour de vis A, la réduction au fil moyen v^ se fait par la formule sui- 
vante, où (D représente la déclinaison de la circompolaire, 



L cosCD 6 \ C()S(£) / J 



dans l'emploi de laquelle on a rarement besoin de tenir compte du terme du 
troisième degré. 

La quatrième colonne de notre tableau présente, sous le titre /,„, le temps 
des passages de la circompolaire par le fil moyen i^^ (temps de la pendule). 

^0 étant l'ascension droite calculée de la circompolaire inscrite dans la cin- 
quième colonne, la sixième renferme la différence A = x — t^ dans le cas des 
passages supérieurs ou A = (x -H 12^— t^) dans le cas des passages inférieurs. 

Si Ton se reporte aux formules des pages 36* et Sy* [Observations de 1868- 
1869), et si Ton observe que t^ représente l'heure du passage au fil moyen et 
que, par suite, il est nécessaire de tenir compte de la collimation dans la for- 
mule (i), cette formule devient 

(I) ±[c — x) sécOOdz ntangOO-j-Cp-H m = X — ^^ = A, 

Prenant ensuite une étoile horaire convenablement choisie, de déclinaison O)', 
et dont l'observation soit aussi rapprochée que possible de celle de la circom- 
polaire, on obtient une seconde équation 

(H) (c — x) séc(E)'+ n tangc£)'-+-Cp -h m = X' — C = A'. 

Si l'intervalle compris entre /;„ et i^ était assez considérable pour qu'il fut 
nécessaire de tenir compte du mouvement horaire jx de la pendule, on ajoute- 
rait à A' la quantité jx(/,„ — C), pour le calcul de laquelle on n'aura besoin que 
d'une valeur approchée de jx. 

Retranchant l'équation (II) de l'équation (I), on a 

(III) (^ — *) (itsécCD — séccD')-h /i(dz tangOE) — tangCE)') = A — A'-, 

divisant les deux membres de cette équation par (± séccD — séccD'), et posant 

.^^. ) ±: sec (D— sec CD' ' 

^ ' ^ A A' 

disécCD-secCÔ' "" (^ ~ '^l = *' 
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Inéquation (III) devient 

(V) 



an 



= b, 



On trouvera, dans la troisième colonne du tableau ci -après, l'indication 
de l'étoile horaire à laquelle a été comparée la circompolaire inscrite dans la 
deuxième colonne. On trouvera, dans le texte des Observations ^ la valeur /^ du 
passage observé et la valeur «,1,^, dont on a déduit la quantité A', inscrite dans la 
septième colonne. Les quantités a et 6, inscrites dans les huitième et neuvième 
colonnes, permettront de déterminer les valeurs particulières de /i, dont les 
valeurs moyennes sont inscrites dans la dixième colonne pour chaque intervalle 
où cette valeur paraît devoir être considérée comme constante. 

Enfin, dans la dernière colonne sont inscrites les valeurs de m déterminées 
par Téquation 



(VI) 



m = — î n tanc ® = 

COS^ " ^ COSf 



i,i44^- 



Observations des circompolaires. 



Étoile 



Jour. 




' waa«/ 




A 














1873. 


Circomp. 


Horaire. 


'«• 


A. 


A. 


A'. 


a. 


b. 


n moy. 


m. 








h m fl 


h m t 


é 


t 




% 


t 


% 


Janv. 7 


a PS 


i3 Baleine.. 


i.io.36,3 


1.12. 4,4 


-4-88,1 


-^59,4 


i,o3 


—0,06 


-i-o,o6 


—0,02 


i4 


a PS 


i3 Baleine.. 


1.11.19,4 


1.11.58,2 


-4-38,8 


-+- 4,3 


i,o3 


-1-0,08 






M 


$ PI 


9 Orion 


6.i3. II ,5 


18. l3. 1,1 


— 10,4 


-4- 4,5 


0,94 


-ho,07 






20 


$ PI 


Ç Orion 


6.i3. 7,4 


18. i3. 1,8 


- 5,6 


-+- 7,8 


0,94 


—0,01 


0,09 


-4-0,16 


25 


a PS 


Poissons . . 


i.ii.i3,o 


1.11.48,2 


-4-35,2 


-h 8,8 


1,02 


— 0,12 






î»7 


$ PI 


7 Gémeaux.. 


6.i3. 2,8 


18. i3. 2,7 


0,0 


-H 9,8 


0,96 


—0,21 






Févr. I 1 


a PS 
\ PI 




1.10.42,7 
7.50.43,2 


1.11.33,6 
19.50.16,0 


-+-50,9 

-27,2 


-1-21,2 
-4-24,3 


1,02 
0,99 


— o,o3 
-ho,i9 


-h0,2l 




i4 


Pollux 


— 0, 10 


17 


a PS 


V Poissons . . 


1 .I0.21f 1 


1.11.28,7 


-»-67,6 


-1-27,6 


1,02 


-hO,22 






'7 


-k PI 


Pollux 


7.50.43,5 


19.50.17,7 


-25,8 


-+-27,9 


0,99 


-hO,23 






i8 


a PS 


V Poissons . . 


1.10.20,8 


1.11.28, 1 


-^67,3 


-+-28,7 


1 ,02 


-eo,i8 






i8 


X PI 


pPetitCbien. 


7.50.41,8 


19.50.18,3 


—23,5 


-1-29,0 


0,99 


-»-0,2I 






Mars 25 


a PI 


Vierge .... 


i3. II. 52,1 


1.11.11,4 


-40,7 


— 0,4 


0,98 


-h0,20 


-ho,i9 


— 0,06 


25 


a PS 


a Orion 


1.10.32,9 


I. II. II, 6 


-h38,7 


— 0,3 


1,02 


-+-0,24 




" 


26 


a PS 


p Bélier .... 


1.10.36,5 


1.11.11,2 


H- 34 ,8 


-0,5 


1,02 


-HO, 14 






26 


a PI 


Vierge 


i3.ii.53,5 


1.11.11,1 


-42,3 


— 0,4 


0,98 


-HO, 24 






^7 


a PS 


a Bélier .... 


1.10.35,9 


I. II .11,0 


-h35,i 


— 0,6 


1 ,02 


-HO, 14 






^7 


a PI 


$ Vierge 


i3.ii.5i ,0 


I. II .10,9 


—40,1 


0,7 


0,98 


-hO,l8 






29 


a PS 


2 Baleine . . . 


1.10.39,4 


1.11.10,7 


-4-3i,3 


- 1,4 


1 ,02 


-i-o,o8 


—0,01 


-KO, 16 


Avril 2 


$ PI 


a Orion .... 


6.13.39,3 


i8.i3.22,6 


-16,7 


— 2,7 


0,94 


-HO, 07 






23 


a PI 


/ Vierge — 


i3.ii.5o,9 


1.11.12,9 


-37,9 


-9,8 


0,98 


—0,06 






25 


a PI 


<^ Vierge .... 


i3.ii.49,3 


i.ii.i3,6 


-35,7 


— 10,2 


0,98 


— o,i3 
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Observations des circumpolaires. (Suite.) 



Juin 



Jour. 
i873. 

Mai 12 
1% 
i3 
i5 
i5 
i6 

no 

!l3 

^9 

7 
9 

i6 

i8 

«9 

ao 

21 

23 
28 

Juill. I 

2 

7 

i5 

i6 

*7 

i8 

19 

21 
221 

a4 

28 



Étoil 



e 



Août 



3i 
I 

2 

4 
4 

5 
6 
6 

9 
II 



Circomp. Horaire. 

a PI 6i' Vierge.. 

a PS a Orion 

a PI ©Vierge 

a PI L'Épi 

a PS a Bélier .... 

a PI L'Épi 

a PI L'Épi 

a PI e Vierge. . . . 

a PI Vierge. . . . 

a PI L'Épi 

a PI V Vierge . . . 

a PI 

^ PS V Ophiuchus. 

9 PS fi* Sagittaire. 

S PS /?' Ophiuchus 

9 PS /?' Ophiuchus 

$ PS /?* Ophiuchus 

S PS a Ophiuchus. 

<J PS w Hercule . . 

^ PS /?' Ophiuchus 

^ PS fi* Sagittaire, 

a PI p Ophiuchus. 

<r PS fA' Sagittaire, 

a PI n Bouvier... 

(^ PS fi' Sagittaire. 

^ PS fi' SagitUire. 

^ PS fi' Sagittaire. 

<y PS /?' Ophiuchus 

^ PS /?' Ophiuchus 

ce PI n Bouvier.. 

> PS p Aigle. . . • 
\ PS a Aigle.... 

> PS a Dauphin . 

> PS X Aigle. . . . 

^ PS X Aigle 

a PI Ç Vierge... 

> PS X Aigle. . . . 

> PS 7 Aigle 

> PS V Vierge . . 
a PI 7 Aigle .... 
*PS Ç Aigle. ... 

> PS p Aigle. . . . 



k m ■ 
l3. 12. II ,{ 

I .10.58 

3.I2.IO 

3.12. 9 
i.ii. 9 

3.I2.IO 



3.12. 6 

3.I2.IO 
3.I2.IO 
3.I2.IO 

3. 12.21 
3.12.25 

8.14. 2 

8.14. I 

8.14. 2 
8.14. 2 
8.14. 2 

8.14. 4 
8.14. 6 
8.14. 9 
8.14. 9 
3.13.17 

8.13.46 
3.i3. 4 

8.13.46 
8.13.45 
8.13.45 
8.13.46 
8.13.46 
3.13.18 
9.5i .46 
9.5i.5i 

9.51.47 

9.51.49 
9.51 .5o 

3 . 1 3 . 39 

9.51.47 

9.51.48 

9.51.45 

3.13.44 

8.13.55 

9.51.52 



8 
I 
3 

9 
4 

7 
5 

I 

5 

2 
I 

o 
5 
5 

4 



9 
5 

5 

5 



o 
o 

3 

8 
8 
2 
3 
I 

6 
o 

4 
o 

3 
G 
3 
6 
3 
o 

4 

2 



h m 
I.2I 

I.2I 

I .22 

1.23 

1.23 

I .24 

1.26 
1.28 
1.29 

1.33 

1.39 
1.41 



8. 
8. 
8. 
8. 
8. 

8. 
8. 
8. 
8. 
I. 

8. 
I. 

8. 
8. 
8. 
8. 
8. 
I. 



3.37 
3.37 
3.37 
3.37 
3.36 

3.36 
3.36 
3.36 
3.35 
2. 6 

3.33 
2.14 

3.33 
3.33 
3.32 
3.32 
3.32 
2.21 



9.51.59 
9.51.57 

9.51 .56 

9.51.56 

9.51.55 

3.I2.3I 

9.51.54 

9.51.54 
9.51.53 

I. 12.32 
8.13.27 

9.5i.5o 



A. 



A'. 



,6 


-49!8 


fl 
— 10, 


»9 


-1-23,1 


— 10, 


,5 


—47,9 
-45,7 


— 10, 

— II, 


,8 


-+-13,9 


— i", 


,ï 


-46,a 


-II, 


,3 


—40,4 


-i3, 


,3 


— 4'^,i 


-i3, 




40,9 
-37,4 


-14, 
9, 


,8 


-41,3 


-i3, 


,7 


-43,4 


-«4, 


,0 


— 25, 


—35, 


»o 


-^4,5 


—36, 


,0 


-25,5 


-36, 


,0 
,9 


-25,4 

— 25,1 


-37, 
-37, 


,8 


—28,1 


-37, 


,a 


— 3o,3 


-40, 


10 


-33,6 


-42, 


>9 
,6 


-33,6 
-70,5 


-43, 
-46, 


,7 


— 12,3 


—22, 


,3 


—49,7 


—22, 


,4 


-12,9 


—23, 


,ï 


-12,7 


-24, 


>9 

,4 


— «2,9 
-i3,8 


-3t5, 


,1 


— 14,1 


-26, 


,8 


56,3 


-^7 y 


,5 


-^'2,9 


-^7, 


»9 


-^- 6,9 


— 3o, 


,8 


-+- 9»4 


— 32,1 


,4 


-H 7,5 


-33, 


.9 
,1 


-1- 5,6 
-68,5 


-34, 
-35, 


,8 


H- 7,5 


-36, 


," 


-f- 5,5 


—36, 


,3 


-1- 8,1 


-37, 


,7 


-71,2 
-28,4 


-37, 
-39, 


,1 


- 2,1 


-41, 



a. 



b. n moy. m. 



-4-o,o5 



4 


0,98 


-h0,20 


-f-0,09 


4 


I ,o3 


-i-o,io 




4 


0,98 


-ho,i6 




»a 


0,98 


-+-0,09 




2 


1,02 


—0,10 




• 7 


0,97 


-ho, 09 




2 


0,98 


—0,08 


—0,08 


8 


0,98 


— 0,06 




2 


0,98 


— 0,10 




7 


0,98 


—0,07 




5 


0,98 


-0,09 


—0,08 


4 


0,97 


—0,06 




8 


i,o5 


— o,o5 


— o,o3 


4 


i,o5 


—0,01 




9 


1,06 


—0,04 




« 


i,o5 


—0,02 




1 


i,o5 


—0,01 




7 


i,o5 


—0,16 


—0,14 


7 


1,04 


—0, 10 




5 


1,04 


-0,19 




w 

D 


1,09 


— o,i3 




2 


0,97 


—0,19 




4 


1,06 


—0,12 


-0,14 


9 


0,98 


—0,14 




/ 


1,06 


— o,i5 


— 0,11 


2 


1,06 


— 0,12 




7 


1,06 


—0,10 




9 


1,07 


—0,08 




2 


1,07 


—0,08 




4 


0,98 


— Oji6 







1,02 


-0,07 




9 


1 ,02 


—0,12 




6 


I fOO 


—0,04 


-0,09 


4 


1,02 


—0,07 




3 


1,02 


—0,09 




9 


0,98 


—0,09 




I 


1,02 


— 0,Q2 




5 


1 ,01 


— o,o5 




3 


1 ,02 


-4-0,02 




3 


0,98 


— 0,06 




3 


I ,o5 


— 0, 16 




I 


1,02 


—0,11 





-0,16 



-+-0,09 



-i-o,oJ 



-+-0,10 



0,00 



-4-0,04 



— o,o3 
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Observations des circompolaires . (Suite.) 



Jour. 
1873. 

Août la 
i3 

i4 
i4 
16 
21 

23 

26 
26 

Sept. i5 
i5 
16 
20 

25 

26 



Étoile 



Circomp. Horaire. 



Ocl. 



Nov. 



i/ec> 



6 

8 

i3 

14 
i5 
iG 

>7 
>7 

^1 

28 

28 
3o 

3 

7 
10 

12 

i3 

14 
i5 

«9 

27 
1 
3 
6 
8 

II 

27 
^9 



\ 
a 
\ 
\ 
\ 
\ 
a 
\ 



PS 
PS 

PI 

PS 
PS 
PS 
PS 

PI 

PS 



a PI 
X PS 
\ PS 
\ PS 
785 1 PS 
785 1 PS 

a PS 
a PS 
a PS 
a PS 
a PS 
a PS 
a PS 
a PI 

a PI 
a PS 
a PI 
a PI 

a PS 
« PS 
3C PI 
a PS 
a PS 
a PS 
a PS 
a PS 

a PS 
a PS 
a PS 
a PS 
a PS 
a PS 

^ PI 
$ PI 



P Aigle 

P^ Aigle 

Arctunis . . . 

P Aigle 

P Aigle 

P Aigle 

a Aigle 

Li Epi 

7 Aigle 

c Gr. Ourse. 

7 Aigle 

9 Aigle 

^'Capricorne 

7 Verseau . , 
f> Verseau . . 

« Poissons . . 
c Poissons . . 

8 Poissons . . 
f Poissons . . 
6 Baleine . . . 
G' Baleine. . . 
0' Baleine... 
P Ophiuchus. 

L Epi 

0' Baleine. . . 
a Couronne . 
a Couronne. 

n Poissons . . 
9' Baleine... 
Arctunis . . . 
0' Baleine. . . 
n Poissons . . 
D Poissons . . 
Y] Poissons . . 
q Poissons . . 

c Poissons., 
n Poissons . . 
n Poissons . . 
Tï Poissons . . 
P Bélier .... 
P Andromède 

Xt Orion 

X, Orion 



h nu t 

19.51 .55,5 

19.51 .52,1 

i3.i3.5o,5 
19.51.52,8 
19.51.48,8 
19.51.52,3 
19.51.52,4 
i3.i4. 7,6 
19.51.52,8 

i3.i3.2o,7 
19.50.55,6 
19.50.56,7 
19.50.42,8 

22.23.52,0 

22 . 23 . 5 I , 3 



X. 

h m f 
9.51.49 
9.51.48 

1.12.38 
9.51 .48 
9.51.46 
9.51.42 
9.51.40 
3.12.46 
9.51 .38 

3.12.57 
9.51. 17 
9.51 .i5 
9.5i .10 

22.23.12 
22.23.12 



A. 



A'. 



a. 



b. 



n moy. m. 



3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

3. 
3. 
3. 
3. 

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

6. 
6. 



3.28,5 
3.3i,3 

3.33,4 
3.34,7 

3.33,2 
3.34,3 
3.35,0 

4.11,7 

4. 9)3 
3.38,1 

4. 7,0 
4.10,3 

3.3i,2 
3.3i ,3 
4. 5,0 
3.27,4 
3.25,5 
3.23,7 
3.24,2 
3.20,5 

2.35,6 
2.33,6 
2.3i ,0 

2.23,9 

2.26,5 
2.20,9 

2.41,7 
2.41,7 



i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
i3. 
1. 

1. 

i3. 

i. 

I. 

3. 
3. 
I. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 

8. 
8. 





- 5, 


»9 


- 3, 


,6 


— 7>, 


.3 


- 4, 


,8 


— 2, 


,^ 


— 10, 


,5 


I», 


»7 


— 80, 


,0 


-14, 


»9 


-22, 


10 


-4-21, 


>7 


-+->9» 


,8 


-4-28, 




-39, 


,5 


38, 


,6 


-a4, 


,1 


-^7, 


»7 


-28, 


»7 


-3o, 


,6 


-28, 


,5 


-^9, 


,4 


— 3o,( 


.4 


-67, 


»9 


65, 


,8 


-34, 


,6 


-63, 


,0 


-67, 


,a 


— ^9» 


,5 


— ^9, 


,» 


-64, 


,5 


-^7, 


,0 


—26, 


,6 


-25, 


,1 


-26, 


,5 


-î»4, 


,a 


-+-16, 


,8 


-4-16, 


,8 


"+-I7> 


>9 


H- 23, 


,4 


-4-18, 


>9 


-4-22, 


i9 


- 1, 


)9 


- 1, 



3. 3 
3. 4 
3. 4 
3. 4 
3. 4 
3. 4 
3. 4 
3. 4,4 - 

3. 3 

3. 3 

3. 3 

3. 3 

3. 2 
3. I 
3. o 
ti.59 
2.59 
2.58 
2.58 
2.56 

2.52 

a. 49 
2.48 

2.46 

2.45 

2.42 

2.39 
a. 39 



9 


-42,1 1 


f 
,02 


fl 
—0,16 


s 
—0,09 


fl 
— o,o3 


2 


—42,7. 1 


1 ,02 


—0,10 






9 


—43,4 0,99 


—0,18 






5 


-43,8 ] 


[,02 


—0,10 









-44,9 1 


1 ,02 


— o,o3 






1 


-48,9 i 


1 ,02 


—0,10 






9 


— 5o,o 


1 ,01 


— 0, 12 






9 


-5i,2 0,97 


— o,i5 






7 


-5i,4 ) 


1 ,01 


— 0,1 5 






8 


— 3,5 0,97 


— o,3o 


—0,22 


-ho, 10 


4 


- 3,5 1 


1 ,02 


-0,27 









- 4,2 


I ,o3 


— o,3i 






.0 


- 1,6 


i,o3 


—0,18 






3 


—45,9 ] 


1,08 


0,19 






8 


-46.1 ] 


1,08 


— 0, i3 






8 


-47,3 1 


1 ,02 


—0,19 


— 0,25 


-ho,i5 


2 


-48,3 I 


[ ,02 


— o,23 






7 


-48,8 1 


[,02 


—0,25 









-49,3 


r ,02 


—0,27 






6 


— 49»3 ] 


[,02 


— 0,23 






8 


-49,8 ] 


1 ,02 


— o,25 






6 


-49,9 1 


,02 


—0,27 






3 


—49:8 0,98 


—0,33 






4 


— 5o,i 0,97 


—0,41 


— o,38 


-f-0,39 


3 


— 5o,5 1 


,02 


— o,38 






3 


-49,9 0,99 


-0,46 






2 


-49» 5 0,98 


— o,36 









— 49»« ' 


[,02 


—0,28 


—0,23 


-ho,3ij 


8 


-48,4 1 


[,o3 


—0,32 






8 


-47,1 < 


>,98 


— o,36 






9 


-47, î» ' 


r,o3 


— o,3o 






/ 

4 


-47,1 1 


1,02 


—0,27 






1 


-46,6 1 


1 ,02 


—0,25 






1 


-46,4 ) 


[ ,02 


—0,28 









-44,3 


1 ,02 


—0,28 






6 


-4- 0,3 1 


[,02 


—0,33 


—0,27 


H-o,43 


3 


— 0,2 ] 


1 ,02 


— 0,33 






8 


0,0 ] 


1,02 


— o,3o 









-h 0,5 


[ ,02 


—0,18 






9 


-+- 1,2 ] 


[ ,02 


—0,27 









-fr- a,9 1 


i,o3 


-0,27 






8 


-4- 9,6 ( 


>,9i 


—0,11 


—0,11 


H-o,35 


8 


•^ 9»7 < 


>,94 


—0,11 
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Consianies m^ n ei c ^x employées dans la réduction des observations. 

Nous donnons ci-après, dans un même tableau, les valeurs des constantes m, 
/i et c-^ X, déduites des données pages 3 et i6 : 



1873. 



Limites. 



m. 



n. 



c — X. 



Dec. 23, 187a à 1873 Janv. 16, t Poissons. 

Jdnv. 20, Rigel à Févr. 1 1 , a Baleine 

Févr. 14, Ç Gémeaux. . . à Févr. 18, @ Écho 

Mars 9 

Mars 21, 9 à Mars 27, Polaire 

Mars 29, O à Avril 25, (n) Parthénope. 



Mai 

Mai 

Mai 

Juin 

Juin 



12, O ^ Mai 16, (u) Parthénope. 

20, Vierge à Mai 3o 

7, Polaire à Juin 9, t Scorpion 

10, O à Juin i3, p Ophiuchus . . . 

Juin 16, v' Scorpion... à Juin 21, (T) Junon 

Juin 23, X Ophiuchus . . & Juill. 9, (£, 

Juill. i5, X Ophiuchus . . à Juill. 16, t Vierge 

Juill. 17, n Ophiuchus . . à Juill. 29, ^ Vierge 

Juill. 3i, \ Petite Ourse, à Août 26, \ Petite Ourse . . 

Sept. I , Castor à Sept. i3 

Sept. 1 5, Polaire PI ... . à Sept. 27 

Oct. 2, 32 Petit Renard à Oct. 18, p Hydre 

Oct. 27, 9 à Oct. 3o, Polaire PI 

Nov. 3, Tt Verseau .... à Nov. 19, @ Héra 

Nov. 26, O à Dec. 1 1 , Rigel 

Dec. 23, C à Dec. 3o, Aldébaran 



t 

0,02 


-h 


t 
0,06 


■ 
-f- 0,76 


0,16 




0,09 


-+- 0,76 


0,10 


-h 


0,21 


-f- 0,76 


0,06 


-h 


0,20 


-4- 0,75 


0,06 


-4- 


0,19 


-f- 0,74 


0,16 




0,01 


-h 0,7a 


0,10 


-H 


0,04 


-+- 0,72 


o,o5 


-h 


0,09 


-f- 0,72 


0,16 

0,09 
0,06 


— 


0,08 
0,08 
0,06 


-1- 0,72 
-f- 0,74 
-f- 0,75 


o,o3 


— 


o,o3 


-h 0,76 


0,10 


— 


0,14 


-+- 0,76 


0,00 
0,04 
o,o3 
0,04 


— 


0,14 
0,11 

0,09 
0,16 


-»- 0,76 
-+- 0,84 

-+- o,85 
-h 0,80 


0,10 




0,22 


-+- 0,75 


o,i5 
0,39 


"~" 


o,25 
o,38 


-+- 0,74 
-^ 0,77 


0,39 


— 


0,28 


-^ 0,77 


0,43 


— 


0,27 


^ 0,73 


0,35 


— 


0,11 


■^ 0,74 



Pendide. — Pendant toute Tannée 1873, les observations de passages ont été 
faites avec la pendule Winnerl. 

11 février. — La pendule a été trouvée arrêtée; elle a été remontée et remise 
en marche. 

9 juin, — Le tapage de la pendule s'arrête plusieurs fois pendant l'obser- 
vation. 

% juillet. — Entre l'observation du Soleil et celle de Mercure, la pendule s'est 
arrêtée. 

A partir de cette époque, les observations sont faites à la pendule Winnerl et 
au compteur Jacob. 

24 septembre. — La pendule s'est arrêtée vers 20**, temps sidéral. 

3. 



•• 
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Réduction des ohseivations. — Le tableau des observations d'ascension droite 
faites au grand instrument méridien est présenté aux pages de numéros pairs, 
de A. 2 à A. 1 16. On trouvera tous les renseignements relatifs à la réduction de 
ces observations aux pages 20*- 22* du Tome XXIV. 

Le seul changement qui ait été fait consiste dans l'addition d'une colonne 
intitulée Rédiœtion à Jam\ o, et qui donne la correction à apporter aux ascen- 
sions droites apparentes conclues des étoiles pour en déduire l'ascension droite 
moyenne au commencement de l'année tropique. 

Observations des distances polaires . — Fils horizontaux. — Distances des couples, 
— Distance des fils de chaque couple. — Inclinaison. — Les distances relatives 
des couples et celles des fils de chaque couple, déterminées par l'observation, 
ont été trouvées, en 1873 : 



Janvier . . . 
Février... 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet .... 

Août 

Septembre 
Octobre. . . 
Novembre. 
Décembre. 



DISTANCE 




DISTANCE 




AU COUPLE 


MOYEN. 


DES FILS 


DE CHAQUE 


COUPLE. 


Couple 


Couple 


Couple 


Couple 


Couple 


supérieur. 


inférieur. 


supérieur. 


moyen. 1 


nférieur. 


/ «f 




• 


n 


n 


9.58,2 


9-57,1 


12,7 


ia,9 


i3,o 


9.58,0 


9-56,6 


ia,9 


12,8 


i3,i 


9-57,9 


9-56,8 


12,7 


12,8 


i3,3 


9.58,0 


9-58,2 


ia,9 


ia,9 


i3,3 


9-57>9 


9.58,2 


12,8 


12,8 


l3,2 


9-57,7 


9-57,8 


12,8 


12,7 


i3,4 


9-57,9 


9-57,9 


'î»,9 


ia,9 


i3,3 


9-59,7 


9.57,8 


ia,7 


i3,o 


i3,3 


9-59,4 


9-58,1 


12,8 


i3,o 


i3,3 


9.59,5 


9-58,2 


12,8 


i3,o 


i3,5 


9-59,5 


9-58,2 


12,8 


i3, 1 


i3,5 


9-59,4 


9.58,2 


'a, 7 


i3,i 


i3,5 



L'inclinaison des trois couples de fils, déterminée par l'observation d'étoiles 

convenablement choisies, faite dans toute l'étendue du champ, a été trouvée 

égale à : 

1873. Couples. Couple M. Couple I. 

Janvier à Octobre -»- 4,7 -♦-4,0 h- 3,2 

Novembre -h 4, a -»- 3,7 -^ ^1^ 

Décembre -h 4,4 -f- 3,3 -+-3,3 

Pointeur. — Par des mesures répétées, la distance du pointeur à l'index a été 
trouvée égale à 9",4o pour toute l'année. 

Valeurs des tours de vis des microscopes. — Ces valeurs, déterminées fréquem- 
ment par la mesure micrométrique de l'intervalle compris entre deux divisions 
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successives, sont présentées dans le tableau suivant 



Janvier . . . 
Février. . . 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet .... 

Août 

Septembre 
Octobre . . 
Novembre 
Décembre. 



— o,i5 

— o,i4 

-o,i4 

— O, 12 

— O, 12 

— o,o6 

— 0,12 

— o,i5 

— o,ii 

— 0,17 

— 0,18 



Ces valeurs sont relatives à la moyenne des six microscopes. 

Valeur d'un tour de la vis micrométrique. — Cette valeur « a été trouvée égale 
à i'— o*', i4 pendant toute Tannée 1873. On tient compte du micromètre en 
ajoutant à la moyenne des lectures faites aux: microscopes la quantité 

a X [2o*oP,o — micromètre]. 

Équation personnelle, — Flexion. — L'étude de l'équation personnelle, faite 
par l'observation successive d'une étoile sous chacun des fds d'un couple et 
entre les deux fils, a donné les résultats suivants pour les divers observateurs : 



Observateur Périgaud 
B Folain. . . 

» Leveau . . 



-4- 0,3 
-4- 0,2 
0,5 



Les équations personnelles de MM. H. Renan et Ludinard, n'ayant pas été 
déterminées, ont été considérées comme nulles. 

Les corrections précédentes s'appliquent seulement aux pointés entre les 
fils; le signe se rapporte aux observations faites l'objectif étant dirigé vers le 
sud; il doit être changé pour les observations faites l'objectif au nord. 

La correction relative à la flexion de l'instrument est 



F = d:/.sin5 



Objectif au sud, 
Objectif au nord, 



/étant la flexion à l'horizon trouvée égale à — o",5o, et z étant la distance 
zénithale apparente. 



Réduction des observations. — Les observations de distances polaires faites au 
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grand instrument méridien sont présentées aux pages de numéros impairs, de 
A. 3 à A. 117. La marche suivie dans la réduction de ces observations a été 
complètement développée dans les Volumes précédents, notamment dans le 
Tome XXIV, pages 25* à 32*. Nous y renvoyons le lecteur. 

Le seul changement qui ait été fait consiste dans l'addition de la dernière 
colonne, intitulée Réduct. à Janv. o, et qui donne la correction à apporter aux 
distances polaires apparentes conclues des étoiles, pour en déduire la distance 
polaire moyenne au commencement de Tannée tropique. 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 

On trouvera une description de la Lunette et de ses accessoires dans le 
Tome XXIV [Observations de 1868 -1869). Nous nous bornons ici à présenter le 
tableau des observations nécessaires à la détermination de l'état de l'instru- 
ment. 

Nivellement de l'axe. — Une partie du niveau est équivalente à 2",o4 en arc 
ou à o*,i36 en temps. La détermination de cette valeur a été effectuée au mois 
de juin 1872. 

On procède au nivellement en appliquant le niveau sur les tourillons dans 
des positions où le sens de la graduation est successivement renversé. Soient 
O la somme des deux lectures faites dans la position pour laquelle les divisions 
vont en croissant vers l'ouest, E la somme des deux lectures quand les divisions 
croissent vers l'est, i l'inclinaison mesurée par ces déterminations : 

i^'2i.0A (0 — E) = o%o34o (0 - E). 

L'inclinaison est positive quand le côté occidental de l'axe de rotation est le 
plus élevé; elle est négative dans le cas contraire. 

L'inclinaison i ainsi obtenue ne coïnciderait avec l'inclinaison réelle de Taxe 
que si les tourillons supposés cylindriques étaient parfaitement égaux entre eux. 

Les tourillons sont cylindriques : on s'en aperçoit à ce que le résultat du 
nivellement ne varie pas lorsque, pour une position directe ou inverse de l'in- 
strument, on change l'inclinaison de la Lunette à l'horizon. La discussion des 
passages des étoiles fondamentales, observés en i856 et 1857 dans les deux 
positions directe et irwerse de l'instrument, a conduit au même résultat, et il en 
est de même d'une étude directe du mouvement de rotation des tourillons faite 
dans l'hiver de 1859-1860 par M. Villarceau [Annales, Mémoires, t. VII). 



H 
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Jusqu'au lo mai, les observations ont été faites aux fils I, II, III, V, VI, 
VIII, IX et X; du lo mai au 2 octobre, les observations ont été faites aux dix fils 
du réticule; du 8 octobre au 20 novembre, on a observé aux huit fils désignés 
précédemment, et, à partir du 5 décembre, on a observé aux fils II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII et IX. 

La position des fils fixes employés aux observations et la position ç^ du fil 
fictif moyen correspondant sont présentées dans le tableau suivant : 



1873. 

Janv. 2 

14 
20 

Févr. 4 
18 



Mars 



Avril 



Mai 



Juin 



Juin. 



Aoûl 



Sept. 



Cet. 



Nov. 



^7 
5 

10 

9.0 

25 

2 

7 
16 

9.2 

I 

10 
i3 
iG 

23 

3o 
3i 

7 
14 
21 
28 

3 
1 1 

ID 

23 

2 

5 
8 

»7 

25 

2 



17 
6 

14 
20 



I. 

t 
î9>4»3 

29,ii6 

29,412 

29,418 

29,4i5 

29,409 
29,4o3 

29,420 

29,4i2t 
29,404 
29,408 
29,376 
29,375 
29,378 
29,375 

29,414 
29,404 

29» 409 
29,4fo 

29,412 

29,410 

29 1 407 
29,4i3 

29,î>' 
29,4i3 
29,412 

29,413 

29,419 
29,416 

29,420 

29,417 
29,416 

29,417 

29,419 
29,120 

29,427 
29,427 
29,421 
29,421 
29,421 



II. 

t 
4,209 

4,216 

4 , 208 

4,212 

4,207 

4,208 

4,204 

4,2o5 

4,210 

4,2o5 

4,209 

4,210 

4,209 

4,208 

4,209 

4,212 
4,202 
4,208 
4,207 
4,212 
4,212 
4,212 
4,211 
4,210 
4,201 
4,207 
4,204 

4,ï09 

4 , 208 
4,2i3 

4,205 

4,2o5 
4,2o5 
4,2o5 
4,206 

4,201 
4,212 
4,207 
4,î4i3 
4,204 



m. 

8*, 727 
8,732 

8,727 
8 , 729 
8,726 

8,725 
8,722 
8 , 725 

8,729 
8,725 

8,730 

8 , 727 

8,729 

8,729 
8,725 

8,73i 
8,725 

8,727 
8,726 

8,727 

8,729 
8 , 72G 

8,73i 

8,73i 

8,716 

8,724 
8,723 

8,728 

8,729 
8,73i 

8,722 
8,723 

8,724 
8,725 

8.726 

8,730 
8,731 
8,73o 
8,732 
8,733 



IV. 



V. 



0,902 
0,894 
0,900 
0,901 
0,901 
0,902 
0,899 
0,902 
0,902 

0,894 
0,899 

0,899 
0,905 
0,900 
o,9o5 
0,900 
0,899 
0,899 
0,898 
0,894 



Dec. 5 



4,219 8,726 10,900 



l 
•3,1 


loa I 


i3,i 


Il 1 


i3,i 


u8 . 


i3,i 


09 • 


«3,1 


104 . 


i3,, 


104 . 


i3, 


[o5 I 


I3,i 


r02 . 


i3,i 


108 1 


i3.i 


106 I 


•3, 


108 . 


"3, 


loC I 


i3,, 


ro; . 


.3,1 


107 . 


i3,i 


107 1 


.3,1 


07 1 


i3,i 


io3 . 


13, 


109 1 


i3,i 


106 . 


i3, 


io5 1 


i3. 


109 1 


i3,i 


io3 . 


i3,i 


1.9 . 


i3,i 


.r> . 


i3,i 


107 I 


i3,i 


1.3 . 


i3, 


1.3 . 


i3,, 


1.7 I 


i3,i 


[.3 . 


•3,1 


1.8 . 


•3, 


II. 1 


i3.i 


II . 


i3,i 


110 I 


.3,1 


109 1 


•3, 


106 i 


13,1 


104 1 


.3,1 


%o 1 


i3, 


1.0 . 


.3,1 


laa . 


.3,1 


lia 1 


.3,1 


108 I 



FILS 

VI. 
t 
7,290 

7,295 
7,288 

7,294 

7»29i 

7,29^ 
7,292 
7,3io 

7,3i5 

7,294 
7,3i3 
7,3i5 
7,298 

7,299 
7,295 

7,298 
7,290 
7,295 
7,296 

7,297 
7,298 

7,293 
7,3oo 

7,297' 

7,292 
7,295 
7,297 
7,3oo 

7,298 
7,3i5 
7,307 
7,307 
7,3o6 
7,307 
7,309 

7,3i7 
7,3o6 

7,3io 

7,3i4 
7,3i5 



\1I. 



VIII. IX. 





21 


,672 


t 
a6,. 




21 


,679 


a6,. 




21 


,679 


26, 1 




21 


,677 


a6,. 




21 


,673 


a6,. 




21 


,674 


a6,. 




21 


,668 


a6,. 




21 


,673 


26,. 




21 


,670 


a6,. 




21 


,674 


26,. 




21 


,675 


26,. 




21 


,679 


26, I 


1 


21 


>679 


26,1 




21 


,675 


26,. 




21 


,672 


26,1 


9,49» 


21 


,676 


26,. 


9,492 


21 


,685 


26, 1 


9» 497 


21 


,680 


26,1 


9,497 


21 


,682 


a6,i 


9,470 


21 


,676 


26,. 


9,470 


21 


,677 


a6,. 


9,471 


21 


,680 


26,. 


9^473 


21 


,682 


26,. 


9,496 


21 


,682 


26,. 


9,19» 


21 


,672 


26,1 


9,495 


21 


,682 


26,. 


9,493 


21 


,679 


26,1 


9,497 


21 


,684 


26,. 


9,495 


21 


,686 


26,. 


9,499 


21 


,682 


26,1 


9,490 


21 


,675 


26,1 


9,490 


21 


,676 


26,. 


9»490 


21 


,676 


26,1 


9i49ï 


21 


,679 


a6,. 


9,494 


21 


,678 


26,. 




21 


,688 


26,. 




22 


,679 


26,. 




21 


,676 


26,. 




21 


,684 


26,1 




21 


,691 


26,. 



78 

81 

84 

79 
75 
81 

75 

74 

79 

77 
76 
74 
78 

77 
77 

77 
75 
78 
78 
81 

77 
73 
80 
82 

74 

79 

79 
81 

82 

83 

78 

78 

78 
80 
82 

80 

74 

86 

79 

82 



X. 

i 

0,979 

0,979 

0,987 
0,982 

0,981 

0,981 

0,981 

0,981 

0,982 

0,980 

0,979 
0,982 

0,984 
0,981 

0,978 

0,980 
0,980 
0,982 

0,979 
0,983 

0,983 

0,978 
0,980 
0,981 
0,981 
0,981 

0,978 
0,983 
0,982 
0,981 
0,982 

0,984 

0,987 
0,986 

0,984 

0,986 

0,984 
0,984 

0,981 

0,982 



196 
201 

«99 
200 

196 

>97 
194 

»99 
201 

196 

200 

196 

195 

194 
192 

«99 
195 

198 

198 
196 

Ï97 
194 

199 
201 

»94 

«99 
198 

202 

201 

2o5 

'99 

Ï99 

«99 
200 

210 
2o3 

241 

2o3 

207 

206 



17,311 19,496 21,674 26,184 



l5,202 
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Observations de la Mire. — Azimut. — ColiimatioM du ^ moyen. -^ M étant la 
lecture pour le pointé de la Mire fait dans la position directe de la Lunette, M' le 
pointé fait dans la position inverse, Vq la position du fil mobile pour laquelle 
la collimation est nulle, v^ 1^ position du fil moyen, c la collimation de ce (il, 
k = 2', 8707 la valeur d'un tour de la vis micrométrique, on a 



ro--(M4-M'), 



j Lun. dir. 
/ Lun. inv. 



Nous donnons, dans un premier tableau, les moyennes des observations faites 
sur la Mire, ainsi que les valeurs de ♦'o* 

Dans un second tableau, nous donnons les valeurs de c déduites du premier. 

Azimut de la Mire. — Position r^ du/il mobile dans laquelle la collimation est nulle. 



Dates. 
1873. 



Janv. 2 
Janv. 7 
Janv. ] 4 
Févr. 4 
Févr. i5 
Mars 5 
Mars 5 
Mars i5 
Mars 27 
Avril II 
Mai 1 
Mai 8 
Mai 16 
Mai 3o 



à Janv. 7. . 
à Janv. 10. . 
à Févr. 4.. 
à Févr. i5. . 
à Févr. 20. . 
à Mars i5. . 
à Mars 27. . 
à Avril II.. 
à Avril 25. . 
à Mai 8. . 
à Mai i5. . 
à Mai 3o. . 
à Juin 2. . 
à Juin 14. . 



M. 


M'. 


«'f 


t 


t 


t 


. 14,101 1 


6,36i 


i5,23i 


. 14,081 1 


[6,36i 


l5,22I 


. 14,081 1 


t6,349 


i5,2i5 


. 14,117 J 


16,349 


i5,233 


. 14,117 > 


16,320 


15,219 


. 14,048 1 


6,395 


l5,22I 


. 14,048 1 


i6,4o3 


l5,225 


. 14,016 1 


f6,4o3 


l5,2IO 


. 14,016 1 


[6,43i 


I 5 , 223 


. 14,014 ] 


[6,43i 


l5,223 


. 14,014 1 


16,440 


l5,227 


. 13,990 ] 


16,440 


i5,2i5 


. 13,990 


16,462 


l5,226 


. 13,989 1 


[6,462 


15,226 



Juin 

Juin 

Juin 

Juin. 

Juin. 

Jmll. 

Sept. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Nov. 

Nov. 

Nov. 



Dates. 
1873. 



9à 
14 à 

27 à 
21 à 
24 à 

28 à 
23 à 

8 

16 
14 à 

6 à 
14 à 
28 à 



M. 



M' 



"•• 



Juin 


27... 


Jmll. 


i5. . . 


Juin. 


18... 


Juin. 


28... 


Août 


4... 


Sept. 


23... 


Sept. 


25. . . 




Nov. 


14... 


Nov. 


20. . . 


Nov. 


20. . . 


Dec. 


10. . . 



i3*,989 ' 


[6,463 I 


13,963 1 


6,463 I 


i3,963 1 


[6,5oi I 


i3,955 I 


[6,483 i 


13,955 1 


6,495 i 


i3,95i 1 


16,495 i 


13,953 j 


16,496 i 


13,967 1 


[6,5i3 i 


13,976 


16,507 1 


14,023 


16,469 1 


i4,o3i 1 


16,461 1 


14,027 J 


16,454 1 


14,008 ] 


16,457 I 



l5,226 

i5,2i3 

l5,232 

15,219 

l5,225 
l5,223 
l5,225 

i 5 , 240 

i5,24i 
15,246 
15,246 
i5,24i 

l5,232 



Collimation du fil moyen dans la position directe de l'instrument. 



i\ employé. 

t 
1873 Janv. 2 à Janv. 23 i5,224 

Févr. 14 a Avril 10 i5,220 

Mai i à Juin 2 i5,223 

Juin 9 à Août 4 i5,223 

Sept. 3 à Sept. 25 i5,225 

Oct. 8 à Nov. i5 15,243 

Nov. 29 à Dec. 9 i5,233 

Observations de Paris ^ 1873. 



c. 



15,198 


-H 0,026 


-f- 0,075 


15,197 


-h 0,023 


-f- 0,066 


15,198 


-h 0,025 


-4- 0,072 


l5,20l 


-f- 0,022 


-+- o,o63 


l5,20I 


-h 0,024 


-h 0,069 


i5,2o5 


-1- o,o38 


-f- 0,109 


j5,202 


-h o,o3i 


-h 0,089 

4 
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OBSERVATIONS MÉRIDIENNES. — 1878. 



Observations des circompolaires , — Valeurs de n et de la constante de la Mire. — 
Les circompolaires qui ont servi à la détermination de Tinstrument sont a» d, 
X Petite Ourse, 960 B.A.C., 1235 B.A.C, 1662B.A.C., 1879 B.A.C., 2820 B.A.C., 
4i65B.A.C., 5i4o B.A.C, 75o4 B.A.C, 7851 B.A.C, 82i3 B.A.C. et 5i Hév. 
Céphée. 

Pour tout ce qui concerne le détail de la réduction de ces circompolaires et 
la détermination des constantes n et Acosy, nous renvoyons encore le lecteur 
au Tome XXIV [Obsen^ations de 1868-1869), pages 36* à 39*. Nous nous bornons 
à présenter les résultats obtenus dans le tableau suivant : 

Observations des circompolaires, — Valeurs de net delà constante de la Mire. 



Jour. 


Position 
delà 














ACOS7. 


4873. 


Lunette 


Étoile. 


'.• 


^• 


±(^-/,). 


/?. 


Pos. dir. 


Pos. inv 


Janv. 'X 


D 


JI 


h m s 
6.12.19,5 


55,9 


- 4*7 


—0,264 


1 
-+-2 


1 

,3i 




7 


I 


1662 S 


5.21. 9,3 


44,4 


- 3,4 


—0,274 






■ 
-+-2,3o 


7 


I 


1879 S 


5.55.44,9 


20,0 


- a,a 


—0,110 






-h2,l3 


7 


D 


1879 S 


5.55.47,5 


22,4 


-4,6 


—0,246 


-f-2 


,37 




14 


D 


9\ 


6.11.49,4 


53,7 


- 7,4 


-0,424 


-+-2 


,5o 




20 


l 


n 


6.ii.5o,9 


58,3 


- 3,5 


—0,193 






-H2,20 


Févr. 14 


D 


2320 S 


7.26.38,7 


3,0 


-a8,7 


—0,486 


-+-2 


,43 




14 


D 


w 


7.48.28,3 


52,6 


-a3,4 


— 0,426 


H-2 


,37 




17 




n 


6.ir.33,5 


1,3 


- 6,4 


-0,364 






-f-a,24 


17 


I 5 


I Hév. Cép. 


6.39. 9,9 


37,7 


-7,5 


—0,347 






H-2, 22 


«7 




a32o PS 


7.26.28,3 


56,1 


— a4,o 


—0,404 






-h2,a8 


17 




XI 


7.48.29,0 


56,8 


— ao,9 


-0,379 






-ha, 25 


18 




1879 S 


5.54.47,2 


16,1 


- 6,1 


— o,33o 






-f-2,ao 


18 




^I 


6. II .32,9 


2,1 


- 5,9 


— o,336 






4-2,21 


18 


l 5i 


[ Hév. Cép. 


6.39. 7,7 


36,6 


-6,7 


— o,3o8 






-4-2,18 


18 




2320 S 


7 . 26 . 25 , 3 


54,2 


—M .9 


-o,385 






-+-2,a6 


18 




XI 


7.48.31,4 


0,3 


— 18,0 


— o,325 






-4-2, ao 


27 




76041 


9.23.59,9 


5.4 


- 5,5 


—0,322 






-h2,25 


28 




7604 I 


9.24. 0,8 


5,8 


-5,a 


— o,3o3 






-+-2,a3 


Mars i3 


D 


AI 


7.50.23,8 


a4,6 


— 10,1 


-0,176 


-+-2 


,26 




i3 


D 


75041 


9.24. 6,6 


7,4 


-5,4 


— o,3i5 


H-2 


,40 




21 




U 


7.51.28,0 


a7,3 


— 15,3 


—0,275 






-h2,33 


21 




7504 I 


9.25.10,5 


9,8 


- 4,7 


—0,273 






-h2,32 


24 




785i I 


10.23.45,1 


44,6 


-3,1 


— 0,23l 






-f-2, 28 


24 




8213 I 


II .28.20,7 


ao,a 


-3,5 


—0,193 






-h2,a4 


25 




XI 


7.5i.3i,7 


3i,i 


— 15,2 


-0,273 






-4-2, 3a 
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Observations des circompolaires. — Valeurs de net de la constante de la Mire. 

(Suite.) 



Jour. 
1873. 

Mars 27 
^7 
28 

Avril 10 
10 



Position 

delà 
Lunette. 

D 
D 
D 
D 
D 



25 I 



Mai 



3o 



Étoile. 

75o4 I 
7861 I 
7504 I 
8213 I 
4i65S 

ol 



ol 



Juin 9 


D 


ol 


10 


D 


1235 I 


12 


D 


5j4oS 


16 


I 


al 


20 


I 


5i4oS 


23 


I 


1662 I 


23 


I 


1879 I 


Juin. I 


D 


<rs 


7 


D 


^s 


i5 




^ 


'7 




^ 


17 




2320 I 


18 




^S 


21 




• K 


21 




2320 I 


22 




*S 


22 




2320 I 


22 




xs 



••• 

h m • 
9.25.12.3 

10.23.46 

9.25.13 

I I . 28 . 29 

12. 



l3. 



2 


D 


ol 


i3. 


6 


D 


al 


i3. 


8 


I 


al 


i3. 


9 


I 


al 


i3. 


12 


I 


960I 


i5. 


i3 


I 


ol 


i3. 


16 


D 


al 


i3. 


20 


D 


al 


i3. 


23 


D 


4i65S 


12. 


23 


D 


al 


i3. 


^7 


D 


5i4o S 


. i5. 


^9 


D 


al 


i3. 



i3. 



6.3i 
2.19 

2.20 
2.22 

2.25 
2.25 

3.33 
2.27 

a. 29 
2.36 
6.i3 
2.38 

.47 
2.41 



20 



2.41 



i3. 12.54 
i5.58. 1 

l5.20. 7 
l3. 12.23 

i5.2o. 5 
17.21.57 
17.56.21 

18.14.18 
i8.i4*2o 

18.1i.54 
18. 13.54 
19.26.20 
i8.i3.55 
i8.i3.56 
19.26.22 
i8.i3.56 
19.26.23 
19.52.20 



*ê' 



±(^-/j. 



11.2 



,2 


• ' 1 

45, 


,7 


I». 


,8 


a3, 


,3 


a4, 


,7 


8, 


,6 


•«. 


,0 


n. 


,1 


14, 


,4 


14, 


,a 


aa, 


,5 


16, 


)9 


18, 


,a 


aa, 


)9 


59, 


,0 


!»4, 


,5 


38, 


,4 


3i. 


,7 


3i, 


,9 


40, 


1^ 


10, 


,4 


33, 


,ï 


46, 


,5 


a8, 


,0 


18, 


,5 


43, 


i9 


35, 


»7 


34, 


,5 


3i, 


,5 


3o, 


,6 


56, 


,7 


3i. 


,5 


3o, 


,3 


66, 


,4 


3o, 


»7 


57, 


,6 


54, 



4 
9 

8 

I 
9 

6 
8 

7 
9 

I 

8 

9 
o 

3 
4 



5,6 
6,3 

4,5 

4,8 

1,4 
5,3 



2 * — 
2 — 
6 - 



9 
5 

8 

3 

6 
2 

8 

7 
8 

3 

6 

4 
2 
5 

4 



1,5 

0,4 
0,6 

0,5 

«,7 

0,9 
0,3 

0,4 
1,0 

ï,9 

a,7 
8,3 

1,8 
1,8 
6,0 

1,9 
6,5 

6,0 



n. 



— 4,6 —0,267 

— a,9 

- 3,7 

-2,5 
— 10,1 

- 4,8 



— o 
— o 
— o 

— o 

— o 

— o 
— o 

— o 
— o 
— o 
— o 



— 6,0 — o 

— 3,5 — o 

— 5,9 — o 

— 4,3 -o 

— 0,6 — o 

— 1,7 -o 

— 2,8 — o 



— o 
— o 
— o 

-f-0 
-l-O 

— o 
— o 

-ho 

-l-O 
-l-O 

-4-0 

-f-O 
-f-O 
-1-0 
-f-O 
-1-0 
-hO 
-hO 



2l5 
212 

i34 
267 

101 

120 
i37 

094 

101 

121 

ii3 

i3o 
070 
i5o 
089 
010 
027 

o53 

022 
019 
010 

002 
082 
o63 
oo3 

o38 
073 

127 

174 
i59 

121 

121 

119 
126 

128 

127 



Acosf. 
P08. dir. Pos.inv. 

-h2,43 
-h2,38 
-h2,38 
-1-2,33 

H-2,46 



•4-2,35 
-4-2,36 



-+-2,40 
-f-2,34 

-h2,45 

-4-2,39 

-1-2, 3l 

-1-2,33 



-f-2,34 
-h2,34 
2,33 



-+-2,37 

-+-2,36 



-f-2,23 



H-2,25 
-f-2,25 
-+-2,27 
-1-2,27 



H-2,27 



4-2,23 
-h2,l5 
-f-2,36 
-1-2, 3o 



-1-2,32 
-4-2,27 
-1-2,28 
-1-2,32 
-h2,29 
-4-2,29 
-1-2,28 



4. 



.2,28 
-4-2,28 



j8 
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Observations des circompolaires . — Valeurs de net delà constante de la Mire. 

(Suite.) 

Acosf. 
/.. /^. zt(X— /J. n. Pos.dir. Pos.inv. 



Position 
Jour. de la 
1873. Lunette. Étoile. 



Juin. 24 
24 

a4 
2 5 



Août 



I 
I 

4 



Cet. 



Sept. 23 

23 
23 



25 
25 

25 

8 
i3 
16 

>7 
28 

3 

7 
10 

II 

12 

12 

i3 



Nov. 



14 
i5 

^9 
Dec. I 

3 

6 

8 

9 



D 
D 
D 
D 

I 
I 
I 

D 
D 

I 

D 
D 



D 
D 
D 
D 
D 
D 



D 
D 
D 



2320 I 

)S 
)S 

2320 I 

>s 

XS 

XS 
8213 S 

8213 S 

>s 

8213 s 
8213 s 

oS 
aS 
oS 
oS 
aS 
oS 

xS 

al 

al 

aS 

al 

3tS 

aS 

oS 

1235 I 

aS 
aS 

oS 

»s 

aS 



h m s 
18.14. 1,1 


^9» 


19.26.36,4 


1, 


19.52.27,6 


52, 


19.52.20,4 


5i, 


19.26.40,8 


6, 


19.52.20,4 


46, 


19.52.25,6 


47, 


19.52. 0,9 


»! 


23.29. 0,5 


ï, 


23.29. ^9^ 


3, 


19.51.46,6 


59, 


23.28.49*5 


2, 


23.28.49,4 


a, 


1.13.45,9 


56, 


i.i3.52, 1 


2, 


i.i3.52,6 


59, 


I .i3.5i, 1 


0, 


I .i3.53,9 


a, 


i.i3.54,o 


3, 


i.i3.55,4 


6, 


i3.i3.44,5 


56, 


i3.i3.4i,4 


56, 


i.i3.49,i 


0, 


i3. 13.43,4 


55, 


1.13.53, 3 


5, 


i.i3.5i ,5 


3, 


I. 13.47, 6 


I, 


3.57.51 ,4 


49» 


I . I 2 . 54 , 7 


49> 


1.12.54,6 


18, 


i.i2.5i,4 


46, 


1.12.52,0 


45, 


i.i2.5i,8 


44, 



4 

7 
8 

9 
o 

2 

2 
8 



9 

7 

6 

5 

3 

8 

2 

2 -h 

6 - 

I — 

o — 

— 

8 — 

1 — 
6 - 

9 — 
I — 

5 - 

8 — 

8 — 

9 — 

4 - 

6 — 



a, 3 


• 

-ho, 


9,» 


-hO, 


6,8 


-ho, 


7,3 


-f-o. 


10,2 


-f-o. 


10,4 


-ho, 


7,6 


-hO, 


5,2 


-i-o, 


2,0 


-HO, 


0,6 


-4-0, 


5,a 


-HO, 


I," 


H-O, 


1,1 


-hO, 


7,6 


-hO, 


a,4 


-hO, 


4,7 


■+-0, 


4,a 


-hO, 


1,6 


-+-0, 


1,4 


-0, 


4,6 


-0,. 


4,a 


— 0, 


3,7 


-0, 


1,3 


0, 


4,a 


0, 


6,5 


-0, 


5,3 


-0, 


3,0 


— 0, 


0,7 


-0, 


3,4 


-0, 


4,8 


-0, 


4, a 


— 0, 


6,9 


0, 


7,9 


~o, 



i5o 


-h2,36 




173 


-H2,34 




142 


-h2,37 




i5i 


H-2,36 




192 




f 

-h2,26 


209 




-f-2,25 


i56 




H-2,30 


TU 


-1-2,35 




i3i 


-1-2,33 





o52 



-1-2,41 



111 


-H2,37 




076 


H-2,4l 




079 




-Ha, 40 


194 




-+-2,18 


071 




-h2,3o 


126 




-1-2, 25 


114 




-h2,26 


o52 




H-2,32 


019 




-f-2,39 


095 


-h2,46 




086 


-Ha,45 




074 


-h2,44 




017 


-1-2,38 




086 


-h2,45 




140 


-h2,5o 




112 




-H2,37 


057 




4-a,3i 


045 




-h2,29 


067 




-H2,3l 


100 




H-a,35 


o85 


-t-2,43 




i5o 


-t-2,49 




174 


-H2,5l 





LUNETTE MÉRIDIENNE. — RÉDUCTION DES OBSERVATIONS. 

De ce tableau, on déduit , en moyenne : 



^9 



l [(A cosf ),- ( A coB^y = — o,o5o 

= — 0,067 
= — o,o54 
= — o,o38 
= -¥- o,o3o 
= ■+- 0,008 
= — 0,075 

= — 0,079 



1872 Oct. 5 à 1873 Janv. aS 

1873 Févr.i4 à Avril 10 
Mai I à Juin 2 
Juin 9 à Août 4 
Sept. 23 

Sept. 25 

Oct. 8 à Nov. i5 

Nov. 29 à Dec. 9 



Pour rendre égales entre elles les valeurs de Acos(p obtenues dans les deux 
positions, on a ajouté aux corrections dépendant du niveau 



o(p sincg) =:±: - [(A cos^p)/— (A cos<p)rf] 



Lun. dir. 
Lun. inv. 



Constantes employées dans la réduction des observations. — De ce qui précède, 
on a conclu le tableau suivant des constantes m, w et c— x : 

Limites. Position 

1873. de la Lunette. ///. n. r — x. 

■ ■ t 

Janv. 2 D -1-0,06 —0,27 -f- 0,06 

Janv. 7 I -h 0,07 —0,19 —0,09 

Janv. 7 à Janv. 14 D -h o,o3 —0,22 -1-0,06 

Janv. 20 à Janv. 23 I -h o,îo —0,21 —0,09 

Févr, 14 D -h 0,09 —0,44 H- o,o5 

Févr. 17 à Févr. 18 I -f- 0,16 — o,38 —0,08 

Févr. 27 à Févr. 28 I -h 0,09 — o,33 —0,08 

Mars 7 à Mars i3 D — o,o5 — o,3o h- o,o5 

Mars 21 à Mars 25 I — 0,01 — 0,20 — 0,08 

Mare 27 à Avril 1 D —0,11 —0,22 -+- o,o5 

Avril 7 à Avril 10 D —0,08 —0,19 -h o,o5 

Avril 22 à Avril 25 I — o,o5 —0,12 —0,08 

Mai I à Mai 8 D — 0,07 — 0,14 -h 0,06 

Mai 8 à Mai i5 I —0,06 —0,11 —0,09 

Mai 16 à Mai 21 D —0,11 —0,09 -t- 0,06 

Mai 23 à Mai 3o D — 0,09 — 0,06 -h 0,06 

Mai 3o à Juin 2 l — 0,10 — o,o5 — 0,09 

Juin 9 à Juin i4 D — 0,06 — o,o3 -+- o,o5 

Juin 14 à Juin 20 I —0,09 —0,04 —0,08 

Juin 23 à Juin 27 I —0,04 -f- 0,02 —0,08 



3o OfiSERVATIOlHS MÉKIDIENNES. — 1873. 

Limites. Posillon 

1873. de la Lunette. m, n, c — x. 

• t • 

Juin 27 à Juin, i D — o,o8 -f- o»o5 

Juin. 3 à JuilL 8 D — o,o6 h- o,o8 

Juin. i5 à Juin. i8 1 — o,o5 -\- o,i6 

JuilL 21 à Juin. 24 1 — 0,01 -\- o,i3 

Juin. 24 à Juin. 28 D — 0,02 H- 0,16 

JuUl. 28 à Août 4 1 —0,02 -H 0,18 

Sept. 23 D -4- 0,04 -h 0,11 

Sept. 23 1 0,00 H- 0,06 

Sept. 25 D -1-0,07 H- 0,09 

Sept. 25 I H- o,o5 -4-0,09 

Oct. 8 à Nov. 3 I -t- 0,07 H- 0,08 

Nov. 6 à Nov. i3 D h- o,o5 — 0,08 

Nov. 14 à Nov. i5 I H- 0,10 — 0,04 

Nov. 29 à Dec. 5 I -+-0,11 — Q,07 

Dec. 6 à Dec. 9 D -h o,o5 — o,i4 h- 0,08 

Pendule, — Jusqu'au i4 janvier, les observations ont été faites au compteur 
Jacob. 

Du 20 janvier au 7 juillet, les observations ont été faites à la pendule 
Winnerl. 

A partir du i5 juillet, les observations ont été faites au compteur Jacob et à la 
pendule Winnerl. 

Tableaux de réduction. — Ces tableaux comprennent les pages B.i à B.36. 
La disposition est la même que pour les observations de passages faites au grand 
instrument méridien. 



H- 


o,o5 


-\- 


o,o5 


— 


0,08 


— 


0,08 


-H 


o,o5 


— 


0,08 


-h 


0,06 


— 


0,08 


-h 


0,06 


— 


0,08 


— 


0,12 


-h 


0,10 


— 


0,12 


— 


0,10 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 



On trouvera, dans le Tome XXII et dans le Tome XXIV, la description de 
l'instrument et l'indication des procédés employés dans la réduction des obser- 
vations. Nous donnerons seulement ici les valeurs des constantes qui ont servi 
aux réductions. 

Valeurs des tours de vis des microscopes. — Différence m entre la moyenne des 
lectures faites aux six microscopes et la moyenne des lectures faites à un ou deux 



CERCLE MURAL DE GAMBET. — RÉDUCTION DES OBSERVATIONS. 3i 

couples seulement. — On a recherché les variations qu'éprouvaient avec la tem- 
pérature du Cercle les valeurs des tours de vis des microscopes. On a trouvé, 
en désignant par Q la température du Cercle : 

De Janvier 7 à Décembre 9. 

(a) 1 = 1— 0,2a — o,oa7(G — 10, a) 

(b) I = I —0,37 — 0,017(9—10,2) 

[ab) 1 = 1 — o,3o — 0,022(9 — 10,2) 

Moy. [abc) 1 = 1 — 0,24 — 0,021 (9 — 10,2) 

Nous donnons, dans le tableau suivant, la valeur de m nécessaire pour ra- 
mener à la moyenne des six microscopes les observations faites à un groupe 
quelconque de microscopes. 



m. 



Janv. 7 
20 

Févr. 17 
28 

Mars i3 
ai 

a4 

25 

27 

28 

Avril 7 
22 



liai 



25 

2 
6 
8 

9 
12 

i3 

]5 

23 

27 
3o 



[a). 



(ab). 






-h 0,20 


o,5o 


— 0,20 




— 0,20 




— 0,20 




— 0,20 




— 0,20 




0,70 




— 0,80 




— o,5o 


0,66 


— 0,20 




-+- 0,40 


0,60 


-h o,3o 


0,60 


H- o,3o 


0,80 


— 0,40 


0,60 




0,80 




0,60 




1,00 


— 0,60 


0,90 


-+- 0,70 


1,00 


H- 0,70 


i,5o 






H- 1,00 


2,00 





1,60 



■+- 1,00 



m 



Juin 


10 




16 




20 


JuUl. 


i5 




17 




18 




21 




22 


Oct. 


8 




9 




i3 




16 




ï7 




28 


Nov. 


i3 




14 




19 




a9 


U6C« 


I 




3 




6 




8 




9 



(«)• 



1,40 



(ab). 



1 ,5o 
0,80 



1,00 


-+- 0,9^ 


0,90 




0,80 




0,90 




0,60 




o,3o 




0,24 




o,5o 




0,45 




0,40 




0,40 




0,40 




o,5o 


— 0,40 




— o,5o 


o,3o 


— 0,40 


o,3o 


— 0,25 


o,3o 


— o,5o 


o,3o 


0,00 


r,2o 


- 0,33 


o,5o 


-H o,3o 



\'l 
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Fil mobile, — Valeur d'un tour de la vis micrométrique. — Coïncidence du fil 
fixe et du fil mobile — Inclinaison du fil mobile. — La valeur d'un tour de la vis 
micrométrique qui conduit le fil mobile est de l'i"', i5. La coïncidence du fil 
mobile avec le fil fixe a lieu par i4*oP,o3. 

L'inclinaison du fil mobile, qui seul a été employé pour les observations faites 
en dehors du méridien, a pour valeur — :V,5 pour toute Tannée. 

Réduction des observations, — L'ensemble de la réduction des observations 
faites au Cercle mural de Gambey comprend les pages Ci à C.28. La dispo- 
sition des tableaux est la même que pour les observations de distances polaires 
faites au grand instrument méridien. 

ÉTOILES FONDAMENTALES. 

Positions moyennes conclues des observations. — Les positions moyennes des 
étoiles fondamentales ont été conclues des observations, conune il a été dit 
tome XXIV, pages 48* à 5o*. I^s résultats obtenus sont présentés pages D. 1 
à D.7. 

SOLEIL. — LUNE. — PLANETES. — Ascensions droites et distances polaikes 

DU centre conclues des observations. 

On trouvera (t. XXIV, p. 5o* à 53*) les détails de la réduction. Les résultats 
obtenus sont présentés pages D.8 à D.28. 

En ce qui concerne les petites planètes, pages D. 1 5 à D.26, nous donnons non- 
seulement les observations faites à l'Observatoire de Paris, mais encore celles 
qui ont été faites à Greenwich, conformément aux termes de la convention 
suivante, conclue entre les deux Observatoires : 

« L'Observatoire de Paris observe les astres mobiles depuis la pleine Lune 
jusqu'à la nouvelle Lune. Les astronomes de Greenwich, faisant de la Lune un 
des objets principaux de leurs éludes, se sont réservé l'observation des planètes 
depuis la nouvelle jusqu'à la pleine Lune, ce qui leur rend moins pénible ce 
travail de l'observation de la Lune lorsque cet astre passe dans la seconde partie 
de la nuit. 

» I^s planètes nouvelles seront suivies dans les deux premières oppositions 
aussi loin que possible. Quant aux oppositions ultérieures, on les observe depuis 
i3 heures jusqu'à 10 heures, temps moyen. 
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» L'observation de Mars commence à 3 heures du matin et est poursuivie 
jusqu'à la quadrature, afin qu'on puisse en déduire la masse de la Terre. 

» Les observations de Jupiter et de Saturne auront lieu provisoirement depuis 
i4 heures jusqu'à 8 ou 9 heures, tant qu'on ne trouvera pas utile d'en modifier 
la durée. 

M Uranus et Neptune s'observeront, comme les astéroïdes, depuis i3 heures 
jusqu'à 10 heures. 

w Pour épargner toute recherche au lecteur, le tableau complet des obser\^a- 
tions faites tant à Greenwich qu'à Paris sera inscrit dans les volumes publiés 
chaque année par les deux Observatoires. En outre, aussitôt qu'un astéroïde 
aura cessé d'être observé, les positions obtenues en seront données dans le 
Bulletin de r Observatoire de Paris et dans les autres publications astronomiques. » 

OBSERVATIONS ÉQUATORIALES. 

Les observations de mesures ont été faites à l'cquatorial de l'Ouest et à Tcqua- 
torial du Jardin. 

L'équatorial de l'Ouest, construit par Secretan-Eichens, a un objectif de 
3i centimètres d'ouverture libre et de 5™, 25 environ de distance focale. 

On trouvera dans le Volume des Observations de 1871, page 27, les modifi- 
cations apportées à cet instrument. 

Les astres observés en 1873 sont : Comète II (Tempel), Comète III (Borrelly), 
Comète IV (Paul Henry). 

Les résultats des observations sont donnés pages E.i à E.3. 

L'équatorial du Jardin a un objectif de 9 pouces d'ouverture libre construit 
par M. Léon Foucault. 

Les astres observés sont : Comète II (Tempel), Comète IV (Paul Henry), 
Comète V (Coggia) et Cyrène. 

Les résultats des observations sont donnés pages E.3 à E.5. 



Observations de Paris f i^rZ, ^ 
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PHYSIQUE DU GLOBE. 

MÉTÉOROLOGIE. 

Nota. — Le service météorologique, transféré le i5 juin 1872 de TObser- 
vatoire national à l'Observatoire de Montsouris, a été ramené à l'Observatoire 
national le i**" juin 1873. 

Les observations météorologiques ont été faites régulièrement à g^ du matin, 
midi, 3^, 6*", 9^ du soir et minuit à partir du 9 juin. 

Ces observations sont imprimées pages F. 2 et suivantes. D'après les notations 
adoptées dans les Annales de V Observatoire ^ les signes représentatifs de la force 
du vent sont : 

calme ou presque nul, 3 fort, 

I faible, 4 très-fort. 

2 assez fort, 

Les autres termes n'ont besoin d'aucune explication spéciale. I^ cuvette du ba- 
romètre est à 69 mètres au-dessus du niveau de la mer. 

L — TBlIPiRATURES. 

Nous résumons ci-dessous les températures moyennes diurnes déduites des 
observations faites à 9^, midi, S'', 6**, 9** du soir et minuit, ainsi que les moyennes 
diurnes déduites des températures minima et maxima à Tombre, pour faire suite 
aux moyennes des années précédentes, calculées d'après le même système. 

Températures moyennes mensuelles. 

Mois. A 9** M. ÂMidi. A 3** S. A 6" S. A 9** S. A Minuit. 



o 



Juin 17,6 

Juillet 20,8 

Aoûl 19,0 

Septembre i4i4 

Octobre ,. 10, a 

Novembre 6,5 

Décembre a, 6 


















19,3 


20,7 


20,4 


"7,9 


i5,7 


23, 


23,6 


23,0 


20,4 


17,6 


21,9 


23,1 


22,1 


18,7 


16,6 


16,3 


16,8 


i5,6 


i4,i 


ia,9 


ia,8 


i3,9 


12,1 


10,5 


9,4 


8,6 


9,ï 


7,8 


7,0 


6,5 


4,2 


5,1 


4,5 


3,7 


3,1 
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Températures 


moyennes diurnes déduites des 


maxima et minima (1873). 


Dates. 


Juin. 


JoiDet. 


Août. Sept. 


Octobre. 


Nov. 


Décembre. 


1 



10,3 



17,5 



20,8 




18,4 


«7*^,6 



8,a 


4*8 


2 


i3,8 


17,2 


17,6 


16,4 


18,2 


8,3 


3,6 


3 


14,3 


18,4 


18,2 ] 


14,3 


«9,6 


6,5 


4,3 


4 


17,6 


«9,4 


18,8 


i3,a 


18,6 


7.8 


3,1 


5 


17,5 


«9,0 


20,3 


i3,a 


9 


9.6 


a. 8 


6 


«7,7 


ai,3 


î»«,7 


ia,9 


i3,6 


io,a 


3,a 


7 


12,5 


21,5 


21,0 


9i> 


i5,4 


7,3 


a.C 


8 


» 


23,6 


26,5 


i3,6 


«3,4 


7,5 


-+-0,1 


9 


14,7 


«9,a 


«8,9 


ia,o 


8,9 


9,5 


— 1,2 


lO 


17,3 


22,0 


]5,6 


■ 5,8 


10,6 


7.6 


H-0,2 


11 


18,0 


«9,8 


«7,« 


16.4 


12,5 


4.7 


«,7 


la 


16,3 


«7,o(' 


') «7,3 1 


.3,1 


«4,0 


5,a 


0,5 


i3 


i3,7 


«7,5 


«8,7 


16,1 


«3,4 


6,3 


0,9 


i4 


14,5 


17,2 


16,6 


«4.9 


10,1 


7, a 


» 


i5 


16,2 


«4,7 


«9,3 


i3,4 


10,3 


4,8 


» 


i6 


17,0 


«6,9 


24,0 


ia.9 


8,3 


3,0 


» 


ï7 


18,2 


«9,8 


17,2 


i4,a 


9,4 


5,9 


9,7 


i8 


»8,7 


21,0 


«6,4 


16,9 


8,4 


5,5 


» 


ï9 


17,5 


«7, a 


«7,« 


■4,3 


10,0 


4,8 


1» 


20 


20,3 


20,0 C 


■) «6,1 


16,1 


12,2 


» 


5,5 


21 


20,2 


22,2 


«9,5 


i5,9 


7,0 


» 


6,1 


22 


21,2 


25,1 


20,0 


i3,6 


11,5 


7,3 


7,0 


23 


18,4 


24,2 


«9,7 


«1.4 


«a,9 


11,3 


7,« 


a4 


16,9 


«9,0 


21,3 


ia,7 


10,6 


10,2 


7,6 


25 


16,9 


21,3 


21,2 


i3,o 


6,7 


11,3 


6,5 


26 


i5,7 


ai, 7 


20,0 


■4,1 


7,4 


10,1 


3,6 


V 


18,0 


18,3 


«8,9 


«4,3 


4,8 


9,7 


4,1 


28 


20,7 


«9,3 


18,3 


«6,7 


6,0 


8,8 


-f-2,5 


^9 


22,4 


21,6 


i5,3 


16,» 


4,7 


10,4 


— 1,0 


3o 


18,2 


22,3 


i5,6 


16.6 


5,4 


7,8 


-«,7 


3i 


» 


a3,7 


18,5 


• 


6,0 


» 


-f-2,8 


Moy. -+-17,1 


H-20,0 


-+-19,0 -+- 


14,4 


-M0,9 


+7,7 


-f-3,3 



(') Moyenne d« obserrations de 9^ M., Midi, g" S., Minnit. 
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Excès des températures moyennes diurnes observées à Paris pendant Vannée 1873 
sur les températures moyennes déduites de soixante années d'observations ( 1 806- 

1870). 

Dates. Juin. Juillet. Août. Sept. Octobre. Nov. Décembre. 



I 



-6,1 




0,0 




-4-1,5 



-4-1,2 


-»-3",6 



-0,7 




-0.7 


2 


-2,8 


-0,1 


-1,8 


—0,8 


-+-4,6 


-0,4 


-1,6 


3 


-2,1 


-4-0, C 


-i,^ 


-2,6 


-4-5,8 


-2,2 


—0,5 


4 


-f-1,1 


-hi ,0 


-0,4 


-3,7 


-4-5, 


-4-0,4 


-«,7 


5 


-4-1,2 


-f-0,3 


-4-1,1 


-3,7 


» 


-h2,3 


-a,a 


6 


-f-1,2 


-4-2,5 


-h3,i 


—3,9 


-4-0,2 


-4-2,2 


-a,o 


7 


-4,3 


-^a,7 


-4-2,4 


-7,5 


-hi,8 


—0,4 


-2,4 


8 


» 


-+-5,3 


-+-7,9 


-3,0 


0,0 


-4-0,1 


-4,1 


9 


-2,0 


-4-0,7 


-4-0,6 


-4,6 


-4,0 


-^^,4 


-5,1 


10 


-ho,3 


H-3,4 


—3,0 


-0,7 


-1,7 


-4-1,2 


-3,7 


II 


-M,0 


-4-0,2 


-1,8 


-ho,6 


-4-0,1 


-1,7 


-«,9 


12 


-0,9 


—2,4 


-1,4 


-2,3 


-4-2,1 


-1,0 


-3,a 


i3 


-3,7 


—2,1 


-0,4 


-4-0,5 


-4-1,6 


-hO,I 


-3,3 


14 


-3,2 


-a, 7 


-2,3 


—0,6 


-1,6 


-hl,0 


» 


i5 


-1,6 


—5,0 


-^0,9 


-2,4 


-1,5 


-1,2 


» 


16 


—0,3 


—2,7 


-4-5,3 


-2,8 


-a, 9 


-3,6 


» 


»7 


H-l,2 


-4-0,3 


-ï,a 


-1,8 


-2,5 


—0,4 


H-5,4 


18 


-^«,7 


-f-i,6 


-2,2 


-4-1,1 


T-a,I 


-0,9 


» 


«9 


-f-0,2 


— a,i 


-1,5 


-1,1 


-',1 


-1,2 


D 


20 


-+-3,i 


-4-1,1 


-2,3 


-4-1,3 


-+-«,7 


» 


-4-1,8 


21 


-^2,8 


-^3,6 


-hi,i 


-4-1,1 


—3,0 


» 


-4-2,9 


22 


-+-4,0 


-+■6,4 


-4-1,1 


-1,3 


-4-1,8 


-+-1,2 


-4-4,0 


23 


-4-0,8 


-4-5,2 


-4-1,6 


-3,1 


-4-2,7 


-^5,4 


-4-3,8 


a4 


-0,3 


-hO,I 


-4-3,2 


-2,3 


-4-0,3 


-^4,5 


-+-4,7 


25 


-oA 


-1-2,3 


-4-3,2 


-ï,9 


-3,1 


-+■5,9 


-4-4,1 


26 


-2,2 


H-2,9 


-+-1,9 


—0,4 


-1,7 


+4,4 


-4-1,7 


^7 


-+-0,1 


—0,5 


-4-1,1 


-0,1 


-4,1 


-4-4,1 


-4-1,8 


28 


+2,8 


-4-0,7 


-4-0,6 


-4-2,3 


-a, 7 


-4-3,3 


-4-0,3 


^9 


+4,8 


-4-2,7 


—2,4 


-4-1,8 


-4,1 


-^-4,9 


-3,2 


3o 


-4-0,4 


-4-3,5 


-2,1 


-4-2,3 


-3,2 


-4-2,5 


—4,0 


3i 


» 


-+■4,6 


-+-1,1 


n 


-2,7 


» 


-4-0,4 


oy. 


—0,1 


-hl,2 


-4-0,5 


-1,3 


—0,5 


-4-1,1 


—0,3 
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Tableau des températures moyennes mensuelles déduites des maxima 

et minima (1873). 



Mois. 



Janvier. . . . 
Février. .. 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet.... 

Août 

Septembre 
Octobre. . . 
Novembre. 
Décembre. 



1806-1870. 


1873. 


Excès de 1873. 













a,4 


» 




1» 


4,5 


» 




» 


6,4 


» 




» 


10,1 


B 




9 


14, a 


» 




» 


17, a 


«7," 


— 


0,1 


18,9 


ao,o 


-♦- 


1,1 


18,5 


19,0 


-H 


0,5 


i5,7 


14,4 


— 


r,3 


11,3 


10,9 


— 


0,4 


6,5 


7,7 


-H 


1,2 


3,7 


3,3 


— 


0,4 



Tableau du nombre de Jours pendant lesquels a soufflé chaque vent. 



Mois. 


NO NNO N NNE NE ENE 


E 


ESE SE SSE 


S 


SSO SO OSO 





ONO 


Variable. 


Juin 


a 


1 


I 


a 





a 





a 


I 


a 


I 


6 





6 


a 


a 


Juillet 


4 











a 


a 





1 


3 





I 


9 


a 


4 


3 





Août 


8 











r 








4 


1 


3 





6 


a 


5 





I 


Septembre . . . 


5 





a 


3 





I 


a 


I 








I 


5 





5 


1 


4 


Octobre 


a 


I 4 


a 


I 


I 


I 











5 


3 


5 





a 


I 


3 


Novembre. . . . 








I 


4 


I 


5 





a 


I 


I 


3 


3 


3 


a 


3 


I 


Décembre 


I 





a 


a 


a 


4 


I 


I 


a 


3 





5 





3 


I 


4 



Si nous englobons les vents de NO, NNO, ..., ESE sous le nom commun de 
vents polaires, et ceux de SE, SSE, . . . , ONO sous celui de vents équatoriaux, nous 
arrivons, pour le nombre de jours où ces deux vents ont soufflé, aux résultats 
qui suivent : 

Mois. Courant polaire. Gourant équatorial. 

Juin 8 ao 

Juillet 8 a3 

Août 9 ai 

Septembre i3 i3 

Octobre la i6 

Novembre 1 1 18 

Décembre la 1 5 

ToUux 73 ia6 
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État du ciel pendant chaque mois de Cannée. 

(Observations de 9** M. à Minuit.) 



NOMBRE DB JOUBS 



Mois. 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre . 
Octobre. . . . 
Novembre. . 
Décembre. . 



Sereins. Peu nuag*. Nuag". Très-nuag*. Couverts. De pluie. 



3 
6 

4 
3 

3 

4 
8 



o 
1 
8 
3 

4 

4 

2 



9 
10 

5 

9 
3 

3 

I 



4 
6 

4 
6 
3 
2 
<> 



14 
8 

lo 

9 
18 

«7 
20 



n 

» 
» 


» 



Résumé des observations pluviométriques . 



Mois. i873. 

mm 

Juin 119,7 

Juillet 42,4 

Août 4i,7 

Septembre 54 ,6 

Octobre 73,1 

Novembre 38,4 

Décembre 5,2 



GouB. 

Excès 
sur la moyenne. 

mm 
65,5 

— 11,6 

— 6,6 

5,4 
21,2 

i|i 
-^9,8 



Tebbassb. 





Excès 




sur la moyenne. 


1873. 


(t). 


mm 


mm 


122,7 


68,5 


46,1 


- 7,9 


38,4 


-- 9,9 


5i,9 


a,7 


70,5 


19,6 


36,4 


— 0,9 


4,1 


-3o,9 



( I ) Moyenne déduite de la période trentenaire (1849-1871). 



Al 



OBSERVATIONS 



DB 



PASSAGES ET DE DISTANCES POLAIRES 



FAITES 



AU GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN 



EN 1875. 



Observaiiom dt Paris, 1873. A. I 



A. a 



OBSERVATIONS 



DES 



PASSAGES FAITES AU GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN 



EN 1873. 



G*^ Grandeur estimée des étoiles. 

N Nombre de fils auxquels le passage a été observé. 

T Secondes du passage corrigé en raison de la situation de la Lunette et de l'aberration diurne. 

X^ Second^B de Tafc^nsipo drpite galoulée ()e| étoiles fopdam^qtliles. 

C^ Correction de la pendule, fournie par chaque étoile fondamentale. 

C'^ Correction moyenne de la pendule applicable à chaque observation. 

Sous le titre « Passage observé »« la quatrième colonne contient l'heure du passage de Tastre à la 
moyenne des six fils en temps de la pendule. 



G' 



N 



Passa (je 
observé. 



'\.. 



C. 



Asc. droite iléducl. 
app. conclue. àjaoT. o 



Janvier 6. 

Véga 

Janvier 7. 

Oi^'Bord.... 
O a* Bord . . . 
Verseau .... 

a Pégase 

V Poissons. ... 
b> Poissons. . . . 

7 Pégase 

12 Baleine . .. 
i3 Baleine.... 
Polaire 



JANVIER 1873. 
Observateur Henri Renan. 



bmt s f t s hnif • 

10 i8. 31.36, 54 37,56 35,97 -+-58, 4i -1-58, 4i i8. 32. 35,97 -h 2,27 



4 


19.12.59,40 


0,20 






-h 58, 43 


19. i3.58,63 






6 


19.15.20,88 


21,68 






-+-58,43 


19. 16.20,1 1 






10 


22.46.53,52 


54»î»9 


52,90 


-+-58, 61 


-h58,59 


22.47.52,88 


-+- 


1,55 


10 


22.57.25,15 


25,95 


24, 5i 


-h58,56 


-+-58, 60 


22.58.24,55 


-+- 


1,57 


8 


23. 19.24,48 


25,24 


23,92 


-1-58,68 


-1-58,63 


23.20.23,87 


4- 


i,4o 


10 


23.51.46,74 


47i5i 


46,11 


-1-58, 60 


-1-58,65 


23.52.46,16 


-h 


ifZtS 


10 


0. 5.4i)05 


41, 85 


40,57 


-1-58,72 


-1-58,66 


0. 6.4o,5i 


-h 


1,^3 


10 


0.22.32,98 


33,74 


32,38 


4-58,64 


-1-58,66 


0.23. 32, 40 


-h 


i,oa 


10 


0.27.42,14 


4a, 90 


41,60 


-1-58,70 


-+-58,67 


0.28.41,57 


-+- 


1,02 


20 


I. 10. 36, 3 


10,6 


64,35 













OBSERVATIONS 



nés 



DISTANCES POLAIRES FAITES AU GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN 



EN 1873. 



Les lettres BS ou Bl placées à la suite du nom d*un astre, dans la première colonne, désignent le bord 
supérieur ou inférieur , tel qu'on le voit à l'œil nu et non dans la Lunette. La lettre I indique le 
passage au-dessous du pôle. 

Le nombre placé à la suite du nom d'un astre, autre que la Lune, est celui des minutes écoulées entre le 
passage au méridien et Tobservation ; il est affecté du signe + ou du signe — selon que robser>'ation a 
suivi ou précédé le passage. Pour la Lune, ce nombre indique, lorsqu'il a le signe +, les minutes après 
le passage du i*' Bord , et, lorsqu'il a le" signe —, les minutes avant le passage du %* Bord. 

La seconde colonne contient le baromètre réduit à la température extérieure ; cette température est 
inscrite dans la troisième colonne. 

Sous le titre a Lecture j», la quatrième colonne contient la moyenne des lectures faites aux six microscopes. 

La cinquième colonne contient la lecture au micromètre de la Lunette. 

La sixième colonne contient, sous le titre L^, les minutes et secondes de la lecture corrigée en ayant 
égard : i" aux erreurs de la graduation; a** à la valeur des tours de vis des microscopes; 3** à l'intervalle, 
réduit en minutes et secondes, entre la position occu|)ée par la Lunette dans le pointé et celle qu'elle eût 
occupée si ce pointé eût été fait entre les fils du couple moyen placé par ao*.oP,o de la vis micrométrique; 
4* à la flexion de la Lunette ; 5" à l'erreur [)ersonnelIo à chaque observateur ; 6" au temps écoulé entre le 
passage au méridien et l'observation; 7*» à l'inclinaison des fils. 

La huitième colonne cootient les corrections de collimation fournies par les étoiles fondamentales, 
elles ont servi à calculer la correction moyenne. 

La distance apparente au pôle nord est égale à la somme de la correction moyenne de collimation et de 
la lecture corrigée augmentée de la réfraction. 



Correct. Dist. appar. Réducl. 
Bar. 0' Lerlure. Microm. L^ Réfr. de coll. au pôle nord, àjanv.o 

lANYIER 1873. 
Observateur Henri Renan. Correction moy. de coll. = — o',3. 

Janviers. o-j , , ^ , p , , . ^ , , . 

Véga 51.19.59,6 ao. 2,9 19.57,3 -h 10,7 0,0 5i.'20. 7,7 — 8,4 

Janvier 7. « 

OBI~i",io.. 634 5,4 112.17.25,0 13.46,1 33.3i,o -1-174, 3 112.36.24,6 

O BS-h i",io.. 633 5,4 112.17.25,0 26.36,1 0.57.2 4-169,9 112.3.47.1 

^Verseau 106.27.51,1 20. 1,7 27.49,3 -+-128,8—1,1 106.29.57,8 --i3,4 

«Pégase 624 5^6 75.27.64,1 20.1,2 28.3,5 -f- 4o,6 — 0,6 75.28.43,8 — i4,î* 

«Poissons 89.25.24,5 20.1,0 25.24,1 -4-66,7—0,6 89.26.30,5 —8,1 

7 Pégase 622 4,6 

12 Baleine 

i3 Baleine 

Polaire ~i", 99. 621 3,8 1.22.34.5 19.59,4 «2.37,2 — 49,8-f-o,i i. 21. 47.1 -4-i6.5 

A.I. 




A. 4 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



Janvier 8. 

O i^'Bord 

©2* Bord 

9 l'^Bord 

7 Poissons 

12 Baleine 

1 3 Baleine 

Janvier 9. 

O i^Bord 

O 2' Bord 

7 Pégase 

12 Baleine 

i3 Baleine 

^Poissons 

Janvier 14. 

12 Baleine 

1 3 Baleine 

•î Poissons 

f Poissons 

Polaire 

Aldébaran 

53 Éridan 

tt' Orion 

t Cocher 

p Taureau 

S Orion 

(••«) Sirona 

(«)Sapho 

(S) Thisbé 

^ Petite Ourse PI. 

Sirius 

(7i)Niobé 

(9) Métis 

9 centre 

S Hydre 

e Hydre 

C 2* Bord 

Janvier 16. 

O i^Bord 

O 2* Bord 

9 i*'Bord 

a Pégase 

i Poissons 





Passage 












Asc. droit* 


Rédaet. 


N 


obsenré. 


T 


•*•. 


C. 




c; 


app. conolua. 


àjaiiT. •. 






JANVIER 1878. 
















Obsebvatbur Hbnbi Rbnan. 














b ■ f 


« 








t 


h m • 






6 


19.17.21,18 


21,98 






4-59,00 


19.18.20,98 






6 


19.19.42,20 


43,00 






4-59,00 


19.20.42,00 






lO 


22.II.27f 14 


V,9« 


• 


• 


4-59,05 


22.12.26,96 






10 


23. 9.33,54 


34, 3i 


33,39 


-h59,o8 












9 


0.22.32,46 


33,22 


32,37 


-4-59,15 












lO 


0.27.41,81 


4a, 57 


4», 59 


-1-59,02 












6 


19.21.42,25 


43, o5 






4-59,48 


19.22.42,53 






5 


19.24. 3,20 


4,00 






4-59,48 


19.25. 3,48 




t 


lO 


0. 5.40,11 


40, 9« 


40,55 


4-59,64 


4-59,61 


0. 6.40,52 


4- 


1,25 


lo 


0.22. 3i ,96 


32,72 


32,36 


-+-59,64 


-+-i 


59,62 


0.23.32,34 


4- 


1,04 


10 


0.27.41 ,28 


42,04 


41, 58 


4-59,54 


4-59,62 


0.28.41,66 


4- 


1,04 


10 


0.41. 4)^0 


4,97 


4,64 


4-59,67 


4-59,63 


0.42. 4,60 


4- 


1,00 


lO 


0.23.27,99 


28,75 


32, 3o 


-t- 3,55 


4- 


3,61 


0.23.32,36 


4- 


1 ,10 


lO 


0.28.37,20 


37,96 


41,55 


-h 3,59 


4- 


3,61 


0.28.41 .57 


4- 


1,07 


9 


0.42. o,i5 


0,91 


4,58 


-+- 3,67 


4- 


3,62 


0.42. 4,53 


4- 


1,06 


10 


0.56.15,76 


16,53 


20,18 


4- 3,65 


4- 


3,62 


o.56.20,i5 


4- 


0,99 


20 


i-ii.i9,4 


53,7 


58,19 
















Observatbcr Périgavd. 












2 


4.28.33,80 


34,59 


38,21 


4- 3,62 


4- 


3,65 


4.28.38,24 




0, i3 


6 


4.32.17,89 


18,64 


22,26 


4- 3,62 


4- 


3,65 


i. 32. 22, 29 




0,35 


6 


4.42.52,64 


53,39 


57,07 


4- 3,68 


4- 


3,66 


4.4^.57,05 


— 


0,23 


6 


4.48.39,14 


40,07 


43,7a 


4- 3,65 


4 


3,66 


4.48.43,73 


— 


0,23 


6 


5. 18.11 ,67 


12,55 


16,22 


4- 3,67 


4- 


3,67 


5.18.16,22 


— 


0,35 


6 


5.25.27,09 


27,83 


3i,58 


4- 3,75 


4- 


3,68 


5.25.3i,5i 


— 


0,42 


8 


5.41.47,47 


48,33 






4- 


3,69 


5.41 .52,02 






8 


6. 1.38, i5 


38,91 






4- 


3,70 


6. 1.42,61 






8 


6.10.57,68 


58,52 






4- 


3,70 


6.1 1 . 2,22 






12 


6.13.II ,5 


57,6 


i,o5 














i\ 


6.39.29,20 


29>95 


33,69 


4- 3,74 












8 


7.56.43,65 


44,60 






4- 


3,77 


7.56.48,37 






8 


8.19.11,09 


««,96 






4- 


3,78 


8.19.15,74 






6 


8.26.44,52 


45,33 






4- 


3,78 


8.26.49,11 






6 


8. 3o. 51,95 


52,70 


56,44 


4- 3,74 












C 


8.39.58,95 


59,70 


3,53 


4- 3,83 












G 


8.55.54,45 


55,27 






4- 


3,80 


8.55.59,07 







Observateur Henri Rbnan. 



6 19.52.50,93 5i,72 

6 19.55.10,67 11,46 

10 22.47.20,26 21,02 

8 22.58.18,91 19,71 24,43 

10 23.33.18,11 18,88 23,65 



4.7a 

4,77 



4- 4,68 
4- 4,68 
4- 4,74 



19.52.56,40 
19.55. 16,14 
22.47.25,76 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A. 3 

Correct. Dist. appar. Réduet. 

Bar. 0' Lecture. Microm. L, Réfr. dccoU. an pôle nord, àjanf.o 

JANVIER 1873. 
Observateur Henri Renan. Correction inoy. de coll. = -♦- o',7. 

Janvier 8. o*,7 « o , , t p , m » ©/. 

OBI — i",i5.. 577 5,6 1121.9.15,1 i3.4o,8 a5.a7,2 -f-172,6 112.28.20,5 

OBSh-i*,i5.. 576 6,0 112.9.15,1 26.29,3 52.54,8 -+-167,2 111.55.42,7 

9 BI 562 7,6 102.41.48,6 20.2,1 4ï.53,i -f-107,6 , 102.43.41,4 

7 Poissons 87.23.46,5 20. 1,6 23.45,9 -h 61,2 -hi, 3 

12 Baleine 94. 38. 23,0 20, 1,4 38.22,6 -+-79,2—0,1 

1 3 Baleine 556 6,0 94.16.22,2 20.0,8 16.21,8 -h 78,3-^1,0 

Correction raoy. de coll. = — o^Q, 
Janvier 9. 

©BI— -i*,io.. 562 10,8 112. 1.19,7 14. 9,2 17. 3,1 -hi67,6 112.19.50,1 

O BS-f- i*,2o.. 562 10,9 112. 1.19,7 26.58,3 44.3o,i -+-162,8 111.47.12,3 , 

7 Pégase 56i 9,6 75.>3o.45,3 20. 1,6 30.44,9 -4-39,7—0,5 75.31.24,0 —2,8 

12 Baleine 94.38.24,8 20.1,0 38.24,8 -+-78,4—1,5 94.39.42,6 —8,9 

1 3 Baleine 94.16.24,3 20. 0,4 16.24,3 -+- 77,3 — o,5 94.17.41,0 — 8,9 

^Poissons 559 9,2 83. 5.34,9 ^o- o»i 5.35,6 -+- 52,2 0,0 83. 6.27,2 — 4,6 

Correclion moy. de coll. = — o", 4. 
Janvier 14. 

12 Baleine 94.38.23,7 20. 1,6 38.23,o -4-79,8—0,8 94*39.42,4 —9,2 

1 3 Baleine 654 7>9 94«i6.22,i 20. o,3 16.22,1 -e 78,7 -1-0,6 94.17.40,4 —9,2 

^Poissons 83. 5.34,5 19.59,3 5.35,9 -+- 53,2 —1,0 83. 6.28,7 — 4,9 

(Poissons 653 7,6 82.46.52,9 20.2,4 46.5i,o -h 52,6 —0,2 82.47.43,2 — 4j5 

Polaire — o", 40. 1.22.36,6 20. i ,5 22.36,9 — 49,3 — o,5 1.21.47,2 -+-16,9 

Observateurs Périgaud el Soucuon. Correclion moy. de coll. =— i',o. 

Aldébaran 648 5,3 73.44.16,9 20.3,2 44. 14, 5 -1-38,2—2,2 73.44.51,7 -+-2,8 

53 Ëridan 104.31.28,4 20. 6,6 3i.22,i -+-118,6—0,8 104.33.19,7 — 4i7 

Tr'Orion 83.14.57,6 20. 7,3 i4.5i,o -+- 54,o — 0,8 83. §5. 44,0 -+-0,6 

i Cocher 57. i.55,3 20. 3,7 i.5i,8 -+- 17,0 — o,5 57. 2. 7,8 -+- 7,0 

P Taureau 61.29.43,5 20. 2,7 29.42,5 -+- 22,2 — 1,5 61. 3o. 3,7 -1- 5,6 

^ Orion 638 3,8 90.22.36,7 20. 3,6 22.34,3 -h 69,4 —0,6 90.23.42,7 0,0 

@ Sirona 63.35. 7,9 20. 4,5 35. 4,5 -h 24,7 63. 35. 28,2 

(£) Sapho 79.29.10,0 19.55,2 29.15,6 -h 47>4 79-3o. 2,0 

(S)Thi8bé.. .. 66.47. 5,4 20. 0,2 47. 5,7 -h 28,7 66.47-33,4 

^P.0.PI-+-8-,io 356.37.23,4 20. 0,8 37.15,5 — 58.9 — ^»7 

7 Gémeaux 73.28.57,7 19.58,1 29. 0,7 -+- 37,9 —1,1 73.29.37,6 -t- 3,o 

Sirius 640 4»3 106. 3o. 34, 8 20. 5,4 3o.3o,o -hi29,8 — 2,7 106. 32. 38, 8 -+- 0,4 

(71) Niobé 55.3.17,8 19.18,3 3.59,9 -H 14,8 55.4.13,7 

(9) Métis 62.23.45,1 20. 1,4 23.45,0 -h 23,3 62.24. 7,3 

$ centre 70. 9.45,9 20. 1,7 9.45,6 -h 33,2 70.10.17,8 

J Hydre 83. 5o. 22,1 20. 2,5 50.20,9 -+- 55,2 -1-0,2 83.5i.i5,i -+- 2,3 

« Hydre 83. 6. 7,2 20. 3,7 6. 4,1 -h 53,8 -+-0,2 83. 6.56,9 -+- a,» 

CBl— i"*,io.. 626 3,6 68.19.48,5 19.30,6 20.12,6 -H 3o,8 68.20.42,4 

Observateur Henri Renan. Correcti(»n moy. de coll. = — o*,2. 
Janvier 16. 

OBI — i",io.. 63o 9,6 110.49.41,6 13.39,2 5.55,3 -1-159,2 m. 8.34,3 

OBS-hi", 10. . 629 9,8 110.49.41,6 26.27,7 33.23,0 -+-154,6 110. 35. 57, 4 

9 Bl 98.53.26,7 20. 1,4 53.32,2 -+-92,5 98.55. 4*5 

9c Pégase 624 9,6 75.28. 4,3 20. i,5 28. 4,3 -+-40,0—0,3 

t Poisdons 623 8,9 85. 2.54,5 20. i,3 2.54,1 -+- 56,5 -ho,7 

* 



A.6 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



G'. N 



Passage 
obterfé. 



X. 



Asc. droite Réducl. 
C. app. concise, àjanv. o. 



JANVIER 1873. 

Observateur Périgaud. 



Janvier 20. 

Rigel 

P Taureau 

s Orion 

ç Orion 

(S) Thisbé 

^Petite Ourse PI. 

7 Gémeaux 

Sirius 

laSeWeisseVl'».. 8.9 
i532 Arg.Z-f-19". 9 
^ Grémeaux 

(a)Égié 

Janvier 22. 

Véga 

P Lyre 

7 Lyre 

Ç centre 

a Aigle 

Janvier 23. 

O i^'Bord 

O a» Bord 

9 i'' Bord 

12 Baleine 

i3 Baleine 

P Baleine 

9 Poissons 

Janvier 25. 

Polaire 

Neptune 

Poissons 

P Bélier 

a Bélier 

67 Baleine 

V Baleine 

Janvier 26. 

7 a» Bord 

a Aigle 

Janvier 27. 

O i^'Bord 

O a* Bord 

9 i*'Bor.J 

a> Poissons 

a Andromède. . . . 

7 Pégase 

i Poissons 



m 



6 
6 

G 
6 

4 
12 
6 
6 
6 
6 
6 

2 



10 
10 
10 
10 
10 

6 

6 

10 

10 

9 
10 

8 



20 
10 

8 
10 
10 

8 
10 



5. 8.18,92 19,86 26, 5o H- 6,64 
5.18. 8,54 9,52 16,20 4- 6,68 



5 . 29 . 39 , 02 
5.34.13,95 

6 . 6 . 26 , 1 5 

6 . i 3 . 7,4 
6.3o. i5,52 
6.39.26,04 
6.4'J'.57,54 
6.47.50,72 

6.56.27,54 
7.14. 5,07 



39,94 
14,87 
27,10 

56,3 

i6/*5 

27,02 

58,48 

5i,66 

28,48 

6, 10 



40,59 
21 ,52 



Ï779 

23, oj 

33,70 



35,1 5 



6,65 
6,65 



6,59 
6,68 



6,67 



Observateur Henri Renan. 



18.32.28,08 
18.45.13,36 
18.54. »,44 
19. 5.56,o3 
19.44-25,36 

20.22.28,40 
20.24.46,87 
23. 16. H, 06 
0.23.24,34 
0.28.33,58 
0.37. 3,76 
0.41.56,53 



29,14 
ii,38 
2,45 
57,06 
26 , 28 

29,40 

47.87 

44» 99 
25,27 

34, 5i 

4w6 

57, î5 



1 . Il . i3,o 
1.29.59,49 
I .38.3 I ,60 
1.47.27,94 
1.59.51,29 

2. 10.29,41 
2.21 . 14 93 



41,2 
0,41 

32,52 

28,87 

52,24 
3o , 3 5 
i5,8j 



6 20.39. 7,23 8,22 

6 20.41.21,67 25,66 

10 23.33. 5,70 6,63 

8 23.52.36,1 5 37,07 

10 o. 1.38,17 39,15 

6 o. 6.3o,63 3i ,55 

10 0.41.54,65 55,57 



36 , 22 

21 ,42 

9,52 



32,23 

41, 46 

1^74 

4.49 



48,19 

40,42 

36,67 

0,1 5 

38,34 
23,84 



9 19.31.43,83 44,85 
10 19.44-23,61 24,53 33,27 



45,94 

47.90 
40, 38 

4,44 



7,08 
7,oi 
07 



/ , 



33,21 -♦- 6,93 



6,96 

6,95 
6,98 

7,04 



7,90 

7,80 

7,91 
7,99 
7,99 



-h 8,7» 



, / 



8,87 
8,75 
8,83 
4- 8,87 



6,65 
6,65 

6,65 
6,65 

6,65 

6,65 
6,65 
6,65 
6,65 
6,65 

6,65 



-h 



7,o3 
7,o3 
7,o3 
7,o3 
7,o3 

7,02 

7»02 

7,00 

fi»99 
6,99 

6,99 
6,99 



7,9" 
7,91 
7,92 

7,9^ 
7.92 
7,93 



bat 

5. 8.26,51 

5.18.16,17 
5.29.46,59 

5.34-21 ,52 

6. 6.33,75 

6.3o.23,io 
6.39.33,67 
6.43. 5,i3 
6. 47*58, 3i 
6.56.35,13 

7.14.12,75 



18.32.36,17 
18.45.21 ,41 

18.54. 9,48 
19. 6. 4,09 
19.44*33,31 



i.3o. 8,32 
1.38.40,43 
1.47.36,79 
2. o. 0,16 
2.10.38,27 
2.21 .23,78 



8,74 19.31.53,59 

8,74 19.44.33,27 

8,76 20.39.16,98 

8,76 20.41.34,42 

8,82 23.33.15,45 

8.82 23.52.45,89 

8.83 o. 1.47,98 

8.83 o. 6.40,38 

8.84 0.42. 4,41 



t 

0,40 
0,33 

0,42 
0,43 



o,56 
0,72 
0,60 
0,62 
o,63 



2,02 

• ,98 
3,01 

«,94 



20.22.36,42 






20.24.54,89 






23. 16.5 1 ,99 






0.23.32,26 


-t- 


1,17 


0.28.41 ,5o 


-h 


1,16 


0.37. II, 7Î 


-4- 


I ,o3 


0.42. 4,44 


■+■ 


I,i5 



0,89 

0,86 
0,60 
0,62 



1,88 



1,4^ 
1,61 

i,4a 
1 ,20 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. 



Bar. 0' 



Lecture. Microin. 



A.7 

Correct. Dist.appar. Réduct. 
Réfr. (Iccoll. aupôlenord. àjaiiT.o 



JANVIER 1873. 

Observateurs Périg.vid et SouaioN. Correction moy. de coll. = — o", 3. 

JanTier 20. o",7 o o , . t p , . . . • , . 

Rigel 27a 1,9 98.19.39,6 20, 6,5 19.33,7 -♦- 88,9 -hi,i 98.21. 2,3 

p Taureau 61.29.47,7 20, 8,1 29.41,3 -f- 21,3 -+-0,4 61. 3o. 2,3 

^ Orion 90.22.44)6 20. 9,4 22.36,4 -+- 66,6 -4-0,7 90.23.42,7 

c Orion 91.16.59,8 20. 2,8 i5.58,i -+- 68,8 -+-0,2 91.17. 6,6 

C Orion 271 1,4 91.69.35,5 20. 2,7 69.34,1 -J- 70,6 — 1,6 92. o.44i4 

(S) Thisbé 66.52.i4)i 19.68,9 62.16,0 -h 27,7 66.62.43,4 

-!Î P.O. PI -h 2™, 57 356.37.11,6 20. 2,2 37. 8,9 — 66,7 —0,3 

7 Gémeaux 73.29. 4,8 20. 3,8 29. 2,1 -+• 36,4 —0,9 73.29.38,2 

Sirius 106.30.39,6 20. 6,4 3o.34,8 h-124,9 — ' >^ 106. 3';». 39, 4 

1286 WeisscVI\ 70.32.66,7 20. 2, i 32.63,9 h- 32,6 70.33.26,1 

i532Arg.Z-4-i9' 70.33.12,4 20. 1,9 33.ii,i -+- 32,6 70. 33. 43, 3 

C Gémeaux 69.14*12,6 20. 2,7 ij.ii,o -+- 3o,7 —0,6 69.i4>4if4 

(S) Églé 274 1,4 64.16.53,5 20.2,3 i5.5i,6 H- i3,4 64.16.4,7 

Observateur Henri Renan. Correction moy. de coll. = ~-o',4. 

Janvier 22. 

Véga 5i.2o. 5,5 20. 3,7 20. 2,5 -h 10,6 — 0,1 61.20.12,6 

p Lyre 66.47. 3,i 20. 4)8 4^.58,4 -+- 16, 3 —1,9 66.47. i4)3 

7 Lyre 67,28.68,7 20. 4)6 28.54,8 -h 17,1 ~o,3 67.29.11,5 

ç centre 482 6,6 Ii3.i6.i8,3 20. 1,4 16.17,0 h-i78,8 ii3.i8.i6,4 

a Aigle 81.27.16,8 20, 0,7 27.16,8 -h 49,4 —0,6 81.28. 6,8 

Janvier 23. 

OBI— o",96.. 485 6,1 109.19. 0,4 13.27,7 36.26,4 -+-146,4 109.37.61,4 

OBSh-i™,20.. 485 6,2 109.19. 0,4 26,19,6 2.49,7 -1-142,4 109. 5.11,7 

9 BI 483 7,1 96.23.31,1 20.25,1 23.12,9 -+ 80,4 95.24.32,9 

12 Baleine 94.38.43,5 20.19,7 38.24,8 -+- 78,6 —0,9 94.39.42,9 

1 3 Baleine 486 6,2 94.16.26,0 20. 1,4 16.24,0 h- 77,5 -ho, 3 94-17.41,1 

pBaleine 108.38.67,8 20.1,3 38.66,8 -+-139,7—0,3108.41.16,1 

^Poissons 83. 6.37,6 20. 1,9 5.36,7 -+- 62,3 -ho,6 83. 6.27,6 



« 

2,7 
5,8 

0,6 

0,6 

0,7 



î»i9 
0,9 
3,2 
3,2 

3,2 



-i3,3 

— 12,7 

— 12,4 

— 10,6 



9»^ 

9»6 
i3,6 

5,4 



Janvier 25. 

Polaire — o",4o. 

Neptune 

Poissons 677 

P Bélier 

a Bélier 

67 Baleine 679 

Ç* Baleine 

Janvier 26. 

7 centre 

a Aigle 678 

Janvier 27 
OBI— i",o5.. 
O BS-h i", 10.. 579 

9 BI 576 

w Poissons 

a Andromède. . . 

7 Pégase 676 

i Poissons 676 



Correction moy. de coll. = — o",2. 



3,1 



2,8 



1.22.36,4 


20 . 1,1 


22 .37,2 


— 49,6 —0,2 


1.21.47,4 


-m6,6 


82.23. 6,6 


20. 3,0 


23. 3,0 


-f- 62,2 


82.23.55,0 




81.28.10,6 


20. 1,5 


a8. 9,7 


-h 5o,6 -f-o, 1 


81.29. <^)' 


- 3,7 


69.48.16,5 


20. 0,1 


48.16,7 


-+- 32,6 —0,8 


69-48.49)' 


-f- 0,8 


67. 7-49,3 


19.69,8 


7.49,8 


-+- 29,1 0,0 


67. 8.18,7 


H- 2,1 


96.67.23,3 


18.12,3 


69.10,8 


-+- 87,8 —0,2 


97. o.38,4 


- 8,2 


82. 5.49,6 


20. 2,2 


5.47*9 


-+- 5i ,8 -+-0,2 


82. 6.39,5 


- a, 7 



Correction moy. de coll. = -+- o',4. 



112.62.46,9 19.68,3 62.49,0 
2,9 81.27.16,4 20. 1,9 27.16,2 



«79,0 



I 12.66.48,4 





108.19.28,3 


13.40,9 


35.39,6 


3.1 


108.19.28,3 


26.29,6 


3. 6,8 


3,6 


93.20.1 1 ,8 


20. 2,1 


20.16,9 




83.49.36,0 


20. 2,2 


49.35,2 




61.36.17,6 


20. 2,0 


36.16,8 


3,3 


76.30.46,0 


20. 2,1 


30.45,0 


3,0 


83. 5.36,2 


20. 1,5 


5.35,5 



-+- 5o,6 -ho,4 81.28. 6,2 —11,1 



142,7 108. 38. 2,7 

i39,o 108. 5.26,2 

76,6 93.21.33,9 

54,8 -t-0,5 83.5o.3o,4 — 7,2 

22,2 -+-0,6 61.36.39,4 — 0,6 

40,2 -HO, 6 76.31.26,6 — 4»5 

63,6 —0,2 83. 6.29,5 — 5,7 



A.8 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



G'. 



Janvier 27. 
<î Petite Ourse PI. 

7 Géroelux 

Gémeaux 

® Églé 

(S) Érato 

p Petit Chien 

Procyon 

(n) Niobé 

® Métis 

P Écrevisse 

$ contre 

Janvier 29. 

O i*^Bord 

O 2* Bord 

9 i"Bord 

X Andromède .... 

7 Pégase 

p Bélier 

a Bélier 

Février 14. 

t, Gémeaux 

S Gémeaux 

p Petit Chien .... 
Castor 

Pollux 

Métis 

^Petite Ourse PI. 
9 centre 

Février 17. 

i^Bord 

O a' Bord 

9 l'^Bord 

Polaire 

V Poissons 

P Bélier 

X Bélier 

7' Baleine 

a Baleine 

Castor 

Procyon 





Passage 










Ate. droita 


Rédaet. 


N 


obserré. 


T 


^. 


c. 


c; 


•pp. conclue. 


àjtDT.O. 






JANVIER 1S73. 












Observateur P^gaud. 










h n • 


t 


• 










î'X 


6.1!è. 2,8 


5i,7 


2,73 


• 








6 


6.3o.i3,20 


14, i3 


23, o3 


H- 8,90 








6 


6.44.15,82 


16, 83 


25,70 


H- 8,87 


■ 


k m § 




4 


7. 7. 1,86 


2,88 






-+- 8,94 


7. 7.11,82 




5 


7. 1 1 .41 >28 


4^,23 






-+- 8,95 


7.11.51,18 




6 


7,20. 6,5o 


7,4a 


16,41 


-^ 8.99 








6 


7.32.29,94 


3o,86 


39,85 


■^ 8,99 








8 


7.39.54,73 


55,74 






-^ 8,99 


7.40. 4,73 




8 


8 . 4 • ^8 , 39 


59,37 






H- 9,o3 


8. 5. 8,40 




6 


8. 9.28,40 


29,32 


38,32 


-+- 9,00 








6 


8.24.19,43 


20,37 






-♦- 9,06 


8.24.29,43 






Observateur Henri Renaiv. 








6 


20.47.21 , i5 


22,14 






-+-10,08 


20.47.32,22 




6 


20.49.38,13 


39,12 






-»-io,o8 


20.49.49,20 




10 


îi3.4i. 9,49 


10,41 






H-10,17 


23.4i.tào,58 


f 


10 


0. 1.36,79 


37,77 


47,87 


-MO, 10 


-♦-10,18 


0. 1.47,95 


-t- 1,64 


6 


0. 6.29,19 


3o,ii 


40,35 


-MO, 24 


H-IO,l8 


0. 6.4o,?9 


+ 1,45 


8 


1.47.^5,43 


26,36 


36,62 


-+-10,26 


-f-IO,23 


1.47.36,59 


-+- 0,97 


10 


1.59.48,90 


49,85 


0,09 


-^-10, 24 


-+-10,24 


2. 0. 0,09 


H- o,9> 



10 

20 
8 

10 
6 

10 

10 



FÉVRIER 1873. 
Observateur Périgaud. 



6 


6.56.10,94 


11,73 


35,10 


-+-23,37 


-+-23,42 


6.56.35,15 


— o,58 


4 


7.12. 8,70 


9,5o 


32,83 


-+-23,33 


-4-23,42 


7.12.32,92 


— o,65 


6 


7.19.52,19 


52,89 


16,37 


-+-23,48 


H-23,42 


7.20.16,31 


— o,63 


6 


7.26. 6,09 


7,02 


3o,44 


-^a3,42 


-+^23,42 


7.26.30,44 


- i,o5 


6 


7.37. 8,94 


9»82 


33, 3i 


H-a3,49 


H-23,42 


7.37.33,24 


— 0,80 


8 


7.49.24,50 


2t5,39 






-+-23, 4a 


7.49.48,81 




12 


7.50.43,2 


5i,6 


15,98 










8 


8.20.58,75 


59,53 






-+-23,42 


8.21.22,95 





Observateur Henri Rena.n. 

6 22. 2.47,55 48,18 

6 22. 5. 0,32 0,95 

0.54*22,99 23,68 

1.10.21,0 1,6 28,70 

1.34.20,56 21,24 48,20 H> 26,96 

1.47. 8,63 9,41 36,36 -+-26,95 

1.59.32,06 32,87 59,81 H-26,94 

2.36.14,77 '5,44 4^,43 -^26,99 

2.55.10,04 10,72 37,78 -4-27,06 



26,80 22. 3.14,98 
26,80 22. 5.27,75 
-f-26,93 0.54.50,61 



-1-26,96 
-+-26,96 
26,98 
26,99 
27,01 



1.34.48,20 
1.47.36,37 
1.59.59,85 
2.36.42,43 
2.55.37,73 



i,i4 

I ,23 
1,20 

o,83 
0,73 



6 
6 



Observateur Périgaud. 

7.26. 2,37 3,3o 3o,42 -^27,I2 
7.32.12,00 12,68 39,82 -+-27,14 



GRAM) INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANŒS POLAIRES. A.g 

Correct. Dist. appar. Réduct. 

Bar. 0' Lecture. Microm. L^ Réfr. de coll. au pôle nord, àjanv.o 

JANVIER 1873. 

Observateurs Pàrigaud et Souchon. Correction moy. de coll. = o',o. 
Janvier 27. 

7 Gémeaux 572 h-o,6 73.29. 2,8 ao. 3,3 28.59,5 -+- 38, i -+-o,i 73.29.37,6 -♦- 2,8 

6 Gémeaux 55.53. 0,0 20. 3,7 52.56,5 -f- i5,8 —0,2 55.53. 12, 3 -f- 5,7 

@ Églé 54.50. 56,9 19.34,6 5i.22,8 -4- î4,7 54.5i.37,5 

(S) Erato 573 0,0 68.i6.3o,o 19.44,6 16.46,1 -4- 3o,9 68.17.17,0 

6 Petit Chien .. . 81.26.28,2 19.56,8 26.32,1 -»- 5i,i —0,7 81.27.23,2 -»- i,4 
Procyon 84.26.10,1 20. 3,7 26. 7,1 h- 56,8 -+-o,5 84.27. 3,9 -♦- 1,0 

(jî) Niobé 56. 2.3i,i 19.-19,6 2.41,6 -+- 16,0 56. 2.57,6 

(9) Métis. 61. 18. 38, 8 20.2,1 18.37,6 -f- 22,2 61.18.59,8 

P Êcrevisse 80.24.41,5 20. 3,6 24.38,5 h- 49,3 h-o,4 80.25.27,8 -f- 1,1 

^centre 570 —0,4 70. 1.39,9 '^^' ^»4 1.37,3 -h 33,3 70. 2.10,6 

Observateur Henri Renan. Correction moy. de coll. = — o", i. 
Janvier 29. 

OBI — i'",o5.. 5844-0,9 107.46.19,2 12.25,6 3.45,3 -t-i4i,4 108.6.6,6 

O BS-+- i",io. . 585 1,1 107. .(6. 19,2 25.12,2 3i.i4,9 -f-i36,7 107. 33. 3i, 5 

9 Bl 582 1,8 92.18.22,5 20. 2,2 18.27,0 -4-74,4 92.19.41,3 

a Andromède. . . 61. 36. 12,5 19.56,6 36. 17,3 -+- 22,4 -+-0,2 61.36.39,6 — 0,9 

7 Pégase 58i 1,8 75.30.29,5 19.45,3 3o.45,3 -+- 4ï,o --o,3 75.31.26,2 — 4»7 

P Bélier 69.48. i,{ 19. {5,3 48.16,4 ■+■ 32,8 —0,4 69.48.49,1 -+■ o,5 

a Bélier 58o 1,0 67. 7.36,2 19.46,7 7.49j8 -+- 29,3 -+-o,i 67. 8.19,0 -+- 1,8 

FÉVRIER 1873. 

Observateurs Périgaud et Souchon. Correction moy. de coll. = — 10*, 1. 
Février 14. 

i; Gémeaux 657 3,7 69.14.^0,5 20. 2,7 14.19^0 h- 32,1—10,4 69.i4.4«,o -+■ 3,6 

^Gémeaux 67.46.19,0 20. 3,5 46.46,0 -h 30,2—10,2 67.47. 6,1 -h 3,7 

^ Petit Chien .. . 81.26.45,3 20. 2,6 26.43,5 -h 5i, 0—11,2 81.27.24,4 -f- 0,6 

Castor 57.49.55,4 20. 2,5 49«53,7 -f- 18,1—10,0 57.50. 1,7 -f- 6,2 

Procyon... 84.26.21,7 20. 4,3 26.18,2 h- 56,7 —9,3 84.27. 4»8 — 0,2 

Pollux 61.39.54,7 20. 4,5 39.52,0 -h 22,5 —9,5 61.40. 4,4 -+- 4,4 

(^ Métis 60.39.30,5 19.59,5 39.32,7 -h 21,4 60.39.44,0 

XP.0.PI-h8",27 656 2,9 358.56.22,1 19.57,5 56.22,9 — 54,7 —9,4 

^centre 69.51.22,1 20. o,5 5i.i2,3 + 33, o 69.51.45,2 

2 Êcrevisse 655 2,7 77.38.34,3 20.2,2 38.33,5 h- 44,6— 10,2 77.39.8,0 —0,2 

Observateur Henri Renan. Correction moy. de coll. = + o*, 8. 
Février 17. 

QBI — i"',i5.. 735 5,1 101.48.12,9 12.43,8 5.23,1 -f-io8,3 102. 7.12,2 

ORS-h i",o5 . . 735 5,1 101.48.12,9 25.25,1 32.57,0 H-io6,o 101. 34-43, 8 

9 RI 734 6,1 82.37. ï>4 20. 2,6 37. 5,6 -+- 53,2 82.37.59,6 

Polaire — i",i5. 1.22.40,3 20. 2,4 22.39,7 — 5o,i h-o,7 i.2i.5o,4 -hi3,7 

V Poissons 85. 8.i3,9 19.47,3 8.27,9 -+- 58, 1 -+-1,0 85. 9.26,8 -—6,1 

P Bélier 69.48.16,5 20. 1,7 48.i5,9 -h33,o-»-i,3 69.48.49,7 —0,9 

a Bélier 67. 7.51,7 20. 1,7 7.50, 3 -+- 29,4 -ho, 9 67. 8.20,5 •+- 0,4 

7'Baleine 735 5,4 87.17. 6,0 20. 2,0 17. 4,4 -^ 62,7 —0,2 87.18. 7,9 — 4,9 

«Baleine 86.23.38,6 20.2,1 23.37,8 -h6o,8H-i,2 86.24.39,4 — 4,a 

Observateurs Périgaud et Souchon. Correction mov. de coll. = -+- 2*,o. 

Castor 740 H-2,6 57.49.4^,6 20. 1,4 49*4i,o -t- i8,3 h-2,2 57.50. 1 ,3 -4-6,5 

Procyon 84.26. 8,3 20. 2,2 26. 6,9 -h 57,4 -hi,5 84.27. 6,3 — 0,4 

Observations de Paris, 1873. A. 2 



A.io GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN, — ASCENSIONS DROITES. 



G'. N 



Ferrier 17. 

Pollux 

X Petite Ourse PI. 

4l centre 

a Écrevisse 

X Écrevisse 

@ Danaë 

(S) Concordia . . . 

3P i^'Bord 

ar 2* Bord 

(m) Thyra 

@ Lutetia 

p Lion 

@ Écho 

FéTrier 18. 

O i^'Bord 

©2' Bord 

9 i-'Bord 

Polaire 

73 Poissons 

V Poissons 

p Bélier 

a Bélier 

7* Baleine 

^ Gémeaux 

P Petit Chien .... 

Castor 

Procyon 

Pollux 

X Petite Ourse PI. 

^ centre 

91 Écrevisse 

a Écrevisse 

X Écrevisse 

@ Danaë 

@ Concordia . . . 

5P i" Bord 

j; 2* Bord 

@ Thyra 

@ Lutetia 

p Lion 

(tt) Écho 



PatM^ 
obtenré. 



X. 



c. 



Ajc. droite Rédaet. 
•pp. conclue, à janv. o . 



FÉVRIER 1873. 
Observateur PArigaud. 



6 

12 

6 
6 
6 


k ■ ■ 

7.37. 5,29 

7.50.43,5 

8.20.26,57 

8.5i. 5,32 
9. 0.24,95 


6,17 

5i,9 
27,35 

6,04 

25,67 


1 
33 

17 
33, 

52, 


1 

»a9 

.71 

,22 
.9» 


1 

-+-27, 

-h27, 

H-27, 


1 
12 

18 


• 
-+-27,18 


b ■ ■ 

8.20.54,53 


8 


9.20.39,54 


40,35 










-+-27,25 


9.21. 7,60 


8 


9.40. 0,29 


1 ,01 










-+-27,28 


9.40.28,29 


4 

2 


9.54.40,50 
9.54.43,70 


41, 23 
44,43 










-4-27,29 

-f-27,29 


9.55. 8,52 
9.55.11,72 


5 


10. 2.58,70 


59,38 










-H 27,30 


10. 3.26,68 


6 


10. 4-56,48 


57,23 










-+-27,30 


10. 5.24,53 


4 


10.25.40,22 


40,93 


8, 


28 


-+-27, 


35 






6 


10. 3o. 3,5o 


4,18 










^27,33 


io.3o.3i,5i 



Obsebvateur Henri Renan. 



6 


22. 6.37,77 


38, 40 






-+-27,90 


22. 7. 6,3o 






6 


22. 8.5o,32 


50,95 






-+-27,90 


22. 9.18,85 






10 


0.58. 4,28 


4.98 






-f-28,02 


0.58.33,00 






20 


I. 10.20,8 


1,4 


28, o5 










B 


10 


I .24. 11,21 


11,95 


40,04 


-t-28,09 


-+-28, o5 


1.24.40,00 


-»- 


',29 


10 


1.34.19,48 


20,16 


48,18 


-+-28,02 


-+-28,05 


1.34.48,21 


-+- 


1,16 


10 


1.47. 7,5i 


8,29 


36,35 


-+■28,06 


-+-28,07 


1.47.36,36 


-+- 


1,24 


10 


1.59.30,91 


31,72 


59,80 


-+-28,08 


-+-28,07 


'•59.59,79 


■+■ 


1,21 


10 


2.36. i3,65 


14, 32 


42,42 


H-28,IO 


-4-28,10 


2.36.42,42 


-h 


0,84 




Observateur Périgaud. 










6 


7.T2. 3,80 


4,60 


32,80 


-+-28,20 


-»-28,24 


7.12.32,84 


_ 


0,62 


6 


7.19-47,37 


48,07 


16,34 


H- 28, 27 


-h28,25 


7.20.16,32 


— 


0,60 


6 


7.26. 1,17 


2,10 


3o,4i 


-h28,3i 


-f-28,26 


7.26.30, 36 


— 


1,02 


6 


7.32.10,90 


«1,59 


39,81 


-hJt8,22 


-♦-28,27 


7.32.39,86 


— 


0,64 


6 


7.37. 4,10 


4.98 


33,28 


-+^28,30 


-+28,28 


7.37.33,26 


— 


0,77 


12 


7.50.41,8 


5o,2 


18, 3i 












6 


8.20.16,14 


16,92 






-1-28,33 


8.20.45,25 






6 


8.24.53,50 


54,29 


22,61 


-^28,32 


-h28,34 


8.25.22,63 


— 


o,8q 


6 


8.5i. 4,1^ 


4,84 


33,23 


-h28,39 


-+-28,38 


8.5 1 .33,22 




0,88 


6 


9. 0.23,79 


24,51 


52,91 


-*-2^,4o 


-1-28,39 


9. 0.52,90 


— 


0,88 


8 


9.19.42,98 


43,79 






-h28,42 


9.20.12,21 






5 


9.39. 8,32 


9,04 






-+-28,44 


9.39.37,48 






4 


9.55. 9,o5 


9,78 






-+-28,46 


9.55.38,24 






6 


9.55.12,27 


f3,oo 






-+-28,46 


9.55.41,46 






5 


10. 1.50,07 


5o,74 






-+-28,47 


10. 2.19,21 






6 


10. 3.57,41 


58, 16 






-h28,47 


10. 4.26,63 






4 


10.25.39,08 


39,79 


8,29 


-1-28, 5o 


-h28,5i 


10.26. 8,3o 


— 


0,93 


8 


10.29. 8,84 


9,52 






-»-28,5i 


10.29.38,03 







GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A. 1 1 

Correct. Dist. appar. Kéduct. 
L^ Réfr. de coll. au pôle nord, àjanv. o 



Bar. 6' 



Lecture. Microm. 



FÉVRIER 1873. 
Obsbrvatbubs Pàbigaud et Souchoiv. Correction moy. de coll. = + ^",0. 



FéTrier 17. o",7 

Pollux 

À P.O. PI -h 3", 98 739 

4 centre 

a Écrevisse 

X Écrevisee 

® Danaë 734 

@ Concordia . . 
5P centre 

(u») Tbyra 

(2l)'Lutetia 

Lion 

(S) Écho 74a 



e 

2,9 



1,7 



o ; i» t P ; • 

61.39.39,6 ao. 1,5 39.39/1 

358.56. i5, 4 ao. 4)^ 56. 11,0 

69.49-^,5 ao. 3,5 49-36,9 

77.38.a6,i ao. 6, a 38.ao,3 

78.48.34,9 ao. 4, a 48.3i,7 

67.3a. 3,8 19. 47, a 3*A.i7,a 

78. a 1.55, 7 ao.58,i ao.58,o 

76. 3.17,0 ao. 0,0 3.17,5 



aa,8 -f-a,i 
55,4 -i-a,o 

33,4 

45, a -»-a,4 

47, a -+-i,i 

3o,4 

16,5 
4a. 8 



0,7 



85.47.41,3 ao.38,7 47- 3,o -+- 60, 5 

73.34.a8,o ai.ia,6 33. 16, 5 -+- 39,0 

80. 1.38, G ao. 1,7 1.37,0 -H 49,5 

85. 6.a7,9 ao. 0,6 6.a8,o -h 59, a 



61.40. 4,^ 

69.50.1a, 3 
77.39. 7,5 
78.49^^0,9 

67. 3a. 49, 6 

78. ai. 46, 5 
76. 4. a, 3 



Od .40 . O yO 

y<J.0<J.3> y J 

2,5 80. a.a8,5 
85. 7.a9,a 



4,6 



- o,a 

- 0,6 



— 3,0 



Février 18. 
O Bl — i",oo.. 
©ES H- i",io.. 

9 BI 

Polaire • 
n Poissons 
V Poissons 
(^Bélier.. 
X Bélier. . 
7' Baleine 



OBSEnvATBUB Henri Renan. Correction moy. de coll. = 



i',3. 



754 5,6 
744 7,8 



i*",©©. 



744 7,8 
743^ 7,4 



ioi.a7.4o,5 
101 .37.40,5 
8a. 7.36,4 
I . aa . 39 , a 
75. 17.4a, I 
85. 8.35,7 
69.48.16,9 
67. 7.5i,a 
87.17. a, 7 



i3.i8.i 
a6. a,o 
ao . 1,1 
ao. 1,9 

«9-45,9 
ao. 9, a 

ao. 1,9 

ao . 1,6 

«9-59,1 



44.15,5 
11.47,0 
7.4a, I 
aa.39,a 
17.56,7 

8.27,4 
48.16,1 

7-49»9 
«7- 4,1 



106,9 

104,6 

5a ,0 

— 49,9 
40,6 

^ J ,/ 

3a, 7 

29,1 
61,8 



101.46. 3,7 
loi .i3.3a,9 
8a. 8.35,4 
I ,a i.a].5o,6 
0,8 75.18.38,6 
1,9 85. 9.a6,4 
1,4 69.48.50,1 
1,6 67. 8.ao,3 
1,1 87.18. 7, a 



Observateubs Périgaud et Souchon. Correction moy. de coll. = h- i',4. 



^ Gémeaux ... . 
p Petit Chien . . . 

Castor 

Procyon 

Pollux 

>P.0.PI-+-i-,i3 

i^ centre 

/i Écrevisse 

a Écrevi.<^e 

X Écrevisse 

@ Danaë 

(S) Concordia . . 
arBs 

ar BI 

(m) Thyra 

@ Lutetia 

p Lion 

(g) Écho 



741 



4,1 



740 



î^,8 



740 






67.46.34,3 
81 .a6.3a,7 
57-49-43, a 
84. a6. 8,6 
61.39.43,2 
358.56. 8,9 

69.49- 4,4 

69. 7. a, 4 

77. 38. ai, 9 
78.48.33,4 
67.33.38,9 

78.13.38,4 

76. 1.13,9 
76. 1.13,9 

85.47. 3,0 

73.38.59,7 
80 . I . 39 , I 
84.59.33,3 



30. 1,8 

30. 3,9 

30. 3,4 
30. 3,6 
30. 3,7 

19.59,5 
19.58,6 

19.53,3 
ao . 1,5 
ao. 3,3 

19.54,1 

18.53,7 
ai. 9,6 

30.1 3,0 
31.35,3 

ai. 14,9 
ao. 1,9 

30. 3,0 



46.33,9 
36.30,6 

49-41, 7 
36. 6,8 

39.41,3 
56.10,3 
49. 6,8 
7- 9,8 
38.31,8 
48.33,1 

33.35,4 

14.36,0 
o, 10,7 
0.54,4 

45.38,4 

37.46,0 

'-37,9 
59.31 ,6 



3o 
5i 
18 

57 
33 

55 
33 
3a 
45 
47 
3o 

46 

4a 
42 
60 

38 

49 
58 



4 
5 

a 

3 

8 

3 

3 

4 
1 

1 



1 

5 
5 

3 

7 
3 

8 



-f-3,6 



»,3 
1,6 
-hi,8 
H-o,6 

-+-3,6 



1,3 

«,i 
H-o,8 



1,8 



67-47- 4,7 
81.37.33,5 

57 . 5o . 1,3 

84.37. 5,4 

61.40. 5,5 

69.49.41,5 
69. 7.43,6 
77.39. 8,3 
78.49*30,6 

67.33. 7,1 

78.15.33,5 

76. 0.54,6 
76. 1.38,3 

85.46.40,1 

73.38.36,1 
80. 3.38,6 
85. 0.31,8 



i3,j 
3,5 
6,1 

0,9 
0,4 
5,0 



3,8 
0,5 
6,5 

0,4 
4,7 



0,1 
0,6 



- 3,0 



A.a*. 



Â.ia GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 

Abc. droite Rjédaet. 
T X^ C. C' «pp. ooncloe. àjunT.p. 



G^ N 



Passage 
obsenré. 



Kan 9. 

p Bélier 

a Bélier 

9 i^Bord 

V Baleine 

a Baleine 

^ Taureau 

Mars 21. 

9 i*^Bord 

a Baleine 

^ Taureau 

tt' Orion 

a Hydre 

Lion 

2r i*"Bord 

Zr a'Bord 

Mars 24. 
s Hydre 

Q) Antigène.. .. 

2r i"Bord 

ÏTa'Bord 

n Lion 

u* Hydre 

Régulus 

9 Lion 

(S) Julia 

(il) Euphrosine.. 
Vierge 

s Pégase 

llars 25. 

O i*' Bord 

©a* Bord 

Polaire 

ç l'^Bord 

a Orion 

V Orion 

» Gémeaux 

c Hydre 

(i») Antigène.... 

5P i"Bord 

5P 2« Bord 

u Lion 



10 
10 
lO 

G 

lO 
lO 



10 
10 

8 

lO 



G 
G 

6 

6 
6 

4 
6 

6 

4 
6 

G 



MARS 1873. 
Observateur Henri Renan. 



k m • 

1.48. 32, G3 

2. 0.56,17 

2. G. 3,63 
2.22.19,82 
2.56.34,08 
3.21. 12,90 



33,44 
57,01 

4,41 
20,54 

34t78 
i3,64 



36, 14 
59» 57 

23,29 

37.51 
16,34 



— -67,30 
-57,44 

-57,25 

—57,27 
— 57,30 



57,29 
57,30 
57,30 
57, 3i 
•57,31 
57 , 32 



bot 

1.47.36,15 
1-59.59,71 

2. 5. 7,11 

2.21 .23,23 

2.55.37,47 
3.20.16,32 



2.40.59,75 o,56 

2.55.37,41 38,10 37,37 

3.20.16,24 16,97 16,19 

4.4^*56,23 56,94 66,19 



— 0,73 

- 0,78 



— 0,73 2.40.59,83 



0,75 



Observateur Périgaud. 



9.21.21,77 22,43 21, 5o 

9. 3}. 23, 47 24,19 ^3,07 

9.41.12,60 i3,36 

9.41.15,74 16, 5o 



— 0,93 

— 1.12 



8.40. 3,89 4,60 

8.49.28,03 28,83 

9.40.19,05 19,81 

9.40.22,10 22,86 



9.53.31,24 31,95 3o,9{ 

9.58.57,65 58, 3i 57,24 

10. 1.37,62 38,36 37,30 

IT. 7.22,52 23,33 22,32 



3,53 — 1,07 — 



1 ,01 
1,07 
1 ,06 
1 ,01 



8 11.44.58,80 59,46 

8 11.52.18,20 19,09 

6 11.68.45,80 46,52 45,61 — 1,01 

Observateur Henri Renan. 



,00 9.41.12,36 

,00 9.41-16,50 

,04 8.40. 3,56 

,04 8.49.27,79 

,04 9.40.18,77 

,04 9.40.21,82 

,04 9.53.30,91 

,04 9.58.67,27 

,04 10. 1.37,32 

,04 11. 7.22,29 

,o4 II. 44 «58, 42 

,04 11.62.18,05 

,04 11.68.45,48 



8 21.37.55,84 56,57 55,69 — 0,88 — 0,93 21.37.55,64 



t 

i,4î 
1,44 



ï»»7 
1,00 

0,93 



— 0,67 



0,88 
0,81 
0,93 

1,24 



- i,i5 



1,18 





0. 16.68,76 


69,45 




— 


0,94 


0.16. 58, 5i 






6 


0.19. 7,67 


8,26 




— 


0,94 


0.19. 7,32 






20 


1.10.32,8 


11,9 


11,88 












10 


1 .12.27,02 


^7,76 




— 


0,94 


1 .12.26,82 






10 


5.48.17,69 


18,40 


17,42 — 0,98 


— 


0,96 


6.48.17,44 


-+- 


0,35 


8 


6. 0.19,14 


19,90 


18,96 — 0,96 


— 


0,96 


6. 0.18,94 


-h 


o,3o 


10 


6. 7.12,64 


i3,3G 


12,39 — 0,97 


— 


0,96 


6. 7.12,40 


-t- 


0,26 




Observateur Périgaud. 












6 


8.40. 3,97 


4,68 


3,62 — 1,16 


—. 


i,i4 


8.40. 3,54 


— 


o,56 


8 


8.49.a3,74 


24,64 




— 


1,14 


8.49.23,40 






4 


9.40. 2,55 


3,3i 




^— 


1,14 


9.40. 2,17 






6 


9.40. 6,54 


6,3o 




— 


1,14 


9.40. 5,16 






6 


9.45.33,60 


34,36 


33,23 — i,i3 


— 


1,14 


9.46.33,22 


— 


i,o3 



A.i4 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN, — ASCENSIONS DROITES. 



Mars 26. 

Régulus 

^ Lion 

J Coupe 

83 Lion 

(§) Julia 

(S) Euphrosine. . 

Viergo 

/ Vierge 

(^ Harmonia . . . 

S Vierge 

@ Pomone 

Polaire PI 

Mars 26. 

O i"Bor(J 

O a» Bord 

Polaire 

Ç 1*' Bord 

P Bélier 

a Bélier 

9 i"Bord 

o' Êridan 

f Taureau 

Aldébaran 

c Hydre 

@ Antigone. . . . 

ÎT l'^Bord 

jr 2* Bord 

p Lion 

ir Lion 

v' Hydre 

Régulus 

9 Lion 

^ Coupe 

83 Lion 

@ Julia 

(ai) Euphrosine.. 

Vierge 

f Vierge 

@ Harmonia . . . 

9 Vierge 

@ Pomone 

Polaire PI 

llars 27. 
O i^'Bord 





Passage 






« 








Aie. droite 


Rédoct. 


N 


obaervé. 


T 


X. 




^ 


C'^ «pp. eoneloe. 


àjasT. 0. 






MARS 1873. 
















ObSBBVATBUR PéftlGAUD. 














k ■ ■ 


% 


§ 




• 






h n • 


• 


6 ] 


o. 1.37,64 


38,38 


37, 3o 


— 


1,08 


— 




[O. 1.87,24 


— 0,93 


G ] 


II. 7.22,75 


23,56 


22, 3i 




1,25 


— 




[I. 7.22,42 


- 1,23 


6 1 


ii.i3. 1,02 


1,67 


o,5o 


— 


',"7 


— 




II. i3. 0,53 


- o,9<i 


6 1 


I . 20 . 2 1 , I 7 


21,87 


20,62 


— 


1,2^ 


— 




[1.20.20,73 


— «,04 


8 ] 


1.43.59,94 


o,6« 








— 




1.43.59,46 




8 1 


1 1 . 5 ( . 1 2 , G9 


i3,58 








— 




i.5i.M,44 




G 


11.58.45,87 


4G,59 


45, 5i 


— 


1,08 


— 




11.58.45,45 


- I,i5 


6 1 


[2.3o. 16, Ô 


17, ÎO 


16,02 


— 


1,08 


— 




[2.3o. 15,96 


— i,o5 


8 


12.37. 5,25 


5,95 








— 




12.37. 4,8i 




4 1 


12.49.13,90 


14,60 


i3,5o 


— 


1,10 


— 




12.49.13,46 


— 1,10 


8 


i3. 5.59,24 


59,90 








— 


',«4 


i3. 5.58,76 




1% ] 


[ 3 . 1 1 . 52 , f 


13, 1 


11,39 
















Observateur Henri RB!<fAN. 










5 


0.90.36,84 


37,53 








— 


1,17 


0.20.36,36 




6 


0.22.45,75 


4G,44 








— 


«,«7 


0.22.45,27 




20 


I. 10. 36, 4 


i5,4 


11,23 














lO 


1 . 12. 5i ,10 


5i,84 








— 


1.18 


i.i2.5o,66 




lO 


1.47. 36, 5o 


37, 3o 


36, 04 




1 ,26 


— 


1,18 


1.47-36,12 


-+- 1,55 


8 


1 .59.59,82 


0,65 


59,46 


— 


i,i9 


— 


1,18 


1.59.59,47 


-h 1,55 


lo 


2.53.29,16 


^9,98 








— 


1,19 


2.53.28,79 




lO 


4* 9.25,22 


25,89 


^4,77 


— 


1,12 


— 


1 ,20 


4. 9*24,69 


-+- 0,88 


10 


4.21.11,63 


12,42 


1 1,22 


— 


1 ,20 


— 


1 ,20 


4.21.11,22 


-+- 0,93 


TO 


4.28.37,64 


38, 41 


37,21 


— 


1 ,20 


— 


1 ,20 


4.28.37,21 


-+- 0,87 




Observateur Périgaud. 


> 










G 


8.40. 4) 14 


4,85 


3,5i 




1,34 


— 


1,33 


8.40. 3,52 


— 0,55 


8 


8.49.21,74 


22,54 








— 


1,33 


8.49.21,21 




4 


9.39.46,75 


47, 5i 








— 


1,33 


9.39.46,18 




4 


9.39.49,83 


50,59 








— 


1,33 


9.39.49,26 




G 


9 45.33,72 


34,59 


33,22 


— 


',37 


— 


1,33 


9.45.33,26 


— 1 ,02 


6 


9.53.31,62 


32,33 


30,93 


— 


1,40 




1,33 


9.53.31 ,00 


— 0,87 


4 


9.58.57,83 


'58,49 


57,22 


— 


«,^7 


— 


1,33 


9.58.57,16 


— Oi79 


G 1 


0. 1.37,92 


38,66 


37,^9 


— 


1,37 


— 


1,33 ] 


10. 1.37,33 


m w «^ 

— 0,92 


6 ] 


[I. 7.22,80 


23, 61 


22, 3l 


— 


1 ,3o 


— 


1,33 


II. 7.22,28 


1 ,23 


G ] 


II .i3. 1,17 


1,82 


o,5o 


— 


1 ,32 


— 


1,33 ] 


II. i3. 0,49 


m 

— 0,96 


6 


II .20.21 ,29 


21,98 


20,62 


— 


1,36 


— 


1,33 


Il .20.20,65 


~ 1,04 


8 


11.43. 1,59 


2,25 








— 


1,33 1 


[I.43. 0,92 




8 ] 


II. 5o. 7,84 


8,73 








— 


1,33 1 


11. 5o. 7,40 




G 1 


11.58.46,17 


46,89 


45, 5i 


— 


1,38 


— 


1,33 ] 


11.58.45,56 


- »,i5 


4 I 


12. 3o. 16, 65 


17,32 


16, o3 


— 


>,29 


— 


1,33 ] 


12. 3o. i5,99 


— 1,06 


8 j 


12.36. 7,8', 


8,54 








— 


1,33 ] 


12.36. 7,21 




6 ] 


i2.49-'4,09 


«4,79 


i3,5i 


— 


1.28 


— 


1,33 


12.49.13,46 


1,11 


8 i 


i3. 4.14,19 


14,85 








— 


1,33 1 


i3. 4.i3,52 




12 1 


3.11.53,5 


14,5 


11,10 















Observateur Henri Renan. 



6 0.24.15,28 i5,97 



— 1,42 0.24.14,55 



A.i6 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



G'. 



Mars 27. 

O a* Bord 

Polaire 

a Bélier 

9 l'^Bord 

Algol 

a Persée 

TC i^'Bord 

TC 2«Bord 

fA Lion 

TT Lion 

•j* Hydre 

Régulus 

^ Lion 

(S) Julia 

(S) Eupbrosine. 

Vierge 

/ Vierge 

(^ Harmonia . . 

9 Vierge 

@ Pomone 

Polaire PI 

Mars 29. 

O i" Bord 

O 2" Bord 

Polaire 

a Bélier 

a Baleine 

9 l'^Bord 

a Persée 

19 Taureau 

7 Taureau 

Aldébaran ..... 



AvrU 2. 

$ Orion 

e Orion 

^ Orion 

a Orion 

$ Petite Ourse PL 





Passage 












Aie. droita 


Béduet. 


N 


observé. 


T 


X, 


c. 


C 


'^ app. conclue. 


àjaiiT.o. 






MARS 1873. 














Observateur Hbtiri Renan. 












k ■ • 


■ 








■ 


fe ■ • 




6 


0.26.24,20 


^4,89 


% 




— 


1,42 


0.26.23,47 




•ÀO 


1.10.35,9 


14,8 


ïo,97 


■ 










lO 


2. 0. 0,10 


0,93 


59,45 


- 1,48 










10 


2.55.45,55 


46,37 






— 1 


1,45 


2.55.44,92 




8 


2.59.53,41 


54,48 


52,95 


- 1,53 










10 


3.15.14,01 


i5,32 


«3,97 


- 1,35 












Observateur Pàrigauo. 










4 


9.39.31,80 


32,56 






— 


1,56 


9.39.31,00 




4 


9.39.34,80 


35,56 






— ] 


1,56 


9.39.34,00 


• 


G 


9.45.33,97 


34,84 


33,21 


1,63 


— 


1,56 


9.45.33,28 


— 1 ,01 


6 


9.53.31,77 


32,48 


30,92 


— 1,56 


— ] 


1,56 


9.53.30,92 


— 0,86 


G 


9.58.58,09 


58,75 


57,21 


- 1,54 


— 1 


1,56 


9.58.57,19 


- 0,78 


G 


10. 1.38, 09 


38,83 


37,28 


— 1,55 


— 


1,56 


10. 1.37,27 


— 0,91 


G 


11. 7.23,10 


î»3,9« 


22 , 3 1 


— 1,60 


— ] 


1,56 1 


11. 7.22,35 


— 1 ,2l 


G 


ii.4'>-. 3,75 


4,41 






— 1 


[,56 ] 


Il ,^1, 2,85 




8 


11.^9. 3,85 


4,74 






— 


1,56 


11.49. 3,18 




G 


II. 58. 4G, 32 


47, oi 


45,52 


— I ,52 


— 


1,56 ] 


11.58.45,48 


— 1,16 


•À 


]2.3o.iG,95 


17,62 


16,04 


- 1,58 


— 1 


1,56 1 


[2. 3o. 16,06 


— 1,07 


8 


12.35. 10,08 


10,78 






— ] 


1,56 1 


12.35. 9,22 




G 


i2.49-«4,32 


l5,02 


i3,52 


— i,5o 


— 


1,56 ] 


12.49.13,46 


— i,ri 


8 


i3. 3.28,52 


^9,18 






— 1 


[,56 1 


[3. 3.27,62 




la 


i3.ii.5i ,0 


12,0 


10,87 













Observateur Henri Renan. 



G 


o.3i .32,10 


32,98 






— 


2,l3 


o.3i.3o,85 






6 


0.33.41,08 


41,96 






— 


2,1 3 


0.33.39,83 






20 


1.10.39,4 


9,3 


10,66 














7 


2. 0. 0,62 


1,56 


59» 4 '5 


— 2,11 


— 


2,16 


1.59.59,40 


-+- 


1,56 


10 


2.55.38,67 


39,55 


37,30 


— 2,25 


— 


2,18 


2.55.37,37 


H- 


1,21 


10 


3. 0. 2,52 


3,46 








2,18 


3. 0. 1,28 






10 


3.i5.i4,G6 


15,92 


i3,94 


- 1,98 


— 


2,18 


3.i5.i3,74 


-+- 


«,99 


10 


3 . 39 . 56 , 3o 


57,24 


55,02 


— 2,22 


— 


2,18 


3.39.55,06 


-+- 


1 ,22 


10 


4.12.34,47 


35,37 


33,07 


— 2,30 




2,19 


4.12.33,18 


-4- 


0,99 


10 


4.28.38,48 


39 , 39 


37, >7 


— 2,22 


~ 


2,20 


4.28.37,19 


-+- 


0,91 


• 




AVRIL 1873. 














10 


5.25.33,22 


34,10 


3o,55 


- 3,55 


,^ , 


3,55 


5.25.30,55 


-+- 


0,61 


10 


5.29.48,27 


49i'5 


45,59 


— 3,56 


— 


3,55 


5.29.45,60 


-h 


o,58 


8 


5.34.23,18 


24,06 


20,52 


- 3,54 


— 


3,55 


5.34.20,51 


-+- 


0,57 


8 


5.48.19,91 


20,80 


i7»27 


- 3,53 


— 


3,55 


5.48.17,25 


-H 


o,5o 



20 



6.13.39,3 27,2 22;64 



Avril 15. 



9 i"Bord 
Aldébaran. 



10 3.17.28,61 29,56 

10 4.28.43,06 43,97 36,99 — 6,98 



6,97 3.17.22,59 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A. 17 

Correct. Diit. appar. Réduct. 

Bar. 0' Lecture. Microm. L^ Réfr. de coll. eu pôle nord, àjanv.o 

MARS 1873. 

Observateur Henri Renan. Correction moy. de coll. = h- o\6. 

Mars 27. o-,7 . o , , t p , , . o , . 

Oœ-hi",o5.. 570 i5,4 87.15.10,1 26.35,3 58.44,1 -h 58,5 . 86.59.43,2 

Polaire -H 3",75. 1.22.47,9 20. 2,4 22.47,9 — 47)^ -0,6 1.22. 1,2 -h 4»o 

«Bélier 567 16,8 67.7.57,3 20.1,7 7'53,9 -h 27,6 -f-2,3 67.8.22,1 —2,8 

9 BI 67.43.31,0 19.32,6 44.5,5 -+-28,2 67.44.34,3 

Algol 49. 31.56, 4 20.2,0 31.54, 7 -h 8,3-1-0,3 49.32.3,6 -+-4,4 

« Persée 40.35.29,8 20.2,7 35.27,6 ~ 0,6 -fo,{ 40.35.27,6 -t- 7,6 

Observateurs Pébigaud et A. SoucnoN. Correction inov. de coll. = -+- o", 1. 

f*Lion 559 i3,a 63.23.20,7 20.1,8 23.20, 5 -+- 23,5 —0,2 63.23.44, i -4-2,3 

ïf Lion 81. 20. 7,2 20. 2,9 20. 5,2 -f- 48,5 — o,3 81. 20. 53, 8 — 2,3 

u'Hydre 102.25.26,8 20.5,1 25.21,6 -f-104,6 — 1,3 102.27. 6,3 —6,6 

Régulus 77-^4. 9,3 20. 3,4 24. 7,0 -+■ 42,2 —0,6 77.24.49,3 — 1,6 

^Lion 554 11,4 68.46.22,7 19.59,6 46.23,9 -h 3o,2 0,0 68.46.54,2 —2,8 

(§) Julia 109.23.28,4 19.58,5 23.3o,i -hi43,6 109.25.53,8 

@ Euphrosine. 60.54.17,8 19.59,2 54.19,9 -+-20,7 60.54.40,7 

Vierge 80. 33. i,3 20. 1,6 33. 0,4 -h 47,4 -+-o,3 80.33.47,9 —6,5 

/Vierge 95. 6.43,5 20, 2,8 6.40,7 -+- 79,3 -+-2,0 95. 8. 0,1 — 7,8 

(g) Uarmonia . . 85. 47.40, 5 20. i,5 47.39,4 h- 67,1 85.48.36,6 

^Vierge 85.53.29,6 19.37,5 53.53,2 -4- 57,3 -hi ,0 85.54.5o,6 —8,3 

(ë) Pomone. . . . 101.17.13,0 19.58,0 17.14,9 -+-100, 5 101. 18. 55, 5 

Pol. Pl-f- 3'",23. 549 10,0 358.38.51,8 20. 1,2 38.52,o — 53,i -+-0,9 

ObSERVATEtR Henri Renan. Cofrcction moy. de coll. = -+- o*,2. 
Mars 29. 

OBI— i'",oo.. 573 16,9 86.27.45,0 i3.36,8 44.2,1 H- 57,7 86.45.0,0 

OBS-h i",o5.. 86.27.45,0 25.58,2 11.56, 1 -+-56,7 86.i2.53,o 

Polaire -+-2",65. 572 17,6 1.22.50,7 20. 4,7 22.48,1 —47,0—0,5 1.22. i,3 -4-3,4 

aBélier 67.7.51,6 19.56,1 7.55,8 -+-27,5-4-0,6 67.8.23,5 —2,9 

aBaleine 86.23.3i,2 19.52,4 23.40,1 -+■ 56,7 -+-3,o 86.24.37,0 —4,2 

9 BI 569 18,4 67.15.25,4 20.2.9 15.29,6 -+-27,6 67.15.57,4 

a Persée 4o.35.3o,.j 20. 2,7 35.28,2 — 0,6—0,2 40.35.27,8 -+-7,6 

>: Taureau 66.16.55,9 20. 2,5 16.54,1 -+- 26,4 —o,! 66.17.20,7 -f- 1,9 

7 Taureau 74.40.16,2 20. 2,4 40.14,9 h- 37,4 —1,4 7440.52,5 -+- 0,8 

Aldébaran 566 18,4 73.44.18,5 20.3,7 44.i5,6 h- 36, o -4-0, 3 73.44.51,8 -4 1,4 

AVRIL 1873. 

Correction moy. de coll. = -+- 1", i. 
ÀTril 2. 

<^Orion 90.22.37,9 20. 1,1 22.38, i -h 66,1 -hi, 5 90.23.45,3 —2,6 

f Orion 91.16. 1,2 20. 2,1 16. 0,2 -h 68,2 -+-1,0 91.17. 9,5 — 2,9 

ÇOrion 632 16,8 91.59.34,6 20. 1,7 59.34,2 -4- 70,0 -h 1,2 92.0.45,3 —3,0 

«Orion 82.36.17,7 20. 1,8 36. 16, 3 -4- 5o,5 -»-o,5 82.37.7,9 0,0 

^P.0.PI-+-o»,6o 633 16,0 356.36.56,1 20. o, 3 36.56,4 — 56,3 -4-0,2 

Correction moy. de coll. = -f- 2*,o. 
ATril 15. 

9 BI 65.12.41,8 20.0,1 12.49,2 -+-24,5 65.i3.i5,7 

Aldébaran 517 22,1 73.44.15,9 20. 2,1 44.14,6 -+- 35,3 -+-2,0 

Observations de Parùf, 1873. A. 3* 



A.i8 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — 



G'. N 



AvrU 22. 

9 Lion 

9 Coupe 

u Lion 

p Lion 

@ Melete 

Ç' Vierge 

Ate 

Avril 23. 

^ Corbeau 

/Vierge 

(S) Pomone 

Polaire PI 

Ate 

@) Eurynome... 

(S) Égérie 

X Vierge 

cJ i^'Bord 

cJ 2* Bord 

ç Bouvier 

Hébé 

@ aolho 

ATril 25. , 

u Lion 

p Lion 

n Vierge 

Vierge 

i Corbeau 

>ï Vierge 

/Vierge 

(S) Pomone 

S Vierge 

Polaire PI 

(^ Melete 

V Vierge 

(79) Burynome... 

n Bouvier 

(3) Égérie 

cJ l'Bord 

cJ 2* Bord 

a' Balance 

(e) Hébé 

(g) Clotho 

(ïï) Parthénope . . 



Passage 
obsenré. 



»<.. 



ASŒNSIONS DROITES. 

Asc. droite Réduet. 
app. conclue, àjanv. 0. 



C. 



AYIUL 1873. 

ObSBRVATBUE PéRIGAUD. 



6 

4 
6 
6 


h m ■ 
II. 7.31,29 

ii.i3. 9,48 

II .30.37,00 
11.42.45,05 


■ 
32,22 

10,39 

37,88 

45,95 


• 
22, iG 
o,38 
27,70 

35, 9i 


• 
— 10,06 

— 10,01 
—10,18 

— 10,01 


• 

— 10,08 

— 10,08 

— 10,08 
— 10,08 


h ■ t 
II. 7.22,14 

II .i3. o,3i 
11.30.27,80 
11.42.35,87 


t 

— I,0« 

-0,84 

— 0,96 

- i,i5 


8 


13.19.27,19 


28,07 






— 10,08 


13.19.17,99 




6 


13.28.23,88 


2i,76 


14,61 


— io,i5 


— 10,08 


13.28.14,68 


— 1 ,26 


8 


13.37.26,39 


27,31 






— 10,08 


13.37.17,23 





6 1 


[2.23.28,45 


29,36 


18, 85 


— io,5i 


— 10, 65 


12.23.18,71 


— 1,08 


6 1 


2.30.25,90 


26,78 


16,11 


— 10,67 


— 10,65 


i2.3o.i6,i3 


- 1,14 


6 1 


12.44. a, 14 


3,o3 






— 10, 65 


12.43.52,38 




12 1 


[3.iT.5o,9 


2!, 3 


12,92 










8 1 


13.37.32,87 


33,79 






— 10, 65 


13.37.23,14 




6 1 


[3. 41. 52, 20 


53,09 






— 10, 65 


13.41.42,44 




8 ] 


[3.56.23,43 


24, 3i 






— 10, 65 


i3. 56.13, 66 




6 ] 


4. 6.i8,5o 


'9,39 


8,67 


-10,72 


— 10, 65 


14. 6. 8,74 


— 1,28 


6 ] 


[4-36.53,29 


54,19 






— 10, 65 


14.26.43,54 




4 1 


14.26.54,65 


55,55 






— 10, 65 


14.26.44,90 




6 1 


!{. 35. 16,29 


17,19 


6,48 


-10,71 


— 10,65 


14.35. 6,54 


- i,4J 


4 1 


14.55. 5,08 


5,96 






— 10, 65 


14.54.55,31 




•y 1 


[4.57.29,43 


3o,3i 






— 10,65 


14.57.19,66 





6 ] 


[I .3o.38,07 


38,95 


27,68 


— 11,27 


— 1 


11,17 


11.30.27,78 


— 0,94 


6 ] 


11.42.46,23 


47, i3 


35,92 


— II ,21 


— ] 


11,17 


II .42.35,96 


- i,ii 


6 1 


11.54.33,24 


34,12 


22,94 


—11,18 


— 1 


11,17 


11.54.22,95 


— 1 ,10 


6 ] 


ti. 58. 55, 78 


56,67 


45,48 


— 11,19 


— 1 


Il l '^ 1 
11,1/ 


[i.58.45,5o 


— 1,12 


6 1 


12. 3.46,95 


47,90 


36,75 


— Il ,i5 


— 


f I 1 ^ 
11,1/ 


12. 3.36,73 


— 1 ,01 


6 1 


[2.13.35, 94 


36,82 


25,61 


— 11,21 


— 


11,17 


12. i3.25,65 


— 1 ,10 


6 ] 


12.30.26,29 


27,17 


16,10 


— 11,07 


— 


11,1/ 


12. 3o. 16,00 


— i,i3 


8 1 


12. 41*57, 23 


58,12 






— 


11,17 


12.41 .46,95 




6 ] 


12.49.23,90 


24,78 


i3,63 


— Il ,i5 


— 


II ,17 


12.49.13,61 


— 1,23 


12 ] 


13.11.49,3 


19.7 


i3,55 












6 ] 


13.17. 4,87 


5,75 






— ] 


[1,17 


i3. 16. 54,58 




6 


13.28.24,90 


25,78 


14,63 


— ii,i5 


— ] 


[1,17 ] 


13.28.14,61 


— 1,28 


8 ] 


i3.4o. 8,5o 


9,39 






— 1 


1,17 1 


[3.39.58,22 




6 1 


3.48.50, 00 


50,92 


39,72 


— 1 1 , 20 


— ! 


[1,17 ] 


[3.48.39,75 


— 1,49 


4 1 


[3.54.14,28 


i5,i6 






— 1 


[1,17 1 


13.54. 3,99 




6 ] 


[4.23.58,72 


59,62 






— 1 


[1,17 ] 


[4.23.48,45 




2 ] 


[4.23.59,95 


o,85 






— 1 


11.17 1 


[4.23.49.68 




6 ] 


14.44. 2,79 


3,70 


52,60 


— 11 ,10 




11,17 1 


[4.43.52,53 


— i,3i 


4 1 


[4.53.22,20 


23,08 






— 1 


[1,17 ] 


[4.53.11,91 




8 1 


[4.55.54,62 


55, 5o 






— 1 


1,17 1 


4.55.44,33 




8 1 


[5. 6.54,00 


54,89 






— 1 


[1,17 > 


[5. 6.43,72 





A.ao GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 

Passage Asc. droite Réduct. 



G'. N 



obsenrc. 



X. 



c 



app. conclue, àjan?. u. 



Mai 2. 

Ç Gémeaux 

^ Gémeaux 

1 Gémeaux 

Castor 

Procyon 

C r'Bord 

Mai 12. 

O i^'Bord 

2* Bord 

7 Orion 

1 Orion 

a Orion 

S Hydre 

f Hydre 

Vierge 

6i Vierge 

Polaire PI 

(7$) Eurynome. . 

(5) Égérie 

>i Bouvier 

T Vierge 

cJ l'^Bord 

cJ a'Bord 

X Vierge 

Arcturus 

1 Vierge 

® Uébé 

(u) Partbénope. 

|/ Bouvier 

i Balance 

p Balance 

<;' Balance 

C îi' Bord 

Polaire 

Ç a* Bord 

9 2* Bord 

Mai 13. 

se Orion 

P Petit Chien . . . 

Procyon 

9 Hydre 

c Hydre 





MAI 1873. 










Observateur IIbnbi Renan. 










k m s s t » 


% 


k n • 


• 


10 


6.56.43,09 43,98 33,97 —10,01 


— 10,01 


6.56.33,97 


-+- 0,D1 


lO 


7.12.40,87 4«,76 31,7a -10, oî 


— 10,01 


7.12.31,75 


-h 0,46 


lO 


7.17.58,81 59,76 


— 10,01 


7-ï7-49»75 


-+- o,4« 


9 


7.a6.38,aa 39,21 29, 2{ — 9,97 


— 10,01 


7.26.29,20 


-+- o,n 


10 


7.32.47,98 48,81 38, 80 —10,01 


-10,0! 


7.32.38,80 


-+- 0,37 


8 


7.37.43,45 44,37 


— 10,01 


7.37.34,36 





6 


3. 16.26,55 


'7,39 






— 10,90 


3.16.16,49 






6 


3.18.40,53 


41,37 






— 10,90 


3.i8.3o,47 






10 


5.18.28,25 


29,03 


18,21 


— 10,82 


— 10,91 


5.18.18,12 


-f- 


1,00 


9 


5.29.55,39 


56, 16 


45,20 


— 10,96 


— 10,92 


5.29.45,24 


-+- 


0,97 


10 


5.48.27,00 


^7,79 


16,87 


-10,92 


-10,92 


5.48.16,87 


-»- 


0,90 


9 


8.3i. 5,89 


6,67 


55,71 


— 10,96 


—10,93 


8. 30.55, 74 


H- 


0,16 


10 


8.40. i3,o4 


i3,82 


2,85 


— 10,97 


-10,93 


8.40. 2,89 


-H 


0,11 



20 

10 

8 

10 

10 

8 

8 

7 



Observateur Périgaud. 



6 1 


i3. 3.34,09 


34,86 


23,73 


— Il ,i3 


— I ] 


i,i3 


i3. 3.23.73 


— ',^« 


4 1 


[3.11.57,49 


58,26 


47,06 


—11,20 


— 1 


i,i3 


i3.ii .47,13 


— 1,18 


12 ] 


i3. 12.11 ,4 


37,6 


21,55 












6 ] 


[3.27.16,58 


17,35 






— 1 1 


i,i3 


13.27. 6,22 




8 


13.37.46,25 


47,02 






— 1 


i,i3 


13.37.35,89 




6 1 


13.48.49,99 


5o,83 


39,76 


—11,07 


— 1 1 


i,i3 


13.48.39,70 


— 1 ,53 


6 ] 


[3.55.22,92 


23,69 


12,^2 


11,27 


— 1 1 


i,i3 


13.55.12,56 


— 1,40 


6 1 


13.59.42,89 


43,66 






— 1 [ 


,i3 


j3. 59. 32, 53 




4 ! 


[3.59.44,210 


44,97 






— 1 1 


[,i3 


13.59.33,84 




6 j 


[4. 6.19,09 


19,86 


8,78 


— 11,08 


— 1 


i,i3 


14. 6. 8,73 


— 1,39 


6 ] 


14.10. 3,94 


4,79 


53,68 


— 11,11 


— I , 


i,i3 


14. 9.53,66 


— 1,56 


6 ] 


14.12.26,19 


26,96 


i5,82 


— II, 14 


— 1 j 


i,i3 


i4.i2.i5,83 


— 1,40 


8 ] 


14.38.16,19 


16,98 






— 11 


[,i3 


14.38. 5,85 




8 1 


14.51.15,59 


16, 36 






— 1 1 


[,i3 


14.51. 5,23 




4 J 


14.59.12,08 


12.99 


1,97 


— 11,02 


— I 


i,i3 


14.59. 1,86 


— 1,76 


6 1 


[5. 5.10,94 


11,72 






— 1 


i,i3 


i5. 5. 0,59 


— 1,52 


6 1 


15.10.22,29 


23,06 


11,96 


— 11,10 


— I 


[,i3 


15.10.11,93 


- 1,48 


6 ] 


15.21.17,74 


18, 5i 


7,32 


-11,19 


— 1] 


[,i3 


15.21. 7,38 


- '," 


6 1 


[5.47.28,50 


29,28 






— 11 


[,i3 


15.47. 18,1 5 





Observateur Henbi Renan. 

1.10.58,8 32,8 21,89 
1.49.33,96 34,75 
2.29.57,54 58,37 



-10,99 
— 11,00 



5.48.27,11 

7.20.25,41 
7.32.48,89 
8.3i. 5,94 
8.40. i3, 04 



2^7,90 
26,20 

49,67 
6,72 

13,83 



16,87 

l5,20 

38,67 

55,70 

a,84 



— Il ,o3 

— 11,00 
— 11,00 
—11,02 

— 10,99 - 



— 11,00 

— 11,01 

— 11 ,01 
— 11,01 



11,01 



1.49.23,76 
2.29.47,37 

5.48.16,90 
7.20.15,19 
7.32.38,66 
8.30.55,71 
8.40. 2,82 



0,90 
0,54 
o,5o 
o 



|17 



0,12 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A. ai 

Correct. Dist.appar. Réduci. 

Bar. G' Lecture. Microin. L^ Réfr. de coll. an pôle nord, àjanv.o 

IfAI 1873. 

Obsbrvateub Henri REiNAN. Correction moy. de coll. = + i',9. 

Mai 2, o»7 o , » tp /« « «of« « 

Ç Gémeaux 69.14.12,0 ao. 5,7 14. 7,4 ■+• 3o,o -hi,5 69.14.39,3 h- 5,4 

^Gémeaux „ 67.46.20,9 19.47,6 46.33,9 -+- a8,a -+-1,7 67.47. 4,0 -+- 5,9 

c Gémeaux 569 18,4 61.56.37,6 ao. 2,8 56.36,i -+-21,4 61. 56. 59, 4 h- 7,1 

Castor 57.54.40,7 20. 1,9 54.39,6 -h 16,9 -h 1,6 57.54.58,4 -H 9,9 

Procyon 567 18, 3 84.26.10,2 20. 1,4 26. 9,6 -♦- 53, o -+-2,8 84.27. 4,5 0,0 



Mai 12. 

OBÏ-i-,15.. 
OBS -f-i",i5.. 

7 Orion 

f Orion 

« Orion 

i Hydre 

« Hydre 



Correction moy. de coll. = 



2',9' 



633 20,5 
626 21 ,2 
618 20,6 



71.45.16,8 
71.45.16,8 
83.44.52,5 
91.15.49,9 
82 . 36 . I 3 , 6 
83.5o.2|,8 
83. 6. 7,5 



«3. 9,7 

25.14,4 
19-47,3 

19.54,2 

20 . 1,3 

20. 2,0 

20 . 1,6 



2. 1,9 
3o.i2,3 
45. 6,2 
i5.56,8 
36.12,7 
5o.2{,o 

6. 6,6 



33,4 
32,7 
5i,6 

67,1 
49,5 

5i,8 



72. 2.38,2 

71.30.47,9 

3,6 83.46. 0,7 

2,5 91.17. 6,8 

3.3 82.37. 5,1 

2.4 83.5i.i8,7 



5o,5 -t-2,7 83. 7 



0,0 



1,3 
o,i 
1,8 
0,4 
0,5 



Obsbevatsurs Périgaud et A. Soucuon. Correction moy. de coll. = 



2'',0. 



Vierge 

61 Vierge 

Foi. PI - i»,38. 

@ Eurynome. . 

@ Égérie 

n Bouvier 

T Vierge 

cJBI 

cJ BS 



6i5 17,3 



X Vierge 

Ârcturus 

A Vierge 

(e) Hébé 

@ Partbénope. 

P Bouvier 

^ Bouvier 

c Balance 

P Balance 

Ç Balance 

CBI — i*,o8... 



618 i5,7 



616 i3,9 



6i5 i3,5 



94 . 5o . 27 , 3 

107.34.17,1 
358.38.38,9 

98.18.59,1 

96. 8.11,0 

70.57.25,0 

87.49.30,0 

101. 5o. 18,3 

lOf .5o.i8,3 

99.39.29,6 

70. 8.53,5 

102.45.33,6 

82. 7.54,7 

98.21.21,2 

49. 6.23,5 

62.33. 3,7 

109.16.23,8 

98.53.27,6 

106. 14*26,9 

111.27.12,6 



20. 2,8 
20. 3,3 
20. 4,1 
19.52,1 

19.59,1 

20. 1,7 
20. 1,7 
20. 1,6 

20.32,9 

20. 2,5 
20. 2,0 
20. 3,8 

19.57,0 
20. 2,2 

20. I ,4 
1959, 9 
20. 2,6 
20. 6,3 
20. 3,9 
19.21 ,8 



5o.25,i 
34.13,7 
38.36,1 

19- 7,6 

8.11,8 

57.23,8 
4929, 5 
5o. 10,7 
49.52,3 
39.27,9 
8.53,0 
45.29,9 

7.58,0 

21.19,4 
6.22,3 

33. 4,7 
16.21 ,0 
53.21 ,3 
14.23,4 
27-43,9 



78 
i3o 

52 

88 
81 

32 

60 
101 
101 

93 

3i 

106 

5o 

89 

8 

22 

142 

9< 

123 

i59 



o 
5 
6 

5 

5 
8 

8 
8 
5 

9 
I 



3,0 
2,1 
3,4 



2,0 
1,8 



-f-2,2 

H-1,4 
-+-1,1 



O -h2,5 

6 -Hl,l 

4 

o -+-3,1 

4 -4-2,1 



94.51.45,1 

I 07 . 36 . 26 , 2 

98.20.38,1 

96. 9.35,3 

70.57.58,6 

87.50.32,2 

101 .5i.54,5 

101 .5i.36,i 

99-4i. 3,4 
70. 9.26,9 

102. 17.18,0 
82. 8.5o,o 

98.22.50,5 

49. 6.32,3 

62.33.29,3 

109. 18.45,4 

98.54.54,3 

106.16.28,8 

1 11 .3o.25,6 



8,7 

11 ,5 



5,5 
8,4 



10, 1 

6,8 

10,4 



6,1 

7,4 
10,4 
10,0 
10,1 



Observateur Heivri Renan. Correction moy. de coll. = 



» ,9- 



Polaire -h 2", 35. 

Ç centre 602 16,4 

9 BS 600 17,0 

Mai 13. 

a Orion 597 16,8 

P Petit Chien . . . 

Procyon 598 i5,9 

ê Hydre 

< Hydre 598 14,8 



1.22. 2,1 19. 5,1 22.59,1 
81.53.26,2 20. 0,2 53.26,7 
72.30. 7,4 19.59,5 3o. 2,5 



82.36.14,3 
8 1 . 26 . 32 , 5 
84.26. 9,9 
83. 50.59, 3 
83. 6. 8,5 



20. 
20. 
20. 
20.37,0 
20. 3,5 



1,1 
1,8 

')9 



36.]3,6 
26.31, 5 
26. 8,7 
5o.23,6 
6. 5,7 



47.5 

49,0 
34,6 



1,6 



5o,2 -+-1,7 



48,3 

54,7 
52,7 



2,1 

1,4 
1,8 



5i,4 -»-2,7 



1.22. l3,5 

81.54.17,6 

72.30.39,0 

82.37. 5,7 
81.27.21,7 
84.27. 5,3 
83.5i.i8,2 
83. 6.59,0 



- 9,'^ 



1,8 
2,0 
0,6 
0,5 
0,5 



A.aa GRAHU INSTRUMENT MÉRIDIEN. - ASCENSIONS DROITES. 



G'. N 



Mai 13. 

Vierge 

Polaire PI 

6i Vierge 

L'Épi 

(79) Eurynome. 

(is) Égérie 

ri Bouvier 

T Vierge 

çj i-'Bord.... 
cJ a* Bord .... 

X Vierge 

Arcturus 

1 Vierge 

Hébé 

@ Clotho 

@ Parthénope 

X Balance 

a Serpent 

1 Balance 

Ântarès 

> Ophiuchus — 
C a* Bord 

Mai 14. 

Ç a* Bord 

9 2* Bord 

Mai 15. 

O i" Bord 

Q 2'Bord 

a Orion 

7 Gémeaux . . . . . 

Sirius 

J Gémeaux 

P Petit Chien... 

Castor 

Procyon 

Pollux 

Polaire PI 

L'Épi 

C' Vierge 

(js) Égérie .... 

v) Bouvier 

cJ i"Bord. ... 
cJ a* Bord .... 

X Vierge 

Arcturus 

X Vierge 



Passage 
obtenré. 



X. 



c. 



Ase. droite Réduet. 
•pp. conclue. àjanT.o. 



MAI 1873. 
Observateur Périgaud. 





h m • 


• 


s 


s 




• 


bas 


i 


6 1 


3. 3.34,1a 


34,89 


a3,7a 


—11,17 


— 11,17 1 


[3. 3.a3,7a 


— 1,20 


la 1 


iH. la. 10, 1 


36,3 


aa,a3 












4 1 


i3. Il .57,54 


58,3a 


47,06 


--ii,a6 


— I 


1,17 1 


[3.ii.47,i5 


— 1,18 


G 1 


13.18.41,90 


4a, 67 


3i,i8 


--i',ï9 


— 1 


1,17 1 


[3.i8.3i,5o 


- iM 


8 1 


i3.a6.39,63 


40,40 








1,17 1 


[3.a6.a9,a3 




8 ] 


13.36.57,78 


58,55 






— I 


1,17 1 


[3.36.47,38 




4 1 


i3. {8.5o,io 


50,95 


39,76 


--11,19 


— I 


1,17 1 


13.48.39,78 


- 1,53 


6 


i3.55.aa,93 


a3,7o 


ia,4a 


— ii,a8 


— I 


1,17 I 


[3.55. la, 53 


— i,4o 


6 ] 


i3.58.a8,90 


a9/>7 








1,17 1 


i3.58.i8,5o 




4 1 


i3.58.3o,i8 


30,95 






— 1 


1,17 1 


13.58.19,78 




G 1 


14. 6.i9,ao 


«9»97 


8,78 


-^>i,»9 


— 1 


1,17 1 


14. 6. 8,80 


- 1,39 


6 


14.10. 4}05 


4,90 


53,68 


— 1 1 ,aa 


— 1 


1,17 1 


14. 9.53,73 


- 1,56 


G ] 


i4*ia.a6,aa 


î^6,99 


i5,83 


— 11,16 


— 1 


1,17 ] 


14. la. i5,8a 


- i,ii 


8 1 


14. 37. a4, 74 


a5,53 








1,17 1 


14.37.14,36 




8 1 


4.41.^4,17 


•^4,94 






— I 


1,17 1 


14.41.13,77 




8 1 


i4.5o.ao,38 


ai ,i5 






— I 




14. 5o. 9,98 




6 1 


15.34.49,79 


50,57 


39,44 


— Il ,i3 


— 1 


1,17 1 


1 5 . 34 . 39 , 4o 


- 1,56 


6 1 


1 5. 38. 1 a, 7a 


i3,5i 


a, 34 


— 11,17 


— I 


1,17 1 


i5.38. a, 34 


— 1,56 


8 1 


15.46. 9,75 


10,53 


59,40 


— 11, î3 


— 1 


1,17 1 


[5.45.59,36 


- 1,56 


6 ] 


16. ai. 49, a7 


5o,o8 


39,00 


— Il ,08 


— 1 


1,17 1 


16. ai. 38,91 


- 1,63 


G ] 


16. a4. 4a, 35 


43, ta 


3a, 06 


— 11,06 


— 1 


1,17 ] 


[6. a4. 31,95 


— i,5o 


G 1 


16.45.46,5a 


47,3a 






— I 


1,17 1 


16.45. 36, i5 





Observateur Henri Renan. 



10 


a. o.ii,î3 


11,93 






— 1 


'1,59 


a. 0. 0,34 






10 


a.a6.46,73 


47,56 






— 1 


11,60 


a. 36.35,96 






6 


3.a8.i5,58 


16,42 






^__ 


II, 6a 


3.38. 4,80 






6 


3.3o.a9,8a 


3o,66 






— 


ri, 6a 


3.30.19,04 






7 


5.48.37,73 


a8,5a 


16,86 


-11,66 


_ 


11,67 


5.48.16,85 


-h 


0,91 


8 


6.3o.3a,64 


33,47 


ai ,69 


-11,78 


— 1 


11,69 


6.30.31,78 


-»- 


0,79 


6 


6.39. 4a, 97 


43,74 


3a, 14 


— 11,60 


— 


11,69 


6.39.33,05 


■+■ 


0,84 


8 


7.1a. 4a, 46 


43,33 


3i,59 


-11,74 




11,70 


7.i3.3i,63 


-h 


0,59 


10 


7.ao.a6,i7 


26,96 


15,19 


ïi,77 


— 1 


11,71 


7.30.15,35 


-»- 


0,55 


10 


7.36.39,89 


40,84 


29,08 


-11,76 


— ] 


11,71 


7.36.39,13 


-+- 


o,3i 


10 


7. 3a. 49, 53 


5o,3i 


38,66 


-11,65 


— 1 


11,7a 


7.33.38,59 


-+- 


o,5i 


10 


7.37.4^,85 


43,77 


3a, o3 


-11,74 


— ] 


11,72 


7.37.33,05 


-t- 


0,48 




Observateur Périgaud. 












la 


i3.ia. 9,3 


35,5 


23,54 














6 


13.18.42,64 


43,41 


3i,47 


— 11,94 


— 


11,92 


i3.i8.3i,49 


— 


1,33 


6 


i3.a8.a5,89 


a6,66 


14,66 


— ia,oo 


— 


'1,92 


i3. 38. 14,74 


— 


i,3i 


8 


i3.35.a5,73 


a6,5o 






— 1 


11,92^ 


i3. 35. 14, 58 






6 


i3.48.5o,8a 


5 1,66 


39,76 


-11,90 


— ] 


11,92 


13.48.39,74 


— 


1,53 


6 


i3.56. 8,34 


9,ï' 






— ] 


11,92 


13.55.57,19 






4 


i3.56. 9,5o 


10, a7 






— 1 


i,9î^ 


13.55.58,35 






6 


14. 6.19,85 


ao,6a 


8,79 


—11,83 




II, 92^ 


14. 6. 8,70 


— 


1,40 


6 


14.10. 4,7a 


5,57 


53,68 


-11,89 




11,92 


14. 9.53,65 


— 


1,56 


6 


i4.ia.a6,94 


37,71 


i5,83 


— 11,88 


— 1 


II, 9î» 


14.13.15,79 


— 


i,4i 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.a3 

Correct. Dist. appar. Réduct. 

Bar. 0' Lecture. Microm. L^ Réfr. de coll. au pôle nord, àjanv.o 

MAI 1873. 

Observateurs Périgaud et A. Soucho?!. Correctioo moy. de coll. = -^ 3',6. 

©Vierge 607 9,7 94.50.26,5 ao. 3,6 5o.23,5 -»- 79,3 -i-3,a 94.51.46,4 — 8,6 

Pol. PI — i",07. 358.38.39,4 20. 5,4 38.35,5 — 53,5 -h4,7 

61 Vierge 107.34.15,2 ao. 5,i 34.10,1 -»-i33,o -+-3,3 107.36.26,7 —11,6 

L'Épi 100. 28.24, a ^o, 5,4 28.19,3 -1-98,2 -♦-4>4 100. 3o. 1,1 — 10,0 

^Eurynome.. 98.14*20,0 20. 1,6 14*18,9 -t- 90,0 98.15.52,5 

@ Êgéric 6o3 9,4 96.11. 4,7 20. i,5 11. 3,7 -h 83,4 96.12.30,7 

31 Bouvier 70.57.23,5 20. 2,4 57.21,6 ■+■ 33,5 -h3,3 70.57.58,7 — 5,3 

T Vierge 87.49.27,1 20. 1,8 49*26,4 -+-61,9-^3,7 87.50.31,9 —8,4 

C^ BI 101.46.30,2 20. 4iO 46.19,6 +io3,6 101.48. 6,8 

^ BS 101.46.30,2 20.35,0 46. 1,6 -t-io3,6 101.47.48,8 

«Vierge 99*^9*29>4 ao. 5,7 39.24,4 -+- 95,3 -»-3,9 99.41.3,3 —10,1 

Arctums 602 8,6 70. 8.52,9 20. 3,i 8.5i,3 -h 32,5 -h2,3 70. 9.27,4 — 6,6 

> Vierge 102. 45. 3i, 4 ao. 5,4 45.a6,o -hio8,i -h3,o 102.47.17,7 — 10,4 

(5) Hébé 82. 5.3o,8 20. 0,6 5.3o,8 -h 5o,9 82. 6.25,3 

(n) Parthénope. 98.18. i,5 20. 2,9 17.58,7 -^- 90,8 98.19.33,1 

«Balance 109.13.42,4 20. 6,1 ]3.36,4 -+-i45,2 -+-3,o 109.16. 5,2 — 9,9 

aSerpenl 83. 9.39,8 20. 4,5 9-36,5 -h 53, o -h3,8 83. 10. 33, i — 9,9 

^Balance 109.44.50,2 20. 6,1 44*43,9 -1-149,2 -h4, 5 109.47.16,7 —10,7 

Antarès 116. 5.25,8 20. 5,i 5.20,7 -1-216,0 -h{,4 116. 9. o,3 — 8,2 

^ Ophiuchus . . . . 87.43.21,4 20. 7,9 43.14,3 -H 6a, 3 -f-3,8 87. 44. 20, a — io,4 

<C BI — i*",aa.. 607 6,4 ii5. 9.a7,i 19.51,4 9.*9,6 -Hao3,5 ii5.ia.56,7 

Observateur Henri Renan. Correction moy. de coll. => -h a',9. 
Mai 14. 

7 centre 584 ia,o 80.46.36,9 19.55,7 46.41,7 -+-47,8 80. 47. 3a, 4 

Ç BS 73.15.47,8 ao. 4,0 15.37,7 -^- 36,a 73.16.16,8 

Mai 15. 

Ç) BI — i",io.. 71. i.5o,6 i3.ao,4 i8.a5,a -f- 33,4 /'•ï9* i>5 

O BS -»- i",o5.. 58i ia,9 71. i.5o,6 a5.a6,3 4^.34,5 -h 3a, 7 70.47.10,1 

ot Orion 8a. 36. 7,8 19.57,0 36. 11, a -h 5o,4 -h3,7 8a. 37. 4,5 h- a,o 

"7 Gémeaux 73.28.52,5 19.57,9 a8.55,7 h- 36, o -h4,7 73.a9.34,6 -+■ 4,1 

Sirius 570 i5,4 106. 3o. 34,0 19.57,7 3o.36,9 H-ia3,4 -hi,o 106. 3a. 43, 2 — 3,8 

^Gémeaux 67.46.16,3 19.45,0 46.3i,8 -h 28,5 -h3, 4 67.47.3,2 -h 6,0 

(3 Petit Chien .. . 81. 26. 33, 3 20.3,7 26.30,2 -h 48,3 -h3, 3 81.27.21,4 -h 2,1 

C^tor 57.49.40,9 20. 3,5 49*38,3 -h 17,1 -^2,9 57.49.58,3 -h 9,7 

ÏHw5yon 84.26.11,1 20. 3,5 26. 8,4 -f- 53,6 -^2,7 84.27. 4,9 -h 0,7 

I^ollux 568 i5,i 61.39.40,5 20.4,1 39.38,2 -+-21,3-1-1,8 61.40.2,4 -4-8,1 

Observateurs Pârigaud et A. Souchon. Correction moy. de coll. = -h 3*,9. 



Cïs) Égérie 558 19,3 

*i Bouvier 

BI 

BS 

^t Vierge 

Arctums 

^ Vierge 



96.17.17,0 26. 4,9 17.12,2 

70.57.24,5 20. 3,9 57.21,1 

101.39.22,2 ao. a, 9 39.13,7 

101. 39. aa, a ao.33,7 38.55,8 

99.39.36,9 ao. 3,8 39.a3,8 

70. 8.5i,8 ao. 3,1 8.5o,i 

loa. 45.39,9 ao. 4ii 45.a5,9 



-h 83,3 96.18.39,4 

-h 33,3 -1-3,7 70.57.58,3 

-hioa,6 101.41. o,a 

-+-ioa,6 101.40.42,3 

-^- 94,9 -^-4,9 99-4i. a, 6 

H- 3a, 3 -»-3,4 70. 9.a6,3 

-+-107,5 -^3, 102.47.17,3 



- ^,0 



— 10,1 

— 6,3 

— 10,4 



A.a4 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



G\ N 



Mai 15. 

® Hébé 

@ Clotho 

(u) Partbénope . . 

X Balance 

a Serpent 

Polaire 

CL Bélier 

ç a* Bord 

9 2* Bord 

Mai 16. 

O l'^Bord 

O 2* Bord 

a Orion 

7 Gémeaux 

Sirius 

Castor 

Procyon 

Pollux 

Polaire PI 

L'Épi 

cî i^Bord 

cJ Jt' Bord 

X Vierge 

Arcturus 

X Vierge 

® Hébé 

(g) Clotho 

(n) Parlhénope . . 

Mai 20. 

6 Vierge 

P Chevelure 

Polaire PI 

L'Épi 

5;' Vierge 

m Vierge 

cJ i^Bord 

cJ 2« Bord 

T Vierge 

X Vierge 

Arcturus 

\ Vierge 

® llébé 

(ç) Clotho 



8 

5 

8 
4 



20 
lO 
10 
lO 

6 
6 

lO 
lO 
10 
lO 
10 

8 



12 

4 
6 

4 
6 
6 
6 

8 

2 

8 



PasMge 
obnenré. 



X 



c. 



Atc. droite Réduct. 
•pp. conclue, à janT. o . 



MAI 1S73. 
Obsbrvatkur PkBIGAL'D. 



m 



14.35.43,95 44,74 

14*39. 53, lo 53,87 

14.48*32,12 32,89 

i5. 34.50, 60 5i,38 

i5. 38.13, 54 ij,33 



s 

39,46 

2,36 



— 11,92 



— 11,92 14.35.32,82 

— 11,92 14.39.41,9^ 

— 11,92 14.48.20,97 

— 11,92 15.34.39,46 
— 11,92 i5.38. 2,41 



Obsebvateur Henri Renan. 



i.ii. 9,9 43,9 23,83 

2. o. II ,06 11,94 ^9)^7 

2. 5.43,68 44,^8 

2.25.23,38 24,21 



— 12,07 — 12,06 

— 12,06 

— 12,07 



3.32. I 3,1 3 

3.34.27,48 
5.48.28,17 
6. 3o. 32,99 

6.39.43,48 
7.26.40,23 
7 . 32 . 5o , 00 
7.37.43,25 



13,98 
28,33 
28,96 
33,82 

44, îi^ 
41,18 

50,78 
44,16 



16,86 
21,69 
32, i3 
^9,07 
38,65 
32,02 



12, 10 
12, i3 
12,12 
12,11 
12, i3 
12, li 



12,08 
12,08 
12,12 
12,12 
12, i3 
12, i3 
12, i3 
1 2 , 1 3 



1 .59.59,88 
2. 5.32,42 
2.25.12,14 

3 . 32 . 1 , 90 
3.34.16,25 
5.48.16,84 
6.30.21,70 
6.39.32,12 
7.26.29,00 
7.32.38,65 
7.37.32,03 



Observateur Pârigaud. 



3. 12. 
3.18. 
3.55. 
3.55. 
4. 6. 
4.10. 
4. 12. 

4.34. 

4.39. 

4.47. 



10,4 
4 3 , 20 

2,80 

20,47 

5,2i 

27,54 

54,78 

8,60 
39,02 



36,6 
43,97 
2,26 

3,57 
21,24 

6,09 

28, 3i 

55,57 

9,37 

39,79 



24 , 1 1 
3i,47 



8,79 
53,68 

i5,84 



— i 2 , 5o — 



-12,45 
— 12,41 

-«2,47 



12,46 I 


12,46 I 


12,46 1 


12,46 1 


12,46 1 


12,46 I 


12,46 I 


12,46 I 


12,46 1 



1,58 
1,58 



1,14 



0,91 

0,79 
o,85 

o,32 

0,52 

0,49 



3.i8.3i,5i 


- 1,23 


3.54.49,80 




3 . 54 . 5 1 , 1 1 




4. 6. 8,78 


— 1,40 


4. 9.53,63 


— 1,56 


4.12. i5,85 


- i,4i 


4.34.43,11 




4.38.56,91 




4.47.27,33 





6 


i3. 3.36,90 


37,79 


23,70 


-14,09 


— 


14,06 


i3. 3.23,73 


— 1,18 


6 


i3. 6.11,32 


12,26 


58,21 


-14, o5 


— 


14,06 j 


i3. 5.58,20 


- 1,48 


12 


i3.i3. 6,7 


40,2 


25,46 












4 


13.18.44,60 


45, 5i 


3i,46 


-14, o5 


— 


14,06 


i3. 18.31,45 


— 1 ,22 


6 


13.28.27,85 


28,73 


14, 65 


— 14,08 


— 


14,06 


13.28.14,67 


— i,3o 


6 


13.35.11,34 


12,24 


58,17 


-'4, 07 


— 


14,06 1 


13.34. 58, 18 


— ',29 


6 


i3. 50.59, 99 


0,90 






— 


14,06 


13.50.46,84 




4 


i3.5ï. i,i5 


2,06 






— 


14,06 ] 


i3.5o.48,oo 




6 


13.55.25,57 


26,45 


12,43 


— 14,02 


— 


14,06 1 


13.55.12,39 


>,4i 


6 


14. 6.21,89 


22,80 


8,80 


—14,00 


— 


14,06 ] 


14. 6. 8,74 


- i,4i 


6 


14.10. 6,84 


7,74 


53,69 


— i4,o5 


— 


14,06 ] 


i4* 9.53,68 


- 1,57 


6 


14.12.28,79 


29,7» 


i5,85 


-i3,86 


— 


14,06 ] 


[4.12.15, 65 


- 1,43 


8 


14.31.43,90 


44,78 






— 


14,06 1 


[ 4 . 3 1 . 3o , 72 




8 


14.36.15,87 


16,75 






— 


14,06 I 


14.36. 2,69 





GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.aS 



Bar. V 



Lecture. Microm. 



Correct. Dist. appar. Rédnet. 
Réfr. de coll. au pôle nord. àjaOT.o 





MAI 1873. 


Obsbbvateurs Pbrigaud et A. Soucuo.x. 


Correct 


Kai 15. o-,7 
Hébé 


o , • t P 

, 82. 1.26,2 20. 3,5 


I.23,i 


@ Gotho 556 

@ Parlhénope. 

X Balance 

« Serpent 556 


7,8 89.56.15,2 19.53,2 

98. ii.5o,4 20. 4,1 

109.13.45,3 20. 8,8 

7,6 83. 9.4» î'i '^0. 6,1 


56.22,7 

11.46,7 

i3.36,6 
9.36,3 



noy. de coll. = -h 3*, 9. 

50.5 82. 2.17,8 

66.6 89.57.33,2 

89»9 . 98.13.20,5 

i44»2i -h3,8 109.16. 4»7 
52,6 +4,1 83.10.32,8 



9i9 
9,<i 



Observateub He^tri RENAff. Correction mov. de coll. — -f- 3', 6. 



Polaire 

a Bélier 

V BS 

9 BS 

Mai 16. 
O BI — i-,io.. 
O BS-f- i",io.. 

a Orion 

7 Gémeaux 

Sirius 

Castor 

Procyon 

PoUux 



544 14,9 



538 16,3 
537 17,6 



526 20 , o 



1.23. 5,6 20. 9,7 22.57,7 

67. 7.17,0 19.25,0 7.52,4 

80.12. 2,5 20. 2,8 11.54,4 

73.37.40,8 20. 4iO 37.30,9 



519 20, a 



70.48.33,9 
70.48.33,9 
82 . 36 . 1 4 f o 
73.29. 0,6 
106. 3o. 38,8 
57. 49-38, 9 
84.26.10,3 
61 .39.38,4 



1 3 . 59 , 8 4 . 29 1 ^ 

25.58, i 32.45,9 

20. 2,6 36.11,8 

20. 2,9 28.58,8 

20. 2,5 3o.36,9 

20. 2,1 49.37,5 

20. 2,8 26. 8,3 

20. 3,1 39.39,0 



47,3 -h3,6 1.22.14,0 

27,6 -h4,9 67. 8.23,6 

45,9 80.12.43,9 

35,9 73.38.10,4 



32,3 71. 5. 5,4 

3i,7 70.33.21,2 

49,2 -+4,2 82.37. 4,6 

-h 35,2 -T-2,3 73.29.37,6 

-t-i2o,6 -t-3,7 106.32.41,1 

-fr- 16,7 -h4,2 57.49.57,8 

-h 52,3 -^4iO 84.27. 4,2 

H- 20,8 -f-1,5 61.^0. 3,4 



Observateurs Périgaud et Â. Solxho?!. Correction moy. de coll. = -h 3', 3. 



Pol. PI-^6"',22. 5oi i5,3 
L'Épi 

d BI 

d BS 

X Vierge 

Arcturus 

/ Vierge 5oi 14,6 

Hébé 

@ Clolho 

(n) Parlhénope. 493 i3,7 



358.38.37,3 

100.28.26,4 
101. 36. 8,6 
101. 36. 8,6 
99.39.30,2 
74) . 8 . 5 1 , 7 
102.45.35,2 

81.59.41,3 
89.52.46,8 
98. 8.55,1 



20. 2,2 
20. 3,3 
20. 1 ,4 
20. 3i ,8 
20. 2,4 
20. 2,6 
20. 5,2 

20. 2,5 
19.28,8 
20 . 1,6 



38.34,9 
28.23,7 

36. 1,0 

35.43,4 

39.28,5 

8.5o,6 

45.3o,o 

^9-4^,7 
53.18,5 

8.54,2 



— 5i ,7 -1-3, 1 

-H 94,8 H-3,4 100. 3o. 1,8 

-^ 99,2 101.37.43,5 

-h 99,2 101.37.25,9 

-+■ 92,0 -1-3,1 99. 4»- 3,8 

-H 3i,3 -+-3,8 70. 9.25,2 

-+-104,2 -+-2,9 102.47.17,5 

-i- 48,9 82. 0.34,9 

-+- 64,5 89.54.26,3 

87,1 98.10.24,6 



Mai 20. 

Vierge 

P Chevelure .... 
Pol. PI-+-o",63. 

L'Épi 

Ç* Vierge 

m Vierge 

CÎ BI 

d BS 

T Vierge 

X Vierge 

Arcturus 

À Vierge 

Hébé 

(97) Clotho 



Correction moy. de coll. = -+- 3*, 3. 



648 11,2 



644 



10,3 



94.50.27,9 

61.28.13,8 

358.38.36,2 

1 00 . 28 . 24 , 8 

89.55.44,5 

98. 2.20,8 

101 .24.58,7 

101 .24.58,7 

87.49.31 ,0 

99.39.25,6 

70. 8.52,8 

102.45.32,7 

81.55.10,7 
89.42.13,4 



20. 
20. 



5,4 



1 



>/ 



20. 2,3 

20. 4,5 

20. 3,1 

20. 3,4 

20. 2,1 
20. 3i ,6 

20. 5,8 

20. 1,5 

20. 3,5 

20. 5,7 

20. 0,9 
»9-57,a 



50.23. 1 
28.13,5 
38.35,4 
28.20,9 
55.42,3 

2.17,8 
24 . 5o , 6 
24.34,0 
49.26,4 
39.24,8 

8.5o,7 
45.27,1 

55. 10.2 
42.16,8 



79 
21 

53 

98 
66 

89 
102 

102 

62 

95 

32 

108 
5o 
66 



Observations de Paris, 1873. 



3 -»-3,4 94.51.45,7 

6 -^3,2 61.28.38,4 
3 -f-3,3 

2 -1-2,8 100. 3o. 2,4 
6 -+-3,3 89.56.52,2 
5 -H2,7 98. 3.5o,6 
I 101.26.36,0 
I 101.26.19,4 

-h3,i 87.50.31 ,7 

3 -h3,4 99.41. 3,4 

5 -»-i,9 70. 9-*6>5 

1 -f-i ,9 102.47.18,5 

6 81.56. 4,1 

4 89.43.26,5 

A.4* 



10,0 
3,9 



4,2 

3,7 
9»6 
0,8 

8,1 



10,0 



10,1 
6,2 

10,4 



8,4 
0,3 



10,0 

■ 7.7 
9»5 



7,9 
10,0 

5,6 

'0,4 



A.a6 GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. 



G^ N 



PasMge 
obMnré. 



X. 



ASCENSIONS DROITES. 

Aie. droite Réduet. 
C. C' app. conclue. àjaiiT. o. 



MAI 1873. 
Observateur Périgaud. 



Mai 20. 

(n) Parthénope.. 8 

P Balance 6 

X Balance 6 

X Serpent 6 

v' Scorpion 6 

S Ophiuchus 6 

(u) Circé 8 

Mai 23. 

Vierge 6 

P Chevelure 6 

Polaire PI i2 

L'Épi 6 

cJ i"Bord 6 

cJ 2* Bord . 4 

(n) Parthénope . . 8 

V Balance 6 

Mai 24. 

Vierge 6 

P Chevelure G 

Polaire PI 12 

cJ l'^Bord G 

(j2«Bord 4 

(J) Uébé 4 

@ Clotho 8 

(n) Parthénope.. 8 

$' Balance 6 

X Balance 6 

a Serpent 4 

6' Scorpion 6 

V* Scorpion 4 

S Ophiuchus G 

> Ophiuchus 6 

(S) Circé 3 

Mai 28. 

ç$ l'^Bord 4 

cf 2' Bord G 

X Vierge 6 

Arcturus G 

26549 Lai. (la 2«). 8 G 

; Bouvier G 

1^.00=— o» 53', 2. 8 G 
i*'CÔ = — 7°i',a.. 6 G 



4.44*i^)4o 

4.5o. 7,43 
5.34.52, 70 
5.38. 15,72 

G. 4.5i,74 
G. 7.5G,27 

G. 37. 3,24 



i3,3o 

8,34 
53, G5 
iG,Go 
52, G9 
57, iG 

4,i7 



43,5 
43,53 

44,74 



3. 3.37,83 
3. G.i2,i5 
3.12. 10,1 
3.47.42,62 
3.47.43,83 

4.28.40,18 4110G 

4.33.33,95 34,83 

4.40.59,08 
4.5o. 8,22 



5.34.53,54 
5.38. iG,5o 
5.58.18,87 
G. 4.52,70 
G. 7.57,05 
G. 24. 46, 12 

G. 33. 32,62 



54, 5o 
17.38 
19,83 
53, GG 

57,94 
47,00 

33,55 



54,28 
39,52 
2,40 
38,68 
43,06 



3. 3.37,52 38, 41 23,69 

3. 6.11,87 12,81 58, 18 

3.12.10,5 43,9 28,34 

3.18.45,25 46, 16 3i,45 

3.48.27,52 28,43 

3.48.28,75 29,66 

4.41.45,88 46,78 

4.5o. 8,07 8,98 54, 3o 



38,72 23,68 
13,09 58, 18 



29, ï4 



59,98 
9,i3 54, 3o 



39,55 

2,43 

5,00 

38,72 

43, 10 

32,22 



— 1 4 , 06 

— i4,i3 

— 14,20 

— 14,01 

— 14,10 



i5,o4 
>4,9« 



Observateur Folain. 



13.45. 8,3o 
i3.45. 9,69 
14. 6.18,07 
14*10. 3,04 
14.27. 9,54 
14.35. 16,04 
14.46* 10,82 
14*54.22,25 



9,20 

10,59 

«8,97 

3,94 
10,43 

16,92 
11,70 
23, i5 



8,79 
53,67 

6,65 



— 10,18 
-10,27 



— 10,27 



s h ■ • 

14,06 14*43.59,24 

14,06 14.49.54,28 

14,06 15.34.39,59 

14,06 i5.38. 2,54 

14,06 16. 4.38,63 

14,06 16. 7.43,10 

14,06 16. 36. 5o, 11 



— '4,72 — 
— i4,63 - 

-U,7ï — 



-14,68 - 



-14, 83 - 



i,95 - 

4,95 - 

4.83 - 

4,94 - 

4.84 - 
4,78 - 



4,90 
4,90 

»,9o 
4,90 

4,90 

4,90 

4,90 
4,90 

4,9« 
4,90 
4,90 
4,90 

4,90 
4,90 

4,90 



10,26 
10,26 
10,25 
10,25 
10,24 
10,23 
10,22 
10,22 



1,53 

1,64 
1 ,62 
1,68 
1 ,60 



14,68 


i3. 3.23,73 


— 1,17 


14,68 


i3. 5.58, i3 


- i,\^ 


14,68 


i3.i8.3i,48 


— 1,21 


14,68 


13.48. 13,75 




14,68 


13.48.14,98 




14,68 


14 ^i .32,10 




14,68 


14.49.5^,30 


- K5i 



3. 3.23,82 
3. 5.58,19 


— 1 , 16 
~ 1,45 


3.47.28,63 
3.47.29,84 




4.28.26,16 




4.33.19,93 




4.40.45,08 




4.49.54,23 


- i,5S 


5.3^.39,60 
5.38. 2,48 
5.58. 4,93 
G. 4.38,76 
6. 7.43,04 
6.24.32, 10 


1,67 

— 1 ,65 

— i./i 

- 1,72 

— 1,64 

— 1,66 


6.33.18,65 





3.44.58,94 

3.45. 0,33 

4. 6. 8,72 — 1,40 

4. 9.53,69 — 1,55 

4.27. 0,19 — 1,49 

4.35. 6,69 — 1,60 

4.46. 1,48 — 1,55 
4.54.12,93 — 1,57 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.ij 

Correct. Dist. appar. Rëduct. 
Bar. 0' Lecture. Microm. L^ Réfr. de coll. au pôle nord, àjanr.o 

MAI 1873. 
Observateurs Périgaud et A. Soucbon. Correction moy. de coll. = + 3", 3. 

Mai 20. o-'^j , o , . i p , . . • , . 

(n) Parthénope. 6.47 9,7 97.58.22,5 19.59,8 58.23,6 -h 89,6 . 97.59.66,5 

^'Balance 100.52.10,8 20. 1,7 52. 9,5 -i-ioo,3 -+-4,3 100. 53. 53, i —10,1 

«Balance 109.13.40,6 20. 4,7 i3.36,o -f-i45,i -+-3,7 109.16. 4*4 —10,1 

aSerpent 83. 9.40,3 20. 6,4 9.35,o -+- 53, o h-4,4 83.io.3i,3 — 9,0 

v'Scorpion 109. 5.34,i 20.10,6 5.23,4 -»-i44,6 -»-4,i 109. 7.51, 3 -- 9î4 

^ Ophiuchus 93.20.51,2 20. 6,7 20.45,2 -H 76,0 -+-3,4 93.22. 4,5 — 9,5 

(S) Circé 641 7,7 104.22.19,9 20.2,5 22.17,7 -hii6,6 104.24.17,6 

Correction moy. de coll. = -+■ 2*,o. 
Mai 23. 

Vierge 586 i3,o 94.50.28,0 20.4,5 5o.24,i -+- 78,1 -^-3,5 94.51.44,2 —8,3 

pChevelure 61.28.16,7 20.3,8 28.14,8 -h !^i,3 -+-1,7 61. 28. 38, i -+-0,8 

Pol.PI-+- i»,42. 358.38.37,8 20.5,7 38.33,5 — 52,8-h4,i 

L'Épi 100.28.24,9 20. 2,7 28.23,7 -h 96,8 -hi,4 100.30. 2,5 — io,o 

ÇVierge 89.5'>.46,3 20.4,1 55. 43,0 -f- 65,7 h-3,3 89.56.50,7 — 7»5 

(J BS 101.18.55,4 2o.3o,7 18.32,0 -»-ioo,3 101.20.14,3 

(J BI loi. 18.55,4 20.0,1 18.49,7 -+-100,4 101.20.32,1 

(n) Parthénope. 97.5». 5,2 20. 3,9 52. 1,7 -+■ 87,8 97.53.31,5 

î'Balance 588 11,7 100.52.19,4 20.4,8 52.i5,o -+-98,7-1-0,4100.53.55,7 — io,i 

Correction moy. de coll. = -h o*,3. 
Mai 24. 



cfBI 635 

cJBS 

Hébé 

• (g) Clolho 

(jj) Parthénope. 

P Balance 

(») Bellone 635 

X Balance 

a Serpent 

P* Scorpion 

v' Scorpion 

^Ophiuchas 635 

X Ophiuchus. . .. 635 



12,2 


101.17.26,7 


20. 4,1 


17.16,2 


-+-100,8 




101. 18.57,3 






101 .17.26,7 


20.33,8 


16.59,3 


-hioo,8 




101. 18.40,4 






81.52. 6,3 


20.36,o 


5i.3i ,0 


-h 5o,o 




81.52.21,3 






89.37.23,8 


19.40,8 


37.43,6 


-h 65,6 




89.38.49,5 






97.50.12,9 


20. 3,2 


5o.io,2 


-T- 88,3 




97.51. 38, 8 






100.52.18,8 


20. 4,8 


52.14,5 


■+■ 99,3 


-hO,2 


100.53.54, I 


— 10,0 


11,6 


92.54.10,9 


20. 3,1 


54. 8,4 


-^ 73,7 




92.55.22,4 






109.13.44,8 


20 . 3,6 


i3.4i,3 


-Hi43,7 


—0,1 


109.16. 5,3 


— 10,2 




83. 9.41,7 


20. 4,4 


9.38,4 


-H 52,4 


-hl,l 


83.io.3i,i 


- 8,5 




109.25. 10,3 


20. 5,8 


25. 4,5 


-+-145,2 


-ho,8 


109.27.30,0 


- 9,7 




109. 5.33,6 


20. 4,^ 


5.29,3 


-+-142,9 


-0,1 


109. 7.52,5 


- 9,4 


10,9 


93.20.53,2 


20. 4,3 


20.49,6 


-+- 75,1 


—0,4 


93.22. 5,0 


- 9,2 


10,7 


87.43.20,4 


20. 4,5 


43.16,7 


-+- 61,6 


-^-o,8 


87.44*18,6 


- 9,1 



Observateur Folaifi. Correction moy. de coll. = -+- o*,6. 
Mai 28. 

(J centre 646 11,6 101. i3. 25, 3 20.0,9 i3.24,7 -^100,9 ioi.i5. 6,2 

X Vierge 99.39.26,5 20.0,1 39.27,3 -h 95,0 -+-0,9 99.41*2,9 —9,7 

Ârcturus 70 8.5o,2 20.0,8 8.5i,o -h 32,4 -+-0, 5 70-9*^4,0 —4,4 

26549 Lai ^47 'o»^ 96.17*17,9 19.58,5 17.19,7 -*- 83,9 96.18.44,2 —9,5 

Ç Bouvier 75.42.59,7 20.3,7 42.56,9 -+- 4o.4 -^-o,2 75*43.37,9 —5,5 

♦ Ji= i4'*46"i'. 90.51.59,7 19.58,0 5a. 3,4 -♦- 69*1 90.53. i3,i —8,4 

♦ Ii=i4'*54-i3* 96.59.39,7 19.56,9 59.43,6 -H 89,5 97.1.13,7 -9,4 

A.4*. 



A.a8 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. 



N 



Passage 
obsenré. 



X. 



ASCENSIONS DROITES. 

Ase. droite Réduet. 
C- C' «pp. conclue, àjany. o. 



MAI 1873. 

OBSERVATEnn FOLAIN. 



Mai 28. 

17763 Lai 7.8 6 

27977 Lai 6 

28167 LaL(la2'). 7.8 6 

28410 Lai 8 6 

28582 Lai 8 6 

28741 Lai 8.9 6 

29015 Lai 8.9 6 

29190 Lai 8 6 

29352 Lai 9 6 

^ Ophiuchus 6 

♦ (D = — 1»43\7. 9 6 

X Ophiuchus 6 

30196 Lai. (la 2*). 8 6 

^ Hercule 6 

Mai 29. 

24179 Lai 8 6 

Vierge 6 

p Chevelure G 

Polaire PI 10 

L'Épi 6 

24992 Lai 9 6 

25i5i Lai 8 6 

m Vierge 6 

d i*' Bord 4 

(S 2* Bord 6 

25639 Lai 9 6 

25730 Lai 9 6 

25948 Lai 6 

26147 Lai 6.7 6 

26393 Lai 8 6 

26573 Lai 8.9 6 

26724 Lai 8 6 

26983 Lai 8 6 

V Balance 6 

20 Balance 6 

27604 Lai 9 6 

27763 Lai 7 6 

^' Balance G 

Mai 30. 

a Hydre 10 

Lion 10 

|ri*Bord 8 

ya^Bord 8 

p Lion 10 



Juin 7. 
Polaire PI . 

C* Vierge.. 



h m 
i5. 8.19,97 
i5.i5. 1,52 
I 5. 21 .30,87 
15.29.53,18 
i5.35. 1 I ,02 

I 5.40.38,04 
15.50.37,09 
15.56.23,45 
16. I. 6,75 
16. 7.52,50 
16.17. 8,89 

16.24.41 t5o 
16. 3o. 12,35 
16. 36. 41 ,00 



12.53. 1,07 
i3. 3.33,40 
i3. 6. 7,77 
i3.i2. 10,5 
i3. 18.41 )09 
13.24.39,99 
i3.3o.j3,o5 
i3.35. 7,82 
13.44*39,33 
i3.44*40)65 

i3.5o.3i ,4^ 
13.54.39,72 

i4« 3.25,07 
14.11.27,32 
14.20.58,60 
14.28. 9,07 
14.34.29,02 
14.43.10,02 
14. 5o. 3,97 
14.56.49,69 
i5. 3.3o,o3 
]5. 8.20,29 
|5. 21. 17,15 



20,86 
2,42 

54,07 

38,94 

37,98 
^4,33 

7,64 
53,39 

9»77 
42,38 

i3,24 

41,96 



i,96 

34,29 

8,71 

43,9 

41,99 
40,87 

i3,93 

8,72 

40,24 

41, 56 

32, 3i 

40,62 

25,96 

28,21 

59,48 

9,95 

^9,9" 
10,92 

4,87 
50,67 
30,91 
21,18 
18,08 



43, i5 
32,27 
3i,84 



23,66 

58, 14 
33,1 

3i,43 



54,32 
40,06 



— 10,21 

— 10,20 

— 10,20 

— 10,19 

— 10,19 
— 10,18 

— 10, 18 

— 10,17 

— «0,17 

— 10,24 — ïo»ï7 

— 10,16 

— 10,11 —10,16 

— io,i5 
— 10,12 — io,i5 



10, 63 — 
10,57 - 

10,56 — 



58, i5 —10,57 — 



10,55 
10,61 



7,46 -10,62 



Observateur Henri Renan. 



9.21 .3o,8i 
9.34.32,45 

9.47-30,24 

9.47*32,56 

10.26.17,91 



3i,7i 
33,33 
3i , 12 

33,44 
«8,79 



20,63 
22,26 



— Il ,08 
— 11.07 



7,71 —11,08 



JUIN 1873. 
Osservateur Polain. 

lo i3. 12.21 ,2 53,7 39,8 
6 13.28.28,08 28,91 14,57 —14,34 



bus 

5. 8. 10, 65 
5.14.52,22 
5 21.21 ,57 
5.29 43,88 
5.35. 1,72 
5.40.28,76 
5.50.27,80 
5.56. 14, 16 

6. 0.57,47 
6. 7.43,22 
6.16.59,61 
6.24.32,22 
6.3o. 3,09 
6.36.31, 81 



10,59 1 


10,59 1 


10,59 « 


10,59 1 


10,59 I 


10,59 I 


10,59 I 


10,59 1 


10,59 I 


10,59 ï 


10,59 « 


10,59 ' 


10,59 I 


10,59 1 


10,59 * 


10,59 ï 


10,59 ' 


10,59 ' 


10,59 1 


10,59 I 


10,59 1 


10,59 ' 



2.52.5i,37 
3. 3.23,70 
3. 5.58,12 

3.i8.3i ,40 
3.24.30,28 

3 . 3o • 3 , 34 
3.34.58,i3 
3.44*^9,65 
3.44.30,97 
3.5o.2i ,72 
3.54.3o,o3 

4 . 3 . 1 5 , 37 
4.11.17,62 
4.20.48,89 
4.27.59,36 
4.34.19,32 
4.43. 0,33 
4.49.54,^8 
4.56.40,08 

5. 3.20,32 
5. 8.10,59 
5.21. 7,49 



11,08 9.47.20,04 
11,08 9.47*22,36 



,61 
,62 
,63 
,65 
,66 
,68 
,68 

,69 
,7^ 
,^ 
'7> 
,71 
.73 
,94 



,09 
,14 
,41 

.'9 
,^5 

,ti8 

,27 



,35 

,36 

,40 

,43 

,47 

,49 
,51 

,54 

,57 
,65 

,60 

,61 

,67 



— i4,3o 13.28. i4,<^ — 



1,22 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN, — DISTANCES POLAIRES. A.ag 



Bar. 0' 



Lecture. Microm. 



Correct. Dîst. appar. Béduct. 
Réfr. de coll. au pôle nord, àjanv.o 



-9,^ 

- 9»5 

- 9,^ 

- 9,5 

- 9,» 



MAI 1873. 

Observateur Folain. Correction moy. de coll. ^ -4- o%6. 

17763 Lai 647 'o>' 9^' 0'3^»7 ^o« ^j^ o.3i,i -»- 80,1 96. i.5i,8 — 9 

27977 Lai 98.10.33,4 20. a, 4 io.3i,8 -4-90,1 98.12.2,5 

28167 Lai 98.52.55,7 20.5,7 52.5o,3 -4-92,6 98.54.23,5 

28410 Lai 95.23.44,2 20.0,9 ^3.43,5 -4-81,3 95.25.5,4 

a8582 Lai 96.0.47,7 19.58,4 o.5o,2 -4-83,2 96.2.14,0 

18741 Lai 647 9,7 99.52.3i,3 20.0,1 52.3i,8 h- 96,3 99-54.8,7 

29015 Lai 95. 0.25,2 19.58,9 0.27,4 -4- 80,2 95. 1.48,2 

29190 Lai 90. 2.23,1 19.56,5 2.27,8 -4- 67,2 90. 3.35,6 — 8,7 

»9352 Lai 97-57- 9»4 i9-53,9 57.i5,8 -»- 89,6 , 97.58.46,0 —9,» 

^Ophiuchus 93.20.44,5 19.57,3 20.48,0 -4- 75,6 -4-0,3 93.22. 4,2 — 8,8 

♦Ji=i6**i7"o*. 91.42.35,4 20. 3,9 42.32,9 -h 71,4 91.43.44,9 — 8,8 

XOphiuchus 87.43.17,5 20. 2,6 43.i5,9 -+• 62,1 -ho, 6 87.44.18,6 — 8,6 

30196 Lai 98.36. 8,6 20. 1,9 36. 7,0 -4-91,9 98.37.39,6 — 8,8 

CHercale 649 9,1 58. 9.45,5 20. 1,0 9.45,9 -4- 18,0 -4-0,8 58. 10. 4,5 — 8,0 

Correction moy. de coll. = h- o*, 5. 
Mai 29. 

24179 Lai 655 11,9 94.12.10,0 20. 7,7 12. 3,0 -4-77,3 94.13.20,8 — 7,8 

p Chevelure 61.28.16,5 20. 2,5 28.15, 3 -4- 21,6 0,0 61.28.37,4 -^ i>7 

L'Épi f. 100.28.26,3 20. 2,9 28.23,4 -H 98,2 -4-0,1 100. 3o. 2,1 — 9,8 

a4992 Lai 92. 8.34,6 20. 2,5 8.32,7 -h 72,0 92. 9.45,2 — 7,7 

^i5i Lai 91.50.55,8 20. 1,5 5o.55,9 ■+■ 71,4 91.52. 7,8 — 7,7 

jw Vierge 655 10,7 98. 2.20,0 20. 1,2 2.19,3 -+■ 89,6 -♦-0,9 98. 3.49,4 •— 9,3 

^centre 101. i3. 8,1 20. 1,1 i3. 7,3 +101, 3 101.14.49,1 

a5639 Lai 96.48.14,3 19.58,9 48.i5,5 -h 85,5 96.49.41,5 —9,1 

a573o La! 99-44.8,7 19.57,5 44«n,9 -+- 95>6 99.45.48,0 —9,8 

35948 Lai 94'a4. 5,9 19.57,3 2{. 9,4 -h 78,3 94.25.28,2 — 8,7 

a6i47 Lai 654 10, 5 96.55.27,5 20.2,6 55.25,5 -4-85,9 96.56.61,9 —9,3 

^6393 Lai 91. 9. 1,0 20. 2,9 8.59,9 -4- 69,8 91.10.10,2 — 8,2 

a6573 Lai 92.35.34,1 20.4,2 35.3o,5 -4-73,5 92.36.44,5 —8,5 

367^ Lai 95.53.30,1 20. 3,9 53.27,0 H- 82,8 95.54.50,3 — 9,2 

26983 Lai 655 9,9 98.39. 2,2 20. 1,9 39. 1,2 -H 91,9 98.40.33,6 ~ 9,7 

Ç' Balance 100.52. i5, 8 20. 3,6 52.12,8 -4-100,3 -4-0,8 joo.53.53,6 — 9,9 

ao Balance 114.43.48,4 20. 2,3 43.46,6 -4-196,9 -4-0,4 ti4*47. 4>o —11,8 

27604 Lai 91.55. 8,9 20. 2,3 55. 7,9 -4- 71,9 91.56.20,3 — 8,6 

27763 Lai 95. o.3i,9 20. 3,6 0.29,3 -f- 80,4 96. i.5o,2 — 9,1 

C Balance 655 9,3 106.14.26,1 20. 4)5 14.22,2 -4-126,1 -4-0,8 106.16.28,8 —10, 3 

Observateur Henri Renan. Correction moy. de coll. = — o'',7. 
Mai 30. 

«Hydre 98. 5.12,7 20. 2,8 5. 10, 5 -1- 88,2 —1,1 

o Lion 612 i3,9 79.31. 7,0 20. 2,4 3i. 5,2 -4- 45,5 —0,6 

Z* BI 75.31.19,3 19.33,3 3i.4o,6 -4- 39,3 75.32.19,2 

STBS 75.31.19,3 20.20,5 3i. 6,4 + 39,3 75.31.45,0 

fi Lion 614 14»^ 80. 1.39,7 ^o« ^>7 '.39,8 -4- 46,3 —0,5 



Juin 7. 



JUIN 1873. 
Observateur Folain. Correction moy. de coll. = -h o', i. 



C* Vierge . 627 11, 3 89.55.46,3 20.3,2 55.44,2 -h 66,3 -i-o,6 89.56.60,6 —6,6 



A.3o GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



N 



Passage 
obtenré. 



Atc. droite Rédoct. 
C' «pp. conclue, èjanv.o. 



JUIN 1873. 
Observateur Folain. 



Juin 7. 

m Vierge 

a5528 Lai 8 

a57i5 Lai. (la i'») 8 

X Vierge 

A Vierge 

26325 Lai 6 

26465 Ul 8 

C I*' Bord 

27025 Lai. (•) 8 

27220 Lai 7.8 

27468 Lai 8 

27693 Lai 7.8 

27974 Lai 6 

28190 Lai 8 

28369 Lai 

28566 Lai 8 

28745 Lai 5 

28907 Lai. (la 2'). 9 

49 Balance 

29380 Lai 9 

i Ophiuchus 

29746 Lai 9 

29915 Lai 6.7 

P Hercule 

2; !lcrcule 

Juin 9. 

9 2* Bord 

se Baleine 

a Persée 

Juin iO. 

O i"Bord 

O 2* Bord 

Procyon 

Pollux 

2r i^'Bord 

2r 2* Bord 

Régulus 

7' Lion 

X Lion 

i Lion 

2; Bouvier 

e' Bouvier 

a'Balance 

V Balance 

-^ Bouvier 

è Ophiuchus 



6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 



10 
6 
6 

6 

6 

8 

8 

8 

8 

10 

8 

10 

10 



6 
6 
6 
6 
6 
6 



b m • 

I 3 . 35 . I I , 57 

13.46.24,34 

1 3. 53.54,50 

14* 6.22,3o 

14.12.29,17 

14.18.18,24 
14.23.29,87 

14.28.43,82 

14.44.18,47 

i4.5o.5o,oo 
14.59.12,07 
i5. 6. 6,74 
i5.i4.49)2o 
i5.22. 5,07 

15.28.34,42 
1 5. 34.30 ,19 

i5. 40.32, 10 
i5. 46.25,15 
15.53.27,42 
16. 1.56,32 
16. 7.56,74 
16.13.37,70 
16.20. i3,47 
16.25. I ,o5 
16.36.45,22 



s 

12,41 
25,17 

55,33 
23, i5 
3o,o4 

'9,07 
30,70 

44,69 

19, 3o 

5o,83 

12,90 

7,57 
5o,o3 

5,90 

35,25 

3i ,02 

32,93 

25,98 

28, 3o 

57,15 

57,58 

38,53 

i4,3o 

1,90 

46,12 



58,12 



8,78 
i5,84 



-'4,^9 — 



14,37 

l4»20 



i3,86 
43,23 



47^48 
3i,9' 



14,44 
14,35 



14,42 
14,21 



Observateur Uekri Renan. 



2.35.52,19 
2.55.40,34 
3 . 1 5 . 1 7 , 69 

5.14.25,67 
5. 16.43,37 
7.33.29,04 

7.38.22,44 
9.53.40,33 
9.53.42,53 

10. 2.27,16 
10.13.48,93 
1 o . 59 . I 9 , 00 

11. 8.i2,3o 



53,01 
41, i5 
17,83 

26,52 
44,22 
29,85 

23,32 

41, i5 

43,35 

^7,98 

49,77 
«9,82 

i3,i4 



37,9' 
14,59 



3,a4 
3,24 



38,54 
31,89 



36,47 
58,26 

28,28 

21 ,64 



5i,3i 
5i,43 



■5i ,5ï 
5i,5i 

5i,54 
-5i ,5o 



Observateur Périgaud. 



14.35.57,52 
14.40.18,97 

14.44.43,74 
14.50.45,25 

1 4 . 59 . 52 , 70 

16. 8.34,07 



58,34 
19,85 

44,59 
46,08 
53,57 
34,89 



6,63 
28,12 
52,84 
54,33 

2,00 
43,25 



-51,71 
— 5i,73 
— 5i,75 
— 5i,75 
-5i,57 
-5i,64 



i4,3o 1 


i4,3o I 


i4,3o I 


i4,3i I 


i4,3i I 


i4,3i I 


14, 3i I 


i4,3i I 


i4,3a 1 


i4,3a I 


14, 3a I 


14,33 I 


14,33 I 


14,33 1 


14,33 1 


14,34 I 


14.34 1 


14,34 1 


14,34 I 


14,35 1 


14,35 1 


14,35 I 


14,36 1 


14,36 I 


i4,36 1 



5i,44 

5i,44 
-5i,45 

5i,45 

5i,47 

-5i,47 

-5i,47 
-5i,48 

-5i,48 
-5i,49 



b m • 


s 


3.34.58,11 — 1 


i,>4 


3.46.10,87 — 1 


i,3i 


3.53.41 ,o3 — 1 


,37 


4. 6. 8,84 - J 


1,39 


4.12.15,73 — 1 


1,4a 


4.18. 4,76 ~ 1 


1,49 


4.23.16,39 — 1 


1,61 


4. 28.30, 38 




4.44. 4,98 - J 


.,56 


4.5o.36,5i — 1 


1.59 


4.58.58,58 — 1 


.,63 


5. 5.53,24 — 1 


>,64 


5.14.35,70 — 1 


.,66 


5.2I.5I ,57 — 1 


.,68 


5.28.20,92 — 1 


1,69 


5.34.16,68 — 1 


'.7> 


5.40.18,59 — 1 


1.74 


5.46.11,64 — ] 


1,75 


5.53.13,96 — ] 


1,77 


6. 1.42,80 — I 


1,77 


6. 7.43,23 — I 


1.77 


6.13.24,18 — 1 


'.79 


6.19.59,94 — 1 


1.79 


6.24.47,54 — 1 


1,87 


6.36.31,76 — 2,01 



— 3,24 2.35.49,77 



5. 13.35, 08 
5.15.52,78 
7.32.38,40 
7.37.31 ,87 
9.52.49,68 
9.52.51,88 

10. i.36,5i 
10.12.58,29 
10.58.28,34 

11. 7.21,65 



-51,69 
-51,69 
—51,69 
—51,69 
—51,69 
—51,69 



14.35. 6,65 
14.39.28, 16 
14.43.52,90 
14.49-54,39 
14.59. 1,88 
16. 7.43,20 



o,63 
0,62 



— 0,10 

— 0,23 

— 0,41 

— o,56 



1,58 

',72 
1,55 
1,58 

1,79 
i,79 



(') Double, le milieu. 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.3i 

Correct. Dist. appar. Réduct. 
L^ Réfr. de coll. aup<)teDord. àjanv. o 



Bar. 0' 



Lecture. Microm. 



JUIN 1873. 
Observateur Folain. Correction moy. de coll. = -h o", i. 



Juin 7. 


o-,7 


, 9 


t p 


t n 


* 


• 


• r « 




a 


m Vierge 





98. 2.20,2 


20. 1,3 


2.19,6 


-+- 89,0 


-^0,9 


98. 3.48,7 


— 


9." 


%bSi% Lai 


628 10,6 


88. 3i. 52,1 


20. 0,5 


3i.52,7 


-H 63,3 




88.32.56,1 


— 


6,.1 


25715 Lai 




85. 5.38,1 


19.59,2 


5.40,0 


-+- 56,2 




85. 6.36,3 


— 


5,6 


X Vierge 




99.39.23,7 


19.57,6 


39.27,1 


-^ 95,1 


-^0,9 


99.41. 2,3 


— 


9,<> 


\ Vierge 




102.45.29,8 


20. 1 ,0 


45.29,0 


-+-107,6 


-^o,5 


102.47.16,7 


— 


10,4 


a63a5 Lai 




81.19.19,4 


20. 0,3 


19.20,3 


-+- 49.5 




81.20. 9,7 




5,1 


26465 Lai 




80. 1.24fO 


20. 0,9 


1 .24,1 


-+- 47ii 




80. 2.11,3 


— 


4,9 


C BSh-i-,22.. 


629 10,0 


103.54.22,2 


19.59,2 


54.23,3 


-hll3,2 




io3.56.i6,6 






27025 Lai. (•)... 




89.29.54,1 


19.55,9 


29.59,3 


-4- 65,7 




89.31. 5,1 


— 


7,4 


27220 Lai 




85.19.13,8 


19.57,2 


î9->7,9 


-^ 56,8 




85. 20. 14,8 


— 


6,6 


27468 Lai 




83.11.28,5 


19.54,1 


11.35,5 


-h 52,8 




83.12.28,4 


— 


6,3 


27693 Lai 


629 9,5 


85 . I I . 1,1 


20. 2,0 


1 1 . 0,2 


+- 56,6 




85.11.56,9 


— 


6,7 


27974 La! 




88.48.21,3 


20 . 3,1 


48.19,5 


H- 64,2 




88.49.23,8 


— 


7,5 


28190 Lai 




86.41. i3,o 


20. 2,1 


41 .12,3 


^ 59,7 




86.42.12, 1 


— 


7,» 


28369 Lai 




89.41.15,7 


20. 6,1 


42.10,4 


-+- 66,4 




89.43.16,9 


— 


7,7 


28566 Lai 




85.24.16,1 


20. 6,3 


24. 10,8 


-h 57,1 




85.25. 8,0 


— 


7," 


28745 Lai 




82.14. 8,7 


20. 2,9 


14. 6,6 


-H 5l , I 




82.14.57,8 


— 


6,7 


28907 Lai 




80.54.47,7 


20. 3,5 


54.45,0 


-h 48,8 




80.55.33,9 


— 


6,6 


49 Balance 


629 9,1 


106. 7.34,8 


20. 3,6 


7.31,8 


-+-125, 1 


— ',2 


106. 9.37,0 




9,8 


29380 Lai 




86.55.24,6 


20. 2,5 


55.'i3,4 


-T- 60,3 




86.56.23,8 


— 


7,4 


i Ophiuchus 




93 20.48,0 


20. 0,1 


20.48,8 


-H 75,6 


~<,a 


93.22. 4,5 


— 


8,1 


29746 Lai 




86.46.28,7 


20. 1,2 


46.28,8 


-1- 60,0 




86.47.28,9 


— 


7,5 


29915 Lai 




87.11.15,3 


20. 0,3 


ii.i5,9 


-h 60,8 




87.12.16,8 


— 


7.5 



Ç Hercule 627 8,7 58. 9.40,2 19.57,7 9.43,9 -h 18,0 -1-0, 3 58. 10. 2,0 — 5,5 



Juin 9. 

9BS 

a Baleine 

a Persée-h i",oo 

Juin 10. 
O BI — i",o5. . 
OBS-+- i'",i5.. 

Procyon 

Pollux 

ïr BI 

rBS 

Régulus 



Observateur Henri Renan. Correction moy. do coll. = — o',2. 



571 



21 ,0 



77.20.42,8 20. 6,4 20.3l,0 
86.23.16,0 19.41,0 23.36,2 
40.35.32,6 19.54,0 35.39,4 



—0,2 



565 22,7 
554 23,4 



66.56.22,2 
66.56.22,2 
84.25.57, I 

61.39.41 )6 
76. 1.26,6 
76 . 1 . 26 , 6 



548 22,9 77.24. 



'' o 



'3.47,9 
25.4] )5 

19-47,5 
20 . 3,3 
19.56,7 
20.17,2 
20. 2,2 



12.28,9 
4o.5o,8 

26.10,4 

39.40,1 

1 . 37 , 1 

1. 3,8 

24. 5,9 



-+ 



40,7 

56,1 

0,6 

îi7,« 
26,5 

5i,9 -+-0,6 

20,6 -Hl ,3 

38,5 

38,4 

40,5 —1,9 



77.21. Il ,5 
86 . 24 . 32 , 1 



—0,5 40. 35. 38, 6 — 



67.12.55,8 
66.41 .17,1 
84.27. 2,1 
61 .40. 0,5 
76. 2.i5,4 
76. 1.42,0 
77.24.46,2 



;^Lion 81.57.57,6 20. 4»6 57.53,2 -+- 47,7 *^,o 81.58.40,7 

^ Lion 543 22,6 68.46.22,2 20. 3,6 46.19,4 -*- 28,9 —0,9 68.46.48.1 

Observateurs Périgaud et Souchon. Correction moy. do coll. = — i',9. 



Bouvier 537 17 



/ ,/ 



«'Bouvier, 
a' Balance . 



Ç' Balance 

4» Bouvier 

i Ophiuchus.. . 



533 17,7 



75.42.59,2 20. 1,6 4^*58,5 

62.23. 3,5 20. 2,5 

105.29. 6,5 20. 5,7 

100.52.25,0 20. 6,6 

62.33. 4iO 20. 3,3 

93.20.57,9 20. 5,9 



3,5 
3,3 



2,5 

7,4 



-+- 2,5 



0,5 

3,9 



42.58,5 


-H 38,7 


-',4 


75.43.35,3 


- 3,8 


23. 2,2 


H- 21 ,8 


-a, 4 


62.23.22,1 


— 0,9 


29. 1,3 


H-ii6,3 


—2,1 


io5.3o.55,7 


— 10,8 


52.19,8 


-+- 95^9 


-2,0 


100.53.53,8 


— 9,7 


33. 1,7 


-+- 22,0 


— »,i 


62.33.21,8 


— 1.6 


20 . 52 , 6 


-^ 7^,4 


2,1 


93.22. 3,1 


- 7,8 



(-) Ob5.-Lal. = -+-5i',2. 



A.3a GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



G'. N 



Passage 
obtenré. 



c. 



Aie. droite Rédact. 
•pp. conelae. àJanT. o. 



Juin 10. 

y. Ophiuchu8 

n Ophiucbus 

C a* Bord 

Ç a* Bord 

a Baleine 

Aigol 

« Persée 

Juin 12. 

X Balance 

a Serpent 

49 Balance 

p* Scorpion 

v' Scorpion 

^ Ophiucbus 

Antarès 

À Ophiucbus 

X Ophiucbus 

® lo 

Juin 13. 
y. Ophiucbus 

(£) lo 

a Ophiucbus 

p Ophiucbus 

Juin 16. 

V* Scorpion 

J Ophiucbus 

\ Ophiucbus 

X Ophiucbus 

3o Scorpion 

® lo 

a Ophiucbus 

,S Ophiucbus 

V Ophiucbus 

*? Petite Ourse . . . 

Juin 18. 

X Couronne 

X Balance 

2 Serpent 

\ Balance 

^ Scorpion 

^' Scorpion 



JUIN 1873. 
Orservateur Périgaud. 





\ m % 


s 


s 


1 


• 


but 


s 


6 


16.52.32,17 


32,98 


4i,a5 


-5i,73 


—51,69 


i6.5i.4i ,29 


- 1,84 


4 


17. 3.58,48 


59,33 


7,66 


-51,67 


-51,69 


17. 3. 7,64 


— 1,94 


6 


17.22.34,19 


35,12 






-51,69 


17.21 .43,43 






Observateur 


Henri Renan. 








10 


2.38.38,85 


39>67 






—51,62 


2.37.48,05 




lO 


2.56.28,89 


^9>70 


37,93 


-5i,77 








5 


3. 0.44»^^ 


♦5,25 


53,68 


-5i,57 








lO 


3.16. 4)98 


6,i3 


14,62 


-5i,5i 










Observateu 


R PÉRIGAUD. 








6 


1 5.35. 13,29 


«4,17 


39,66 


-34, 5i 


-34,44 


15.34.39,73 


- 1,78 


6 


15.38.36,12 


36,93 


2,52 


-34,41 


-34,44 


i5.38. 2,49 


— ",74 


6 


1 5 . 53 . 47 1 52 


48,38 


13,90 


-34,48 


-34,44 


i5.53.i3,94 


— i,8i 


6 


15.58.38,72 


39,60 


5,16 


-34,44 


-34,44 


i5.58. 5,16 


- 1,87 


6 


16. 5.12,37 


i3,25 


38,89 


-34,36 


-34,44 


16. 4.38, 81 


- ',89 


6 


16. 8.16,94 


17,76 


43,26 


— 34,50 


-34,44 


16. 7.43,32 


— 1,80 


6 


16.22. 12,85 


13,78 


39,38 


-34,40 


-34,44 


16.21.39,34 


— 2,01 


6 


[6.25. 5,99 


6,80 


32,39 


-34,41 


-34,44 


16.24.32,36 


- 1,83 


6 


16.52. 14,85 


i5,70 


41,26 


-34,44 


-34,44 


16.51.41,26 


- 1,85 


8 1 


1 7 . 20 . 7 , 20 


8,02 






-34,44 


17.19.33,58 





6 


16.52.15,70 


16, 5i 


41,^7 


-35,24 








8 


17.19. '5,3o 


16,12 






-35,24 


17.18.40,88 




6 


17.29.38,67 


39,49 


4,22 


-35,27 








6 


17.37.48,19 


49,00 


«3,77 


—35,23 








6 


16. 5 14,57 


l5,42 


38,90 


-36,52 


— 36, 60 


16. 4.38,82 


— ««S*» 


6 


16. 8.19,09 


'9,89 


43,27 


-36,62 


-36,6o 


16. 7.43,29 


— 1,81 


6 


16.25. 8,19 


8,98 


32, 41 


-36,57 


—36, 60 


16.24.32,38 


- 1,85 


6 


16.52. 17,14 


17,94 


41,29 


-36,65 


—36, 60 


16.51.41,34 


— 1,88 


6 


17. 9. 2,80 


3,69 






—36, 60 


17. 8.27,09 


— 2,16 


8 


17.16.39,53 


40,33 






—36, 60 


17.16. 3,73 




6 


17.29.40,07 


40,88 


4,^5 


-36,63 


—36, 60 


17.29. 4,28 


- «,9« 


6 


«7-37.49,60 


50,39 


i3,8o 


-36,59 


-36, 60 


17.37.13,79 


— 1,92 


6 


17.52.39,93 


40,74 


4,09 


36,65 


-36, 60 


17.52. 4,14 


- 1,99 


12 


18. 14.12,0 


14,4 


37,0 










6 


15.29.56,87 


57,74 


20, 5o 


-37,24 


-37, '9 


15.29.20,55 


— 1,85 


6 


i5. 35. 16,00 


16, 85 


39,68 


-37,17 


-37,19 


15.34.39,66 


— 1,80 


6 


15.38.38,97 


39,76 


2,52 


-37,24 


—37,19 


i5.38. 2,57 


- 1.74 


6 


15.46.35,99 


36,84 


59,68 


-37,16 


-37,19 


15.45.59,65 


- 1,84 


6 


15.53.27,79 


28,65 


5i,48 


-37, '7 


-37,19 


i5.52.5i,46 


- 1,89 


6 


i5. 58. 41, 45 


42, 3o 


5,18 


-37,12 


37,19 


i5.58. 5,11 


- 1,89 




GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.33 



Bar. 0' 



Lecture. Microm. 



Correct. DUt.appar. Rédact. 
Réfr. de coll. au pôle nord, àjanv.o 



JUIN 1873. 
Observateurs Périgaud et A. Souchon. Correction moy. de coll. = -- l'jQ. 



Juin iO. 

X Ophiuchus 

ti Ophiuchus 

CBI— i",32... 



o",7 



534 i5/i 



80.24.55,6 20. 2,0 24.54,5 -+-46,1 
io5.32.ii,8 20. 4»7 32. 7,3 -1-117,3 
116.41.23,7 20.12,4 4i- 5,2 +216,2 



1,5 80.25. 38,7 

2,3 105.34. •-»,7 

I 16. 44*39, 5 



9 BS 

a Baleine 

Algol 

a Persée 539 



Observateur Henri Rena.n. Correction moy. de coll. 
541 20,4 



=^ -o%9. 



21 ,6 



77.17.23,8 
86.23.37,8 
49.31.41,9 
40.35.40,6 



20. 2,0 17.16,0 -f- 40,6 

20. 1,7 23.37,3 -h 56, o 

19.38,8 32. 3,4 -h 8,2 

20. 1,9 35.39,2 — 0,6 



77.r7.55,7 



1,4 
1,0 

-0,4 



Observateurs Périgaud et A. Souchoih. Correction moy. de coll. — -h o*,2. 



Juin 12. 

X Balance 464 11,4 

a Serpent 

49 Balance 

£* Scorpion 464 1 1 , 3 

V* Scorpion 

(? Ophiuchus .... 

Antarèi 

A Ophiuchus 465 10,7 

X Ophiuchus. . . . 

(£) lo 460 10,7 



109.13.46,9 

83. 9.38,9 

106. 7.37,2 

109.25. 12,4 

109. 5.38,4 

93.20.56,7 

116. 5.36,9 

87.43. 18,0 

80 . 24 . 54 , 2 

95.35.12,8 



20. 3,3 

20. 2,2 

20. 2,6 

20. 4)^ 



20. 



1 



20. 7,8 
20 . 2,1 
20. 3,3 
20 . 2,1 

19.38,2 



13.43,7 

9-37,7 
7.35,0 

25. 8,2 

5.3i,3 

20.49,6 

5.34,9 
13.i5,7 

24 . 53 , 1 
35.34,6 



140,5 
5i,3 

121,4 
142,0 

'39,7 
-+- 73,4 
-f-208,4 
60,3 
46,6 

79» 7 



1 ,0 109.16. 4i4 
-HO, 6 83.10.29,2 
—0,7 106. 9.36,6 
-HO, 5 109.27.30,4 
-1-1,3 109. 7.51,2 
— 0,2 93.22. 3,2 
— 1,0 116. 9. 3,5 
-f-i,o 87.44-ï6,2 
— 0,9 80.25.39,9 

95.36.54,5 



6,8 

7 fi 



10,5 
6,2 

9,8 
9»9 
9.S 

7,7 

9.8 

7,0 
6,5 



Juin 13. 

X Ophiuchus 527 

(g) lo 

a Ophiuchu?.. . . 

Ji Ophiuchus.... 534 



Juin 16. 

v' Scorpion . . 
S Ophiuchus . 
> Ophiuchus . 
X Ophiuchus. 
3o Scorpion . 

(§) lo 

a Ophiuchus . 
^Ophiuchus. 
V Ophiuchus . 



587 



12,9 



12,7 



l5,2 



592 i4,8 



Correction moy. de coll. = -— o*,8 



80.24*55,5 20. 3,1 24.53,5 

95.30.45,3 19.42,0 3i. 3,7 

77.20. 8,9 20. 1,6 20. 8,3 

85.21.53,1 20. 2,7 2i.5i,3 



46,7 -1,6 

79 , 6 95 . 32 . 22 , 5 

4i ,8 -+-0,5 
55,6 -1,3 



Correction moy. de coll. - — o',9. 



587 14,6 



109. 5.39,3 
93.20.55,3 
87.43.22,4 
80.24.54. I 

I 16. 18. 19,3 

95.18.48,4 

77 . 20 . I 3 , 8 
85.21.58,5 
99.43.52, I 



20. 
20. 
20. 



5,1 

6,4 
5,3 

20. 2,5 

20. 3,7 

20. 0,5 

20. 6,0 
20. 9,3 
19.59,5 



5.34,2 
20.49,5 
43. 18,0 
24.52,7 
i8.i5,4 

18.48,5 

20. 8,8 
2i.5o,i 
43.53,1 



139,9 
73,5 
60,3 

46,7 

-H2I2,3 

-^- 79,0 

-+- 41,8 
-+- 55,6 

93,4 



-«,7 
— 0,5 

-1,8 

-1,3 



— 0,5 

-0,5 
-0,3 



109. 7.53,2 

93.22. 2,1 
87.44.17,4 

80. 25. 38, 5 
116.21 .46,8 

95.20. 6,6 

77.20.49,7 
85.22.44,8 
99.45.25,6 



- 9,7 

- 7,4 

- 6,5 

- 5,8 

- 8,2 

- 5,9 
~ 5,9 

- 5,7 



Correction moy. de coll. = — i*,6. 
Juin 18. 

«Couronne 629 16,6 62. 5i. 4,1 20. 2,6 5i. 2,7 -+■ 22,7 

X Balance 109.13.48,9 20. 2,6 i3.46,4 -m4i,o 

a Serpent 83. 9.40,2 20. 2,6 9.38,6 -4- 5i,5 

> Balance 109.44.58,6 20. 3,4 44.55,o -^144,9 

^Scorpion 112. i3. 0,6 20. 4,7 i2.56,f -hi65,3 

^* Scorpion 109.25.13,7 20. 3,5 25. 10, a H-i4a,7 

Observations de Paris , 1873. 



—0,5 


62.51.23,8 


- i,< 


-2,1 


109.16. 5,8 


—10,6 


-1,3 


83.10.28,5 


- 5,4 


-2,6 


109.47.18,3 


-10,4 


-1,6 


112.15.39,8 


—10,6 


-2,1 


109.27.31,3 


— 10,0 



A.34 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



Juin 18. 

v' Scorpion 

Ophiuchus 

X Ophiachus 

(S) lo 

^/Ophiuchus 

z Ophiuchus 

P Ophiuchus 

(83^ Béatrix 

V Ophiuchus 

p' Sagittaire 

^ Petite Ourse . . . 

(a) Junon 

Juin 19. 

(^ Béatrix 

V Ophiuchus 

/y Ophiuchus 

i Petite Ourse . . . 



G^ N 



Passa (re 
obsenré. 



X. 



Aae. droite Réduct. 
C a pp. conclue, àjanv. o. 



JUIN 1873. 

ObSERVATFXR PéRIGAUD. 



4 

6 
6 


h m t 

i6. 5.i5,i9 
i6. 8.19,73 
16.52.17,72 


16, o3 
20,53 
18,52 


38*91 
43,28 
4i,3o 


• 
-37,12 
-37,25 
-37,22 


• 

-37, «9 
-37, «9 


h m • 

16. 4.38,84 
16. 7.43,34 
16.51.41,33 


s 

— i,9f 

— 1,82 

— 1,89 


8 


17.14.56,27 


57,07 






-37.19 


17.14.19,88 




4 
6 

6 


17. 19.53,28 

17.29. io, 64 
17.37.50, i5 


54,20 
41,45 
5o,9i 


«6,97 
4,27 

i3,83 


—37,23 
-37,18 
-37,11 


-37. «9 
-37,19 
—37,19 


17.19.17,01 
17.29. 4,a6 
17.37.13,75 


— 2,27 

— ',93 

— 1,95 


6 


i7-i»-34,99 


35,92 






-37,19 


17.43.58,73 




6 
6 

12 


17.52.40,50 
18. 6.48,62 
18.14. 1,5 


4i,3i 
49>48 
i3,9 


4,12 

12,21 

37,03 


-37,19 
-37,27 


-37, «9 
-37, '9 


i7.52.*4»i2 
18. 6.12,29 


— 2,02 

— 2,16 


8 


18.22.56,34 


57,11 






-37. «9 


18.22.19,95 




4 


17.43.28,94 


î>'9,87 






-37,66 


17.42.52,21 




6 

12 


17.52.40,97 
17.59.40,94 

18. i4* 2,5 


41,78 
41,73 

14,9 


4,14 

4,o5 
37,0 


-37,64 
-37,68 









Juin 20. 

À Balance 

S Scorpion 

p* Scorpion 

V* Scorpion 

^Ophiuchus 

(T Scorpion 

Ântarès 

X Ophiuchus 

@ Égine 

X Ophiuchus. . . . 

® Io 

(^ Béatrix 

p^ Ophiuchus . . . 
ê Petite Ourse . . 

(3) Junon 

Aldébaran 

Juin 21. 

O 2* Bord 

? i^'Bord 

y' Lion 

p Lion 

X Uon 

i Lion 

V Lion 



6 


i5. 46. 36, 49 


37,34 


59,69 


-37,65 


-37,63 


15.45.59,71 


- 1,85 


6 


15.53.28,24 


29,10 


5i,49 


-37,61 


-37,63 


i5.52.5i ,47 


— 1,90 


() 


15.58. 41, 94 


42,79 


5,19 


-37,60 


-37,63 


i5.58. 5,16 


— 1,90 


6 


16. 5.15,72 


16,57 


38,92 


-37,65 


—37,63 


16. 4.38,94 


>,92 


6 


16. 8.20,14 


20,94 


43,29 


-37,65 


-37,63 


16. 7.43,31 


- 1,83 


6 


16.14. 7,o5 


7,93 


3o,33 


-37,60 


-37,63 


i6.i3.3o,3o 


— 2,02 


6 


16.22. 16, i5 


17,04 


39,43 


-37,61 


-37,63 


16.21.39,41 


— 2,06 


6 


16.25. 9,19 


9,98 


32,43 


-37,55 


-37,63 


16.24.32,35 


- «î77 


8 


16.29.29,69 


30,57 






-37,63 


16.28.52,94 




4 


16.52.18,18 


18,98 


4i,3i 


-37,67 


-37,63 


16.51.41,35 


— 1,90 


8 


17.13.14,25 


1 5 ,o5 






-37,63 


17.12.37,42 




4 


17.42.22,74 


23,67 






-37,63 


17. 41. 46, oi 




6 


17.59.^1,00 


41,79 


4,06 


-37,73 


-37,63 


17.59. 4,16 


— i,f>9 


12 


18.14. 2,4 


14,8 


37,0 










8 


18.21 .i3,6o 


14,40 






-37,63 


18.20.36,77 





Observateur Henri Renan. 



10 4.29.14,19 i5,oi 37,41 —37,57 



6 


6. 2.11,20 


12, o5 






8 


7. 2.34,93 


35,78 






10 


10.13.34,97 


35,80 


58,17 


-37,63 


10 


10.26.44,35 


45,15 


7,5i 


-37,64 


10 


10.59. 5,o3 


5,83 


28,17 


-37,66 


10 


II. 7.58,37 


59,21 


21,53 


—37,68 


10 


II. 3i. 4,14 


4,93 


27,18 


-37,75 



37,54 6. i.34,5i 
•37,57 7. 1.58,21 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.35 

Correct. Dist.appar. Réduet. 
Lg Réfr. de coll. au pôle nord, àjany. o 



Bar. 9' 



Lecture. Microm. 



JUIN 1873. 
Obsbbvatburs Périgaud et A. Souchon. Correction moy. de coll. = — i',6. 



Juin 18. 

v' Scorpion 

^ Ophiuchus.. . 
X Ophiuchus. . . 

(§)Io 

// Ophiuchus. . . 
a Ophiuchus. . . 
p Ophiuchus. . . 

(^ Béatrix . . . 

V Ophiuchus . . . 
Il* Sagittaire... 
^P.O. — i-,57 

(z) Junon 

Juin 19. 



o",7 « 
625 i5,3 



619 14,4 



622 1 3 , 2 



I og . 5 . 34 f 7 
93.20.51 ,7 
80 . 24 . 54 , 9 
95.11.33,2 

119.40.30,3 
77.20.10,0 
85.21.53,4 

120.54.35,9 

99.43.55,9 

III. 2.55,8 

3.24.28,7 

94.39.25,5 



i p 
20 . 1,3 

20. 2,0 

20. 2,8 

20. 0,2 

i9-59»4 
20. 2,1 

20. 3, G 

2 1 . 34 , 3 

20. 2,4 
20 . 4 ) ^ 
20. 2,2 

20. 4,7 



5.33,4 
2o.5o,5 
24.53,2 

11.33,6 

4o.3i,6 
20. 8,9 
21 .5o,7 

53. 2,7 

43.54,0 

2.5i,7 

24.28,4 

39 . 2 I , 6 



140,5 
73,8 
46,9 

79,0 

275,6 

42,0 

55,8 

3o6,4 

93,7 
i56,o 

44,7 

77>9 



— 1,5 109. 7.52,3 
—2,0 93.22. 2,7 
—2,3 80.25. 38,5 

95.i2.5i ,0 

— 1,0 119.45. 5,6 

— 1,2 77.20.49,3 

— 1,6 85.22.44)9 

120. 58. 7,5 

— 1,6 99.45.26,1 
— o ,3 ni. 5 . 26 , 1 
—2,3 3.23.4^,1 

94.40.37,9 




9.7 

5,5 



7,5 
5,5 
5,6 

5,6 

4,9 
6,8 



V Ophiuchus ... . 644 16,7 99.43.50,7 19.58,3 43.52,9 -1-93,3—0,2 
^'Ophiuchus... 641 16,7 87.27.11,5 19.58,8 27.13,3 ■+- 59,8—0,1 



Correction moy. de coll. = — o^S. 

Juin 20. 

A Balance 656 19,9 io9.44>59>2 20. 4,9 44*54>i -^i43,4 —0,2 109.47.17,0 

^Scorpion 112. i3. 0,6 20. 4,3 12. 56, 4 -hiG3,4 0,0 112. i5. 39, 3 

^'Scorpion 109.25.15,5 20. 5,3 25.10,2 -hi4t,i — o,5 109.27.30,8 

v' Scorpion 109. 5.38,3 20. 4,0 5.34,3 -hi38,8 —0,7 109. 7.52,6 

^Ophiuchus.... 93.20.55,0 20. 5,7 2o.5o,o ■+■ 72,9 — 0,7 93.22. 2,4 

ff Scorpion ii5.i4. 6,2 20. 3,o 14. 3,i +195,8 0,0 115.17.18,4 

Ânlar^ 116. 5. 40, 6 20. 6,1 5.34,5 -h207,3 -1-0,8 116. 9. i,3 

A Ophiuchus. .. . 87.43.19,4 ao. 3,8 43. 16, 5 -h 59,8 —0,2 87.44*15,8 

(91) Égine 661 19,7 ii4*43*58,4 19. 0,8 43.57,9 -f-i89,8 114. 47« 7,2 

X Ophiuchus 80.24.54,7 20. 3,4 24.52,3 -+■ 46,4 — 1,^^ 80. 25. 38, 2 

(£5 lo 95. 5.23,9 20.12,7 5.11,5 -H 78,0 95. 6.29,0 

a Ophiuchus 77.20.11,7 20. 3,5 20. 9,2 -h 4», 7 — i»G 77.20.60,4 

(S) Béatrix.... 120.54. 4,7 19.56, ( 54. 9,2 -h3o4,6 120.69.13,3 

f»' Ophiuchus .. . 87.27.17,1 20. 2,9 27.14,7 H- 59,7 —1,5 87.28.13,9 

• 

(?) Junon 667 18,1 94.38.55,2 19.34,0 39.21,8 -4-76,9 94.40.38,2 

Obsbbvateur Henri Renan. Correction moy. de coll. = — o*,9. 

Âldébaran 667 23,0 73.44.14,6 20. 1,4 44*i4,o -+- 35,8 — o,5 73.44.48,9 

Juin 21. 

O BS-f- i",io.. 664 23,5 66. 3i. 33,6 26.19,9 16.24,0 -h 26,2 66.16.49,3 

Ç centre 663 24,2 65. 21. 8,6 20. 2,7 21. 7,2 -h 26,1 66.2i.3i,4 

Procyon 84.26. {,1 19.66,8 26. 8,1 -+■ 62,6 -»-i,4 84.26.69,7 

7* Lion 69.30.28,4 20. 2,3 30.27,4 -4- 3o,i — 1,3 69.30.66,6 

p Lion 654 a4,6 80. 1.43,6 20. 2,6 i.4i,7 -+- 44,9 --^>' ^o« 2.26,7 

xLion 81.67.66,7 20.2,1 67.53,9 -h 48,1 —1,7 81.68.41,1 

^Lion 68.46.22,6 20.4,1 46.19,4 -H 29,2 —1,6 68.46.47,7 

vLion 664 24,3 90. 6.26,2 20. 3,7 6.22,5 -h 63,9 —0,8 90. 7.26,6 

A. 5*. 



10, 


4 


10, 


6 


10, 





9,7 


7. 


1 


10 


,3 


10 


,1 


6 


r» 


5 


r^ 



5,1 



- 5.7 



4,0 



3,4 
5,0 

1,5 
0,1 

4,î 
3,4 



A.36 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



G'. N 



Passage 
obserré. 



a.. 



Asc. droite Réduct. 
C' app. conclue, àjanv. o. 



Juin 21. 

v Scorpion 

@ Égine 

y Ophiuchus 

r, Ophiuchus 

(S) lo 

X Ophiuchus 

(S) Béatrix 

V Ophiuchus 

/>' Ophiuchus .... 
i Petite Ourse . . . 

(3) Junon 

Juin 23. 

X Ophiuchus 

» Ophiuchus 

® lo 

a Ophiuchus 

@ Béatrix 

V Ophiuchus 

/?' Ophiuchus 

ê Petite Ourse . . . 

(3) JuDon 

Juin 28. 

t* Bouvier 

p Bouvier 

S Bouvier 

n Couronne 

28648 Lai 9 

28864 Lai 8 

29027 Lai 8 

29222 Lai ^ 

29428 Lai 8 

29660 Lai 8 

29802 Lai 7.8 

29985 Lai 9 

3o349 Lal.(*) ... 7.8 

3o553 UI 7 

30714 Lai 7 

3o886 Lai 6.7 

3io38 Lai 6.7 

3i2i3 Lai 7 

â Hercule 

rv Hercule 

p* Ophiuchus 

^ Petite Ourse . . . 



JUIN 1873. 
Observateub PÉRIGArO. 

h m • A 4 • 

6 16.14. 7,19 8,o3 3«,33 —37,70 



8 

6 
6 
8 
6 
8 

6 

6 

12 

8 



6 
6 

4 
6 

3 

6 

6 

12 

8 



6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
10 



• h n » 

—37,85 i6.i3.3o,i8 



16.28.40,24 

16.62.18,39 

«7- 3.44,77 
17.12.24,18 

17.29.41 ,44 

17.41 . 17,^8 

17.62.41 ,2t5 

17.59.41,15 
18. i4- 2,0 

18.20.21 ,74 



41 1I2 

^9.»9 
45,59 

2<,y8 
42,25 

18,21 

42,06 

41,94 

14,4 

22,54 



îi,3i 



-37,85 

-37,88 —37,85 
-37,82 -37,85 

-37,85 
i,3o -37,95 —37,85 

-37,85 

-37,90 -37,85 

-37,87 -37,85 



4,16 

4,07 
36,9 



16.28. 3,27 

16. 5i .41 «34 
17. 3. 7,74 
17.11 .47,1 3 

17.29. 4,40 
17.40.40,36 

17.52. 4,^1 
17.59. 4,09 



16.52. 19,20 
17. 3.45,54 
17.10.46,15 
17.29.42,05 
17.39. 7,61 
17.52.42,09 

i7'59-4i,99 
18.14. 4,9 

18.18.37,86 



20, o5 

46,47 
47,02 

4^,90 
8,68 

4a, 99 
42,85 

i5,5 

38,73 



41,32 

7,78 



-38,73 
-38,69 



4,3i —38,59 



4,18 
4,09 

36,7 



—38, 81 
— 38,76 



Observateur Polain. 



14.40- 8,72 
14.57.52,04 
i5.ii. 5,47 
i5. 18.40,02 
15.36.58,74 
15.44.53,85 
i5. 50.44, 57 
■5.57.32, 14 

16. 2.49,32 
16.10. 7,95 
16.16. 3,82 
16.21.27,55 
16.34.56,20 
16. 41. 36, 85 
16.47. 6,57 
16.53. 1,02 
16.57.53,20 

17. 3. 9,64 
17.10.31 ,67 

17.16.37,24 
17.59.45,09 
18.14. 6,5 



9,63 

53,02 

6,39 

40,9a 
59,60 

54,72 
45,43 
33,01 
5o,i9 
8,83 

4,7« 
28,43 

57,07 

37,71 
7,46 

1,89 
54,06 

10,53 

32,54 

38, i5 

45,94 
'7,1 



^7,99 
11,53 

M, 75 
59,22 



{1,64 

41,49 
4i,64 

41,70 



5o,84 
56,57 

4,14 
36,2 



41,70 
41, 58 
41,80 



-37,85 18.19.44,69 



—38,72 16.51.41,33 

— 38,72 17. 3. 7,75 

—38,72 17.10. 8,3o 

—38,72 17.29. 4,18 

—38,72 17.38.29,96 

— 38,72 17.52. 4,^7 

— 38,72 17.59. 4,i3 

—38,72 18.18. 0,01 





1,62 I 




1,6a I 




.,63 I 




1,63 I 




1,64 I 




1,64 • 




1,64 I 




.,65 I 




1,65 1 




1,65 1 




t,66 1 




,66 1 




1,66 I 




.,66 1 




1,67 I 




..67 I 




1.67 I 




1,68 1 




,68 1 




1,68 I 




1,70 1 



4.39.28,01 

4.57.11,40 

5.10.24,76 
5.17.59,29 

5.36.17,96 
5.44* i3,o8 
5 . 5o . 3 , 79 
5.56.51, 36 
6. 2. 8,54 
6. 9.27,18 

6. i5.23,o4 
6.20.46,77 
6.34.15,41 
6.40. 56, o5 
6.46.26,79 
6.62.20,22 
6.67.12,39 

7. 2.28,85 
7. 9.60,86 
7.15.66,47 

7.69. 4,24 



2,02 



— 2,o5 

— 1.96 

— 2,06 

— 2,00 



1,9» 
2,06 



- »i97 



— 2,08 

— a, 02 



,69 
,84 

»79 

,79 
,81 

,83 

,86 

,85 

,88 

,89 
,93 
,94 
,95 

,95 

— 2,02 

-^ 2,00 

— «>99 

— a, 04 

— a, 02 

— 2,11 

— a, 07 



(') Double, la plos belle. 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. 



Bar. 6' 



Lecture. Microm. 



A.37 

Correct. Dist. appar. Réduct. 
Réfr. de col), au pôle nord, àjanv. 



JUIN 1873. 



o",7 



649 18,9 



Juin 21. 

0- Scorpion . . 
Anlarès 

(S) Égine.. . 
X Ophiuchus. 
91 Ophiuchus. 

® lo 

a Ophiuchus. . 

(S) Béatrix .. 

V Ophiuchus . . 
p^ Ophiuchus . 



(3) Junon 658 18,2 



65o 18,7 



Juin 23. 

X Ophiuchus. . . . 
q Ophiuchus. . . . 

@ lo 

a Ophiuchus 



621 14,7 



621 14, a 



.AUD et \, 5)0 


UCIION. 


l.orrectioi 


fi moy. de 


coll. = 


-.- r,2. 




/ w 

ii5.i4. 7,7 
116. 5.41 v^ 


« P 
20. 4,0 

20. 5,3 


14'. 3", 7 
5.35,9 


* 
-hi96,2 

-f-207 , 7 


n 
— 1,0 

-1,0 


/ « 
ii5. 17. 18,7 

116. 9. 2,4 


-10', 3 

— 10, 1 


114. .^2. 2,4 

80.24.52,7 

io5.32. 7,9 


19.57,3 
20. 1,0 
20. 4,1 


42. 5,5 
24.52,8 
32. 4)0 


-m89,8 

-+- 46,4 
-+-H7,9 


-1,8 

-+-0, I 


I 14.45. 14,1 

80. 25. 38, 

105.34. 0,7 


- 5,1 

- 7.3 


95. 2.16,7 


19.59,6 


2.17,7 


-^ 11.1 




95. 3.34,2 




77.20.10,9 


20. 2,3 


20. 9,6 


-^ 41,6 


— 2,1 


77.20.50,0 


- 4,9 


120.54.16,1 


19.43,9 


54.33,2 


-h3o4,o 




120. 59.36,0 




99.43.58,2 
87.27.16,9 


20. 4»! 
20. 3,5 


43.54,6 
27.14,0 


-H 92,9 

-H 59,5 


-1,7 

—0,7 


99.45.26,3 
87.28.12,3 


- 5,3 

- 5,6 


94.39.80,4 


19.58,4 


39.32,8 


-+- 76,9 




94.40.48,5 





Correction moy. de coll. = — o',9. 



80.24.52,5 20. 2,5 24.51,0 

io5.32. 7,2 20. 3,9 32. 3,6 

94.56.55,7 19.40,1 57. 9,8 

77.20. 2,3 19.56,0 20. 7,2 



46,9 —0,8 80.25.37,0 — 4,8 

119,3 —1,0 105.34. 2,0 — 7,2 

78,4 94.58.27,3 

42,1 —0,5 77.20.48,4 — 4,6 



99.43.56,2 20. 3,7 43.53,0 
87.27.15,6 20. 2,8 27.13,4 



93,9 
60,2 



V ophiuchus 

p* Ophiuchus . . . 

(î) Junon 621 14, 1 94.40.^3,3 20.4,2 40.19,7 -+- 77,7 

Observateur Folain. Correction moy. de coll. = 
Juin 28. 



1,2 99.45.26,0 
1,1 87.28.12,7 



— 5,2 



5,3 



94.41.36,5 



f* Bouvier 604 22,9 

P Bouvier 606 22 , i 

i Bouvier 

n Couronne 

28648 Lai 606 21.7 

28864 Lai 

29027 Lai 

29222 Lai 

29428 Lai 6o3 20,9 

29660 Lai 

29802 Lai 

29985 Lai 602 20, 5 

3o349 Lai 

3o553 Lai 

30714 Lai 

3o886 liai 

3io38 Lai 

3i2i3 Lai 

i Hercule 

IV Hercule 601 19,5 

p* Ophiuchus . . . 599 19,3 



62.22.58,7 
49. 6.17,3 
56. 12.21 ,2 
59.14.51 ,4 
63. 5i .21 ,6 
64- 8.45,3 

63.36.44,1 
66 . 5o . 5,5 
64.44.37,0 
67.18.24,9 
63.48. 6,9 
64.33.47,9 

66.44.21 ,8 
69.44.16,9 
6j .39.30,2 
64.26.39,7 
69. 5. 4,7 

6 I . 4^ . %o , 4 
65. 0.10,5 
57.21.48,7 
87.27.13,6 



20. 2,1 

20. 2,0 

20. 2,0 

20. 2,4 



20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 



1,4 

',4 

1,4 

ï,7 
19.59,1 

20. 0,5 

>9.59,4 
20. 1,9 

20. 

20. 

20. 3,0 

20. 0,6 

19.58,9 

19.59,2 

«9.59,9 



2,1 

2,7 



22 . 58 , o 
6.i5,8 

12.19,9 
i4.5o,3 
5i .21 ,0 

8.44,5 

36.44 .0 
5o. 5,5 
44.36,6 
18.24,3 
48. 9,3 
33.48,7 
44.23,5 
44.16,0 

39 . 30 . 1 
26.38,1 

5. 2,8 
42.21 ,6 

o. i3,o 
2i.5o,i 
27.14,5 



21 ,6 

7,8 
i5,o 
18,3 

23,4 
23,7 

23, I 

26,9 
24,5 

27,5 

23,4 
24,3 

26,9 
3o,6 

21 ,0 

24,2 

29,8 
21,1 

■+- 24,9 
-^ 16,4 
-^ 58,9 



r,3. 



-0,9 



62.23.18,3 

1.3 49. 6.22,3 
0,9 56.12.33,6 
•1,6 59.15. 7,3 

63.51.43,1 

64. 9- 6,9 
63.37. 5,8 

66. 5o. 3 1,1 
64.44.59,8 
67.18.50,5 
63 .48.31,4 
64.34. 1 I ,7 
66.44.49,1 
69.44.45,3 
61.39.49,8 
64.27. 1,0 
69. 5.3i,3 
61 .42.4i|4 

1.4 65. o.36,6 
1,6 57.22. 5,2 
1,6 87.28.12,1 



2,0 

4,4 

2,4 
1,5 
0,0 
0,2 
0,3 

«,i 
0,8 

1,4 

0,9 
',2 

1,8 

2,4 

1.4 

>,9 

2,5 

1,8 

a,4 
4,6 



A.38 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



Juin 28. 

P Lyre 



G^ 



N 



Passage 
obserré. 



C. 



JUIN 1873. 
Observateur Folain. 

Jk m • t f » 

6 18.40. 6,3o 7,22 25,49 — 4»>75 



Abc. droite Itéduct. 
C- app. conclue. àjanT. 0. 



f h a t * 

•41,7a 18.45.25, jo — 2,09 



JniUet 1. 

49 Biilance 

é Opbiucbus 

29789 Liil 7 

> Ophiuchus 

700 Weisse, XV1^ 8.9 

X Ophiuchus 

io86Weis,XVPn 8 

31246 Lai 8 

31392 Lai 6 

31578 Lal.n 9 

3i8o5 Lai....... 5.6 

32064 Lai 9 

32368 Lai 8 

32587 Lai 

V Ophiuchus 

// Ophiuchus 

33355 Lai. (la 2*). 7.8 
S Petite Ourse . . . 
P Lyre 

JoiUet 2. 

28507 Lai 6.7 

a Serpent 

49 Balance 

29380 Lai 8 

(7 Ophiuchus 

29789 Lal.(la2«). 8 

A Ophiuchus 

30476 Lai 8.9 

3o635 Lai 

.30790 Lai 7.8 

31075 Lai 9 

31246 Lai 8 

a Hercule 

w Hercule 

3i8o5 1^1 5 

31996 Lai 7.8 

P Ophiuchus 

3256o LaK(*) ... 8 

32850 Lai 8 

33i4i Lai "ï. 7 

fA* Sagittaire 

Petite Ourse .. . 

Q 2« Bord 







JUILLET 1873. 












6 ] 


[5.53.56,51 


57,47 


13,92 


-43,55 


-43,48 1 


[5.53.13, 99 


_ 


1,83 


6 ] 


r6. 8.25,92 


26,78 


43,29 


-43,49 


-43,49 1 


16. 7.43,29 




1,83 


6 


16.16.12,77 


13,62 






-43,49 > 


[6.i5.3o, i3 


— 


1,85 


6 ] 


6.25. I 5, 04 


15,89 


32,45 


-43, u 


-43, 5o 


16.24.32,39 


— 


1,89 


6 ] 


16. 38. 3,92 


4,77 






-43, 5o 1 


[6.37.21,27 




",92 


6 ] 


16.52.23,99 


24,84 


41,34 


43, 5o 


-43, 5l ! 


i6.5i.4i,3^ 


— 


1,93 


6 


16.59.13,27 


M, 12 






-43, 5i 


16. 58. 3o, 61 


— 


ï,97 


6 ] 


17. 4.38,29 


39, M 






-43,52 1 


[7. 3.55,62 


— 


1,98 


6 1 


17.10.49,82 


5o,68 






—43,53 1 


[7.10. 7,i5 




2,01 


6 1 


17. 16. 18,00 


18, 85 






-:i3,53 1 


[7.15.35,32 




2,01 


6 1 


17.23. 5,47 


6,33 






-43,53 1 


17.22.22,80 


— 


2,04 


6 ] 


17.30.37,40 


38,25 






-43,54 1 


[7.29.54,71 


— 


2,o3 


6 ] 


17.38.25,02 


25,86 






-43,54 ] 


[7.37.42,32 


— 


2,o4 


6 ] 


[7.44.46,04 


46,89 






-43,55 1 


17.44. 3,34 


— 


2,06 


6 1 


17.52.46,90 


47,79 


4,26 


-43,53 


-43,55 ] 


17.52. 4,24 


— 


2,16 


6 1 


17.59.47,02 


47,87 


4,16 


-43,7' 


-43,56 j 


17.59. 4,3i 


— 


2,09 


6 ] 


[8. 4«4o,o5 


40,91 






-43,57 1 


[8. 3.57,34 


— 


2,09 


10 ] 


18.14. 9,5 


20,1 


36,0 












6 


18.46. 8,12 


9,o3 


25,52 


-43, 5i 


-43,59 


18.45.25,44 


" 


2,12 


6 ] 


15.33.17,35 


18,21 






— 44,22 1 


[5.32.33,99 




1,69 


6 ] 


i5. 38. 46,00 


46,85 


2,49 


-44,36 


— 44,22 


i5.38. 2,63 


— 


1,7» 


6 1 


i5. 53.57,15 


58,07 


13,91 


-44,16 


—44,22 1 


[5.53.13,85 


— 


1,82 


6 ] 


16. 2.26,24 


27,09 






-44,23 1 


16. 1.42,86 


— 


1,80 


6 1 


6. 8.26,64 


27,51 


43,29 


—44,22 


-44,23 1 


[6. 7.43,28 


— 


1,83 


6 1 


[6.16.13,19 


14,04 






-44,23 1 


16.15.29,81 


— 


1,85 


6 1 


[6.25. i5, 74 


16,59 


32,45 


-44,14 


-44,23 i 


[6.24.32,36 




1,89 


6 ] 


[6.39.24,19 


25,04 






-44,24 I 


[6.38.40,80 


— 


1,92 


6 ] 


16.44.40,09 


40,94 






-44,24 1 


[6.43.56,70 


— 


1,93 


6 1 


[6.5o.25,o2 


25,88 






—44,24 1 


[6.49.41,64 


— 


",96 


6 1 


[6.59.4^) i3 


42,98 






-44,24 1 


[6.58.58,74 


— 


1,97 


6 1 


17. 4.39,15 


40,00 






-44,24 1 


[7. 3.55,76 


— 


ï»99 


6 1 


[7. 9.36,79 


37,64 


53,37 


-44,27 


-44,25 1 


[7. 8.53,39 


— 


1,98 


6 ] 


[7. 16.39,80 


40,71 


56,57 


-44,14 


-44,25 1 


17.15.56,46 




2,11 


6 ] 


7.23. 6,17 


7,o3 






-44,25 1 


[7.22.22,78 


— 


2,04 


6 1 


[7.28.32,22 


33,07 






-44,25 1 


[7.27.48,82 


— 


2,o3 


6 1 


17.37.57,27 


58,12 


i3,92 


-44,20 


-44,25 1 


[7.37.13,87 


— 


2,04 


6 1 


17.43.47,67 


48,52 






-44,26 1 


17.43. 4,26 


— 


2,o5 


6 1 


[7.51.15,27 


16,12 






-44,26 ] 


[7.50.31,86 


r- 


2,07 


6 


17.58.58,17 


59,03 






-44,26 1 


17.58.14,77 


— 


2,09 


6 ] 


18. 6.55,82 


56,78 


12,38 


-44,40 


-44,26 1 


[8. 6.12,52 


— 


2,33 


10 ] 


18.14. 9,5 


20, 1 


35,9 














Observateur 


Henri Renan. 










10 


3.40.19,91 


20,76 






-44, 5o 


3.39.36,26 







C) La 2«. 



(*) La plus belle du milieu du groupe. 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.Sp 



Bar. e' 



Lecture. Microm. 



Correct. Dist. appar. Rédiict. 
Réfr. de coll. aiipôlenord. àjanv.o 



Juin 28. 

BLyre 



JUIN 1873. 
Observateurs Périgauo et A. Souchon. Correction moy. de coll. = — r,3. 

.. 598 18,9 56.46.48*5 19.59,7 46.49*3 -f- 15*8 —0*7 56.47. 3*8 — 4' 3 



JUILLET 1873. 









Correction 


moy. de c 


oll. = - < 


A 9 


• 










Jmllet 1. 
























49 Balance 


606 


ï7,î 


106. 7.35,6 


20. 2,0 


7.34,1 


-hI2î ,1 


-+-0,3 


106. 9.34,3 


— 


9,6 


è Ophiuchus 






93.20.49,5 


20. 1,9 


20.48,5 


-h 


73,2 


-^,4 


93.22. 0,8 


— 


6,1 


39789 Lai 






83.52.33,5 


20. 0,5 


52.34,3 


-h 


52,5 




83.53.25,9 


— 


4,2 


X Ophiuchus. . . . 


607 


16,3 


87.43.16,2 


20 . 1,0 


43.16,2 


-f- 


60, 1 


-1,4 


87.44.15,4 


— 


4,9 


7ooWeisse,XW 






87.13.59,3 


19.59,2 


14. 1,1 


-+- 


59,2 




87.14.59,4 




4.7 


X Ophiuchus 


608 


i5,9 


80.24.51 ,4 


20 . 1,3 


24.51 ,3 


-4- 


46,6 


— 2,0 


80.25.37,0 


— 


3,0 


io86Weis.,XVI*' 






84.3i.52,4 


20. 0,1 


3i .53,4 


-4- 


53,9 




84.32.46,4 


— 


4,1 


3i246 Ul 






84. a6. 2,9 


20. 0,4 


26. 3,5 


-h 


53,8 




84.26.56,4 


— 


4,' 


31892 Lai 






88.37.49,1 


20. 2,0 


37.48,1 


■+- 


62,2 




88.38.49,4 


— 


4,6 


31578 Lai 






86.33.52,6 


20. 2,2 


33.5i,6 


■+- 


57»9 




86.34.48,6 


— 


4 , ■> 


3i8o5 Lai 


609 


i5,3 


89.32.52,9 


20. 2,4 


32 . 5 1 , 5 


•+■ 


64,3 




89.33.54,9 


— 


4.5 


3!io64 Lai 






85. 3.3o,6 


20. 2,0 


3.29,7 


■+- 


55,0 




85. 4.23,8 


— 


3.9 


3a368 Lai 






81. 18.49,2 


20. 2,0 


18.47,8 


-+- 


48,3 




81 .19.35,2 


— 


3,5 


3a587 Lai...... 






86. 2.36,7 


20. 2,8 


2.34,7 


-+- 


57,0 




86 . 3 . 3o , 8 


— 


3,8 


V Ophiuchus 






99.43.53,5 


20. 1,9 


43.52,1 


-h 


93,5 


-0,4 


99.45.24,7 


— 


4,7 


p* Ophiuchus . . . 






87.27.11,4 


i9-59»4 


27.12,8 


-+- 


^9,9 


-1,3 


87.28.11,8 


— 


4,» 


33355 Ul 


609 


14,9 


89.'-»7-4i,9 


20. 0,2 


27.42,3 


■4- 


64,3 




89.28.45,7 


— 


3,7 



Correction mov. de coll. = —2*, 2. 
Juillet 2. 

28507 Lai 6i3 17,8 89.52.36,7 20. 2,9 52.34,7 -1-64,6 

49 Balance 106. 7.37,5 20. 2,5 7.35,5 -4-121,2 

29380 Lai 86.55.26,1 20.3,5 55.23,9 -4-58,4 

^Ophiuchus 612 16,5 93.20.52,0 20. 3,8 20.49,1 "+" 73,3 

297891^1 83.52.37,9 20. 3,4 52.35,8 -+- 52,6 

X Ophiuchus.. . . 87.43.17,6 20. 1,7 43.17,0 -+- 60,2 

30476 Lai 85.32.3i,o 20. 1,9 32.29,9 -f- 55,8 

3o635 Lai 80.20.45,0 20. i,3 20.45,2 h- 46,6 

30790 Lai 6ii i5,5 88.2i.3o,7 20. 0,0 21.82,0 ■+■ 61,7 

31075 Lai 84.35.37,4 ao. 0,5 35.38,0 -+- 54, 1 

3 1246 Lai 84.26. 4,8 20. 0,9 26. 4,9 -^ 53,8 

a Hercule 75.27.18,4 20. 0,1 27.14,8 -4-89,0 

i^Hercule 57.21.47,6 19.59,6 21.48,6 -f- 16,6 

8i8o5 Ul 89.82.49,5 19.58,4 32.52,1 -4- 64,4 

81996 Lai 610 i5,3 81.47.26,9 19.57,2 47.80,4 -4-49,1 

P Ophiuchus. .. . 85.2i.5o,2 20. 0,8 2i.5o,5 -4- 55,6 

82560 Lai 81.40.28,1 19.57,5 40.81,7 -4-48,9 

82850 Lai 85.85.20,5 20. 2,0 35.19,6 -h 56, 1 

38i4i Lai 88. 4* 8,6 19.59,5 4.10,0 ■+■ 61,2 

,u' Sagittaire 608 14,9 m. 2.5i,i 19.56,8 2.54,6 -i-i55,2 





89.53.37,1 


— 


5,6 


',2 


106. 9.34,5 


— 


9,6 




86.56.20,1 


— 


4,8 


»,« 


98.22. 0,2 




6,2 




88.53.26,2 


— 


4," 


^,4 


87.44.15,0 


— 


4,8 




85.88.23,5 




4,3 




80.21 .29,6 


• 


3,4 




88.22.81,5 


— 


4,7 




84.86.29,9 


— 


4,0 




84.26.56,5 


— 


3,9 


3,5 


75.27.51,1 


— 


a, 7 


1,3 


57.22. 8,0 


— 


1,4 




89.33.54,3 


— 


4,4 




81.48.17,3 


— 


3,4 


3,2 


85.22.48,9 


— 


3,6 




81.41.18,4 


— 


3,3 




85.86.13,5 


— 


3,.î 




88. 5. 9,0 


— 


3,0 


2,5 


111. 5.27,6 


— 


4,8 



QBS. 



Observatvr Henri Renan. Correction moy. de coll. = + o", i. 

602 21,3 74. 6.25,8 20. 3,4 6.16,7 -^ 36.3 74. 6.53, 1 



A.4o (iRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



G^ N 



JuiUet 2. 

Aldébaran. .. 

Rigel 



Jumet 3. 

C i"" Bord . . . . 

n Bouvier 

Arclurus 



JuiUet 7. 
Polaire PI . . . 

L'Épi 

» Bouvier 

Arcturus 

Ç Bouvier . . . 
27790 Lai . . . 
28270 Lai . . . 
28427 Lai . . . 
28754 Lai... 
28947 Lai. . . 
29112 Lai. . . 
29334 Lai . . . 
29614 Lai. . . 
29789 Lai . . . 
6» Ophiuchus. 
30243 Lai . . . 
30476 Lai.. . 
C i^Bord.. 



A' Ophiuchus 

M* Hercule 

ot Ophiuchus. ... 
P Ophiuchus 

(3) Junon 



Q 2* Bord. . . 
Aldébaran . . . 
Juillet 8. 
O l'^Bord.. 
O 5i* Bord . . 



10 
10 



Passage 
observé. 



•V. 



c. 



Atc. droite 
■pp. conclue. 



Réduct. 
à janr.o. 



JUILLET 1873. 
Observateur Hbnri Renan. 

h m s • » 

4.29.21,39 22,24 37,72 —44,52 
5. 9. 9,17 10,06 25,56 — 44,5o 

Observateur Folain. 





6 


1 3 . 20 . 3 1 , 27 


32,15 






-44,9^ 1 


b m • 
13.19.47,^3 






6 


[3.49.23,49 


tî4,34 


39,46 


-44,88 










6 


1^. 10.37,52 


38,38 


53,43 


-44,95 










10 


i3. i3.i7,o 


5i ,2 


6,6 








9 




6 1 


13.19.17,27 


18,17 


3i,i3 


-47,04 


-47,08 1 


i3.i8.3r,09 


- 0,89 




6 


I 3. 19.25,65 


26,50 


39,40 


— 47,>o 


-47,08 


13.48.39,42 


- 1,17 




6 


14.10.39,57 


40,43 


53,38 


— 47,o5 


—47,07 


14. 9.53,36 


— 1 ,26 




6 1 


14.35.52,69 


53,54 


6,46 


-47,08 


-47,07 1 


14.35. 6,47 


— 1,41 


6 


6 


i>. 9.40,40 


41,^5 






-47,06 1 


i5. 8.54,19 


- 1,55 


7 


6 


i5. 25. 33, 34 


34,19 






-47,06 


[5. 24.47,13 


- 1,63 


/' 


6 ] 


i5. 30.36,47 


37,32 






—47,06 ] 


15.29.50,26 


- 1,65 


/ 


6 ] 


15.41. 36, 42 


37,28 






— 47,o5 1 


i5.4o.5o,23 


1,70 


7.8 


6 1 


[5.48.50,87 


5i,72 






— 47,o5 1 


15.48. 4,67 


- 1,73 


8 


6 1 


[5.54.38,34 


39,20 






— 47,o5 1 


[5.53.52,i5 


- 1,76 


8.9 


6 1 


16. o.5i,32 


52,17 






— 47»o4 1 


[6. 0. 5,i3 


- 1,78 


8 


6 ] 


[6. 9.13, 10 


13,96 






—47,04 1 


16. 8.26,92 


— 1,81 


7.8 


6 


16. 16. 16,14 


16,99 






—47,04 ] 


[6.15.29,95 


- 1,83 




6 ] 


16.25.24,55 


25, 5 1 






-47,o3 


16.24.38,48 


— 2,Oj 


7 


6 


16.32. 6,44 


7,î»9 






— 47,o3 


16. 3f .20,26 


- 1,89 


9 


6 


16.39.27, 10 


27,95 






-47, o3 1 


[6.38.40,92 


— ï,9ï 




6 ] 


[6.49.58,29 


59,219 






-^7,o3 I 


6.49.12,26 






6 1 


[7. 8.20,57 


21,58 


34,58 


—47.00 


—47,0a 


17. 7.34,56 


— a, 27 




6 1 


17.16.4^,57 


43.48 


56,56 


—46,92 


—47,02 1 


[7.15.56,46 


— 2, 10 




6 1 


[7.29.50,59 


5i,43 


4,36 


-47,07 


—47,02 


17.29. 4,41 


— 2,02 




6 ] 


7.38. 0,20 


1 ,o:> 


i3,94 


-47,1» 


-47,02 1 


[7.37.14,03 


— 2,06 




6 


18. 6.35,09 


35,96 






—4701 


18. 5.48,95 





Observateur Henri Renan. 

6 3.58. 9,80 10, 65 — 47''6 3.57.23,49 

10 4.29.24,17 25, 02 37,85 —47,17 



6 7.10.23,71 24,58 
6 7.12.^0,69 4 ',56 



-47,22 7. 9.37,36 
—47,22 7.11.54,34 



Entre l'observation du Soleil et celle de Mercure, la pendule s>st arrêtée. 



Ç l'^Bord 
Régulus. < . 



JniUet 9. 

V Sagittaire.. 
^Sagittaire. . 
C 1" Bord . . 



JuiUet 15. 

X Ophiuchus. . 



7 8.58.15, 54 16,40 —44,62 8.57.31,78 

10 10. 2.20,11 20,96 36,32 —41,64 



Observateur Folain. 

6 18.47.45,10 46,10 25,91 —20,19 
6 18.54.53,77 54,80 34,4» —20,39 
6 19. o.52,o5 53,07 

Observateur Périgaud. 



—20,29 19. 0.32,78 



6 16.52. 3,67 4i52 41,32 —23,20 —23,24 16.51.41,28 — 1,91 



A.4a GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 

Passage Abc. droite Réduct. 

G'. N obaerTé. T Ai. C. C' app. conclue, àjanr.o. 



JUILLET 1873. 
Observateur Périgaud. 



JniUet 15. 

f Hercule 

TU Ophiuchus 

Â' Ophiuchus 

^ Hercule 

Ophiuchus 

31931 Lai 

a Ophiuchus 

17158 Arg.-OEItz. 

*(E) = -i9»44'»i 
32569 Lai 

32861 Lai 

(z) Junon 

ft} Sagittaire ... . 
^ Petite Ourse . . . 

w Aigle 

9 Aigle 

(S) Hesperia .... 

(S) fifelpomène . . 

V Aigle 

a Aigle 

(S) Polymnie 

@ Hestia 

Vesta 



4 
6 

4 



4 



6 
6 
6 
6 
6 
6 

8 

4 

12 
6 
6 

8 

8 
6 
4 
8 

8 

8 



h a • 

6.55.5o,i3 
7. 3.3o^i2 

7. 7.56,85 
7. 10. i3, 18 
7.14.37,14 

7.26,59,27 
7,29.26,66 
7.37.53,75 
7 . 4 I . 34 , 80 
7.4437,53 
7.51.55,97 

7.59.49,34 

8. 6.34)85 
8.13.46,0 
9.12.15,94 
9.19.30,27 

9.26.51 ,69 

9.37.26,83 

9.40.37,82 
9.44.59,85 

9.50.16,22 

9.58. 1,14 

20. 4-46,69 



• 
5i,o4 

3i ,o5 
57,86 
14, o5 
38,14 

0,21 

27,51 
54,69 
35,76 

38,49 
56,93 

5o,22 

35,82 
56,6 

16,79 
3i ,12 

52,59 

a7i73 

38,67 
0,70 

17,22 

2,07 

47,67 



27i77 
7,83 

34,58 

5o,8o 

>4,93 



12,45 
33,7 

53,44 
7,86 



i5,42 
37,36 



23,27 

■23,22 
23,28 

■23,25 
23,21 



23,24 
23,24 

23,24 

23,24 

23,24 



— 23,25 

4,35 —23, 16 —23,25 

—23,26 

—23,27 
-23,27 
-23,27 

—23,28 
23,28 



—23,37 — î 

—23,35 
—23,26 



-23,25 

23,34 



23, 3i 
-23, 3i 

23,32 
-23,32 

23,33 
23,33 

-23,33 
■23,34 
-23,34 



h a • 
6.55.27,80 

7. 3. 7,81 

7. 734,62 

7. 9.50,81 

7.14.14,90 

7.26.36,96 
7.29. 4,26 
7.37.31,43 

7.41.12,49 
7.44.15,22 

7.51.33,66 

7.59.26,94 

8. 6.12,54 

9.11.53,48 
9.19. 7,81 

9.26.29,27 

9.37. 4,41 

9.40.15,34 
9.44.37,37 

9.49.53,89 

9.57.38,73 

20. 4-24}33 



- 1,98 

- 2,11 

- 2,27 

- i,9« 

- 2,29 



— 2,24 

— 2,01 

— 2,29 

— 2,32 

— 2,33 

— 2,36 



— 2,40 

— 2,18 

— 2,23 



2,»7 
2,21 



Observateur Henri Renan. 



JniUet 16. 


















'Ç !•' Bord 


10 


9.32. 3,i3 


3,98 






-23,72 


9.31 .40,26 




Polaire PI 


20 


i3.i3. 4,0 


38,2 


14.3 










» Grande Ourse . . 


10 


13.42.55,95 


57,12 


33,29 


-23,83 








n Bouvier 


10 


13.49. 2,25 


3, Il 


39,31 


—23,80 








T Vierge 


10 


13.55.35,07 


35,93 


12,09 


—23,84 












Observateur Périgauo. 








JoiUet 17. 


















7] Ophiuchus 


6 ] 


17. 3.3i,54 


32,48 


7,83 


-2{,65 


-24,67 


17. 3. 7,81 


— 2,11 


A* Ophiuchus 


6 


17. 7-58,27 


59, 3o 


34,58 


—24,72 


—24,67 


17. 7.34,63 


— 2,27 


J Hercule 


4 


17. 10.14,62 


i5,54 


5o,79 


-24,75 


-24,67 


17. 9.50,87 


— 1,97 


9 Ophiuchus 


6 ] 


17.14.38,52 


39,54 


14,92 


-24,62 


-24,67 


17.14.14,87 


— 2,28 


d Ophiuchus 


6 


17.19.40,75 


41,82 


17,10 


—24,72 


-24,67 


17.19.17,15 


- 2,40 


31931 Lai 


6 


17.27. 0,83 


1,79 






-24,67 


17.26.37,12 


— 2,24 


il-OE)- — i9«»44',i 


6 1 


17.41.36,34 


37,31 






—24,67 


17.41.12,64 


— 2,32 


32569 Lai 


6 


17.44.38,88 


39,85 






—24,67 


17.44*15,18 


— 2,33 


32861 Lai 


6 


17.51.57,49 


58,46 






-24,67 


17.51.33,79 


— 2,36 


(s) Junon 


8 


17.58.22,87 


23,76 






-24,67 


17.57.59,09 




,u* Sagittaire 


6 


18. 6.36,16 


37,14 


12,46 


-24,68 


-24,67 


18. 6.12,47 


— 2,41 


9 Petite Ourse . . . 


12 


i8.i3.46,3 


58,6 


33,4 










31 Serpent 


6 


18. i5. 10, 16 


n ,o5 


46, 5i 


-24,54 


-24,67 


18.14.46,38 


— 2,19 


<r Sagittaire 


6 


18.47.49,62 


5o,65 


25,96 


-24,69 


-24,67 


18.47.25,98 


— 2,62 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.43 

Correct. DUt.appar. Rédnct. 

Bar. 0' Lecture. Microro. L, Réfr. de coll. aupôlenord. àjanT.o 

JUILLET 1873. 

Observateurs PAbigaud et A. Souchon. Correction moy. de coll. = — i',o. 

Jnillet 16. o",7 • , . i p i • . • • ; • 

• Hercule 58. 5a. 47, 7 ao. 2,6 5a. 46,1 -+- i8,3 — 0,4 58.53.3,4 -+-2,2 

n Ophiuchus I05.32. 6,0 20. 2,2 32. 4iï -♦-118,6 —1,2 io5.34. i ,7 — ^»^ 

A' Ophiuchus. .. 116. 21. 3i, 5 20, 3,3 21.28,4 -+-212,9—1,1 116. 25. o,3 —9,5 

<f Hercule 65. o. 9,9 20. 2,5 o. 8,6 -+- 25,3 —0,8 65. 0.32,9 h- 1,0 

OOphiuchus 114.49.12,8 20. 2,8 49.10,5 H-i92,7 —1,6 114.52.22,2 — 8,2 

//Ophiuchus 119.40.39,1 20. 3,5 40. 36, 3 -1-274,4 — 3,o 119.45. 9,7 — 9»^ 

3i93i Lai 107.42.36,5 20.1,4 4^.34,9 -*-i3i,3 107. 41. 45, a —6,2 

X Ophiuchus 77.20. 3,8 20. o,5 20. 4,4 -+- 41,9 —1,1 77.20.45,3 — 1,0 

17158 Arg.-Œlti. 108.33.49,8 20. 2,6 33. 47, a -hi36,8 108. 36. 3,o — 5,9 

*Ji= i7'*4i"ia' • 109.41.45^ 20. 5,2 41.40,5 -♦-144,8 109.44. 4,3 —5,9 

32569 Lai 589 14,1 109.42.3,4 20.4,4 41.59,0 H-i44,9 109.44-22,9 —5,8 

32861 Lai 110. 0.35,2 20. 5,5 o.3o,i -+-i47ia 110. 2.56.3 — 5,4 

(3) Junon 95.24.47,6 20. 3,7 24.44,1 -^ 79»^ 95.26. 2,7 

fi* SagitUire m. 2.58,2 20. 6,4 a.5i,9 -+-i55,6 —0,1 m. 5.26,5 — 4,9 

^P.O. — o",22. 3.24.20,3 20. 2,6 24.19,1 — 44,5 —1,4 3.23.33,6 -h i,4 

«Aigle 78.37.14,1 20. 4>i 37.10,2 -+- 44,0 -Ho,3 78.37.53,2 0,0 

^Aigle 87. 7.18,0 20. 6,3 7.12,2 -f- 59,4 —0,2 87. 8.10,6 -+- 0,1 

(S) Hesperia . . . 591 i3,3 100.18.26,4 19.59,5 18.26,9 -+-9^10 100.20. 1,9 

(S) Melpomène. 99.61.12,3 20. 5,i 5i. 7,7 ■+■ 94,3 99.52.41,0 

yAigle 79.40.55,4 20.0,9 40. 55, 5 -f- 45,8 —1,8 79-4«.4o,3 -♦- o,5 

a Aigle 81.27. 7»5 20. 2,2 27. 6,2 -4- 48,8 —0,8 81.27.54,0 -♦- 0,9 

@PoIymnie... 114.45.23,2 19.58,8 45.24,5 -♦-i9î»i9 114. 4836, 4 

(2) Hestia 106.48.57,4 20.3,2 48.54,9 -+-ia6,4 io6.5i. o,3 

VesU 593 i3,5 ii3.i8. 2,4 20. 5,6 17.66,7 -1-176,6 n3.2o.52,3 

Observateur HE.'fRi Renan. Correction moy. de coll. = — i'',7. 

aOrion 626 18,8 82.36. 10,8 20. 1,1 36. 10,2 n- 5o,o — 0,9 

JniUet 16. 

Ç BS 76.6.17,4 ao. 6,4 6.6,2 -♦-39,5 76.6.44,0 

1 Grande Ourse . 4o. 3. 1,0 ao. 1,0 3. 1,6 — 1,1 —a, 5 
I] Bouvier 641 20,7 70.67.22,7 20. 2,3 67.21,0 n- 32, 0—1,6 



Observateurs PArigaud et A. Souchon. 
JoUlet 17. 

r« Ophiuchus ... . 63o 21,8 106.32.12,2 20. 6,2 

A* Ophiuchus... 116.21.37,6 20.4,4 

J Hercule 66. 0.16,7 20. 5,8 

9 Ophiuchus. .. . 114.49.21,0 20.6,1 

«/Ophiuchus. .. 119.40.43,3 20.2,3 

31931 Lai 107.42.4^,9 20. 4,4 

*ji= i7''4i"*i3' 109.41.62,3 20. 5,3 

32669 Lai 109.42.10,3 20.7,6 

32861 Lai 110. 0.37,0 ao. 2,7 

(3) Junon 624 20,7 96.31.48,2 20. 1,9 

fft' Sagittaire m. 3. i,5 20. 4,4 

<JP.O.— 1",75.. 3.24.17,8 20. 1,1 

>ï Serpent 63i 20,3 92.64.41,4 20. 1,4 

(rSagitUire 116.23.44,7 ao. 2,9 



Correction moy. de coll. = — 2", 9. 



32. 7,3 


-»-ii6,3 


-2,1 


106.34. 0,7 


— 


6,8 


21.33,3 


H-2o8 , 8 


-1,8 


116.24.69,2 


— 


9,« 


0.11 ,2 


-♦- a4,8 


-3,3 


66. 0.33,1 


-♦- 


1.4 


49-^5,4 


-M 88, 9 


-2,7 


114.62.21,4 


— 


8,2 


40.41,7 


-+-268,9 


-2,9 


119.45. 7,7 


— 


9,0 


42.38,3 


-♦-128,7 




107.44.44,1 


— 


6,2 


41.47,0 


-+-141,8 




109.44. 6,9 


— 


5,9 


4^. a, 7 


-+-i4i,9 




109.44.21,7 


— 


5,7 


0.34,6 


-^144,3 




110. 2.66,0 


— 


5,4 


31.46, 7 


-h 78,8 




96.33. 2,6 






a. 67, 2 


4-152,6 


-2,4 


111. 5.26,9 


— 


4,9 


a4.i8,6 


- 43,7 


-2,4 


3.23.32,0 


-t- 


2,1 


64.40,6 


-^ 7>»5 


-3,3 


92.66.49,2 


— 


2,4 


a3.42,2 


H-210,8 


-2,6 


116.27.10,1 

A. 6*. 




2,8 



A.44 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 

Asc. droite Rédact. 



G^ N 



Passage 
obserTé. 



C. 



app. coDclne. àjanT. o. 



JUILLET 1873. 
Obsbbtatbur Péugàud. 



JniUet 17. 

2; Sagittaire 

> Aigle 

n Sagittaire 

w Aigle 

lî Aigle 

(S) Hesperia .... 

@ Melpomène . . 

7 Aigle 

9c Aigle 

@ Polymnie. . . . 

@ Hestia 

\) i*'Bord 

t> a' Bord 

JoiUet 18. 

p Ophiuchus 

fA Hercule 

V Ophiucbus 

(3) Junon 

fA* Sagittaire 

S Petite Ourse . . . 

(7 Sagittaire 

Ç Sagittaire 

> Aigle 

7r Sagittaire 

u Aigle 

c? Aigle 

(js) Melpomène.. 

@ Freïa 

7 Aigle 

(S) Polymnie 

(^ Hestia 

Vesta 

t> i*'^Bord 

\) a* Bord 

JniUet 19. 

d Ophiuchus 

SiqSi Lai 

P Ophiuchus 

fA Hercule ........ 

y Ophiuchus 

(3) Junon 

p' Ophiuchus .... 

fA* Sagittaire 

â Petite Ourse . . . 
<r Sagittaire 





h m • 


• 


• 


• 


s 


h m • 


s 


6 


18.54.58,10 


59,17 


34,48 


-24,69 


—24,67 


18.54.34,50 


- a,:3 

4\ 


6 


18.59.56,44 


57,33 


3a, 80 


-24,53 


-24,67 


18. 59. 3a, 66 


— a,3o 


6 


19. a. 38, 77 


39,75 


i5,io 


-24,65 


-24,67 


19. a.i5,o8 


— a, 53 


6 


19.1a. 17,31 


18,18 


53,45 


-24,73 


-24,67 


19.11.53,51 


— a, 19 

m 


6 


19.19.31,76 


3a, 63 


7,88 


—24,75 


-24,67 


19-Ï9- 7,96 


— a,a5 


8 


19. a5. 19,56 


ao,47 






-24,67 


19. a4. 55, 80 




8 


19.35.30,0a 


30,93 






-24,67 


19.35. 6,a6 




6 


19.40. 39, a6 


40, i3 


i5,44 


—24,69 


-24,67 


19.40.15,46 


— 2,19 


6 


19.45. 1,18 


a,o5 


37,38 


-24,67 


-24,67 


19.44.37,38 


— a,a3 


8 


i9-49-34,o6 


3S,o8 






-24,67 


19.49.10,41 




8 


19.56.1 1,93 


ia,88 






-24,67 


19. 55. 48, ai 




6 1 


10. 8.1a, 59 


i3,56 






-24,67 î 


10. 7.48,89 




4 î 


10, 8.14,01 


14,98 






—24,67 î 


10. 7.5o,3i 




4 


17. 37. 38, ao 


39107 


i3,95 


— a5,ia 


— a5,o8 


i7-37i3,99 


- a, 07 


6 1 


[7.41.55,41 


56,35 


3i,3a 


-a5,o3 


— a5,o8 


i7.4i.3i,a7 


— a,o5 


6 i 


17. 5a. a8, 43 


^9,34 


4,3a 


— a5,oa 


— a5,o8 


17.5a. 4,26 


— a,aa 


8 ] 


17.57.40,54 


41,43 






— a5,09 


17.57.16,34 




4 


18. 6.36,63 


37,61 


12,46 


— a5,i5 


— a5,09 


18. 6.1a, 5a 


- 2,41 


la 


18.13.45,8 


58,1 


33,1 










4 1 


18.47.50,08 


5i, Il 


25,97 


-25, M 


— a5,ii 


i8.47.a6,oo 


- a, 63 


6 


18.54.58,56 


59,63 


34,48 


— a5,i5 


— a5,ia 


18.54.34,51 


- 2,73 


(1 


18.59.56,98 


57,87 


3a, 80 


—25,07 


— a5, la 


18. 59. 3a, 75 


— a,3o 


6 


19. a. 39, 19 


40,17 


i5,io 


—25,07 


— a5,ia 


19. a.i5,o5 


-- a, 53 


6 


19.1a. 17,69 


18, 56 


53,46 


— a5,io 


— a5,ia 


19.11.53,44 


— a,ao 


3 


19. 19. 3a, i3 


33,00 


7,89 


— a5,ii 


— a5,ia 


19.19. 7,88 


— a,a6 


4 ] 


19.34.31 ,i3 


3a ,04 






— a5, i3 


19.34. 6,91 




5 1 


19.35.18, II 


ï9,o7 






— a5, i3 


19.34.53,94 




a 


19.40.39,75 


40 , 6a 


i5,45 


—25,17 


-25,14 


19.40. i5,48 


— a,ao 


8 


19. 47. 4a, a7 


43, a9 






—25, 14 


19.47.18,15 




8 


19.55. 16,67 


17,63 






—25, 14 


19. 54. 5a, 49 




8 ! 


10. i.5a,77 


53,78 






-a5,i5 ! 


%o. i.a8,63 




6 î 


io. 7.54,78 


55,75 






— a5,i5 ! 


20. 7.30,60 




4 ' 


20. 7.56,17 


57,14 






— a5,i5 '. 


io. 7-3i,99 




6 


i7-»9-4i,73 


4a, 80 


17,10 


-25,70 


— a5,6a 


17.19.17,18 


— a, 40 


6 


17. a7. 1,71 


a, 67 






-a5,63 


17. a6. 37, 04 


— a,a3 


6 


17.37.38,75 


39.6a 


i3,95 


— a5,67 


~a5,63 


17-37.13,99 


— 2,07 


6 


17.41.55,97 


56,91 


3i,3i 


— a5,6o 


-25,64 


I7.4i.3i,a7 


— 2,04 


6 


17. 5a. a8, 96 


29,87 


4,33 


-25,54 


— a5,64 


17.5a. 4,23 


— a,a3 


8 


17.56.59,60 


«,49 






-a5,65 


17.56.34,84 




i 


i7.59.a9,o5 


29,93 


4,2a 


-25,71 


— a5,65 


17.59. 4,28 


- 2,l5 


6 


18. 6.37,13 


38,11 


12,47 


-a5,64 


~a5,65 


18. 6.1a, 46 


— 2,42 


la 


18.13.45,8 


58,1 


32,9 










6 


18.47.50,59 


5i,6a 


25,97 


-a5,65 


—25,69 


18. 47. a5, 93 


— a,63 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. 

Bar. 0' Lecture. Microm. L. 



A.45 

Correct. Dist. appar. Réduct. 
Réfr. de coll. au pôle nord. àjanT. 



jnLLBT it73. 
Obskrvatburs Pàrigaud et A. SoocBOif. Correction moy. de coll. 



JniUet 17. 

C Sagittaire 

^ Aigle 

fr Sagittaire 

u Aigle 

â Aigle 

@ Hesperia . . . 

(S) Melpomène. 

7 Aigle 

a Aigle 

@ Polymnie. .. 

@ Hestia 

t> centre 



o",7 



616 



o 



611 17,7 



119.59. 5,5 
95. 3. 5,2 

111.10.59,6 
78.37.15,8 
87. 7.16,9 

100. 23. 16, I 
100. 5.23,5 

79.41. 0,1 
81 .27. II ,8 

114.49.39,3 

106.53.49,3 
110. 3o. 9,6 



20. i,o 
20. 5,5 
20. 5,6 
20. 1,7 
20 . 2,1 

20. 0,5 

20. 3,2 

20. 3,2 
20. 3,3 

20. 3,8 

18.57,5 
20. 3,5 



59- a,7 

3. 0,4 

10.54,1 

37.14,3 

7.i5,4 

a3.i5,9 

5.20,7 
40.57,9 
^7' 9»3 
49-35,9 

54.52,0 
3o. 6,4 



278,0 
77,3 

i54,i 
43,3 
58,4 
94,6 

93,6 

45,0 
48,0 

190,8 

125,2 
149,3 



-4.5 

•»i9 
3,5 

3,5 

-2,8 



3,8 
3,5 



= - a%9. 

120. 3.37,8 
95. 4.14,8 

iii.i3.25,3 

78.37.54,7 
87. 8.10,9 

100.24.47,6 

100. 6.5i,4 
79.41.40,0 
81.27.54,4 

114.52.43,8 

106. 56.5^,3 
110.32.32,8 



— •'*,7 

— o,G 

— 1,3 

0,4 
0,5 



1,3 



JaiUet 18. 

P Ophiuchus . . . 

/A Hercule 

V Ophiuchus . . . 

(?) Junon 

fA* Sagittaire . . . 
^P.O. — o",83. 

<T Sagittaire 

Ç Sagittaire. . . . 

l Aigle 

YT Sagittaire. . . . 

u Aigle 

9 Aigle 

(js) Melpomène 

(ïe) Freïa 

7 Aigle 

(S) Polymnie. . 



Correction moy. de coll. = — 2",o. 



606 17,7 



612 
6i3 



17, i 
16,3 



85.21 .5o,i 
62. II .52,7 
99.43.56,1 

95.35.26,6 

111. 2 . 59 , 1 
3.24.18,9 

116.23.41 ,4 

119.58.59,7 

95. 3. 2,5 

II 1.10.55,9 

78.37.14,5 

87. 7.^0,4 

100.12.53,4 

108.53. 19,3 

79.40.58,8 

iii.5i .36,7 



20. 2,4 

20. 2,8 

20 . 3,1 

20. 3,2 

20. 2,6 

20 . 1,6 

20. 2,5 

2o. 3,6 

20. 3,8 

20 . 4 ) > 

20. 2,9 

20. 7,7 

20 . I 5 , 4 

20.55,2 

20. 4,9 

20. 6,1 



21.48,6 
11.5] ,0 
43.53,5 

35.23,5 

2.56,6 
24.19,0 
23.39,^ 
58.57,3 

2.59,3 
io.5i,9 
37.11,7 

7.13,3 

12.38,7 

52.24,5 
40.54,9 
5i.3o,9 



55,1 
21,8 

92,7 
79,3 
-+-i53,9 
- 44,1 

-h212,8 

-H28o,6 

-f- 78,1 

-+^155,7 

43,7 
59,0 

95,0 

i38,4 
45,5 

«9^,9 



-2,9 85 
— 1,6 62 
— a,o 99 

95 
— 3,1 III 
-2,7 3 

— 1 ,6 116 

— 1,7 1 20 

-"«,7 95 
-2,9 m 

-1,4 78 
-1,4 87 

100 

108 

— «,5 79 

114 



.22.41,7 
. 12.10,8 
.45.24,2 

. 36 . 40 , 8 

. 5.28,5 
.23.32,9 
.27. 10,0 
. 3.35,9 
. 4.i5,4 
. i3.25,6 

.37.53,4 
. 8.10,3 

.14-11,7 
.54.40,9 
.41.38,4 
.54.41,8 



1,5 
1,3 

- 3,7 

- 4,9 
-+. 2,4 

- a, 7 

- 0,5 

- 1,3 
0,5 

0,6 



I,' 



Vesta 
t> centre. 



113.39.10,2 20. 5,1 39. 5,3 H-i79,i 
614 i5,7 110. 3i. 11, 7 20. 7,3 3i. 4,5 -HiSojô 



11 3. 4a. 2,4 
110.33.33, I 



Jnillet 19 

//Ophiuchus. 
31931 Lai... 
P Ophiuchus . 
fA Hercule . . . 
V Ophiuchus . 

(3) Junon. . . 

p* Ophiuchus 
fA* Sagittaire . 
<JP.O. — o" 
9 Sagittaire. 



Correction moy. de coll. = — i',3. 



70 



644 17,9 



119.40.40,5 


20. 


4,9 


40. 36, 3 


107. {2.44,5 


20. 


7,'-* 


42.37,2 


85.21.48,5 


20. 


2,8 


21 .46,6 


62.11.54,4 


20. 


5,0 


ii.5o,6 


99.43.54,5 


20. 


3,0 


43.52,1 


95.39.12,5 


20. 


5,a 


39. 8,0 


87.27.11,2 


20. 


1,0 


27.10,8 


III. 2.56,3 


20. 


3,7 


2.52,7 


3.24.18,1 


20. 


«,5 


24 . 1 8 , 1 


116.23.39,9 


20. 


a,8 


23.37,5 



-t-272,8 
i3o,6 

55,4 
22,0 

93,2 

80,0 

59,8 
H-i55,i 

- 44,4 
214,1 



-1,2 


119.45. 7,8 


— 


9,i* 




107.44.46,5 


— 


6,2 


-1,3 


85.22.40,7 


— 


1,4 


-1,6 


62 . 1 2 . i i , 3 


-h 


1,5 


->,« 


99.45.24,0 
95.40.26,7 


" 


3,7 


-1,4 


87.28. 9,3 


— 


a,o 


—0,4 


111. 5.26,5 


— 


4,9 


-1,8 


3.23.32,4 


-h 


a, 7 


-1,1 


116.27.10,3 


-— 


2,9 



A.46 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



(y. N 



Passage 
obserré. 



JniUet 19. 

ç Sagittaire 

\ Aigle 

7r Sagittaire 

» Aigle 

(£) Hesperia 

(is) Melpomène . . 

^6) Freïa 

7 Aigle 

(S) Polymnic 

(^ Hestia 

Vesta 

t> 1" Bord 

}) 2« Bord 

jQiUet 21. 

a Ophiuchus. . . . 

p Ophiuchus 

fA Hercule 

V Ophiuchus 

p* Ophiuchus 

p* Sagittaire 

â Petite Ourse . . . 

iQ Serpent 

(T Sagittaire 

Ç Sagittaire 

> Aigle. 

TT Sagittaire 

w Aigle 

(^ Hesperia 

(^ Melpomène . . 

@ Freïa 

7 Aigle 

(S) Polymnie 

(S) Hestia 

Vesta 

t> i"Bord 

\) 2'Bord 

3 Verseau 

p Verseau 

(3) Elpis 

9 2* Bord 

Rigel 

7 Orion 

i Orion 

s Orion 



T X. C, 

JUILLET 1873. 
Observateur Pàrigaud. 



C. 



Aie. droite Rédnct. 
app. conclue. àjanT. o. 





b m • 


• 


» 


■ 


• 


h D • 


• 


6 


18.54.59,09 


0,16 


34,49 


—25,67 


-25,69 


18.54.34,47 


— a,74 


6 1 


18.59.57,54 


58,43 


32,81 


—25,62 


—25,70 


18.59.32,73 


— a, Si 


6 


19. 2.39,83 


40,81 


i5,ii 


—25,70 


-25,70 


19. 2.l5,ll 


-2,54 


6 


19.12.18,36 


19,23 


53,46 


-25,77 


-25,71 


19.11 .53,52 


— 2,20 


8 


19.23.47,66 


48,57 






—25,71 


19.23.22,86 




4 


19.33.32,38 


33,29 






—25,72 


19.33. 7,57 




3 ] 


19.34.35,29 


36,25 






—25,72 


19.34.10,53 




4 


19.40.40,37 


4i,a4 


i5,46 


-25,78 


—25,72 


19.40.15,52 


— 2,21 


8 ] 


19.46.50,53 


5i,55 






-25,73 


19.46.25,82 




8 


19.54.21,39 


22,34 






-25,73 


19.53.56,61 




8 î 


20. 0.54,33 


55,34 






-25,73 


20. 0.29,61 




C - 


20. 7.36,95 


37,92 






—25,74 


20. 7.12,18 




4 ' 


10, 7.38,3o 


39 1^7 






-25,74 


20. 7.13,53 




6 


17.29,30,20 


3i,o8 


4,34 


-26,74 


—26,72 


17,29. 4,36 


— 2,00 


6 


17.37.39,94 


40,81 


13,95 


—26 , 86 


—26,72 


17,37.14,09 


- 2,07 


6 


17.41.57,04 


57,98 


3i,3o 


—26,68 


—26,73 


17.41 .3i,25 


— 2,o3 


6 


17.52.30,10 


3i ,01 


4,33 


-26,68 


—26,73 


17.52. 4,28 


— 2,23 


6 


1 7 . 59 . 3o , 1 I 


30,98 


4,22 


—26,76 


26,73 


17.59. 4,25 


— 2,l5 


6 


18. 6.38,24 


39,22 


12,47 


-26,75 


—26,74 


18. 6.12,48 


2,42 


12 


i8.i3.46,2 


58,5 


32,4 










4 


18. i5.i2,3o 


13,19 


46,52 


—26,67 


-26,74 


18.14.46,45 


— 2,20 


6 


18.47.51,64 


52,67 


25,98 


—26,69 


-26,76 


18.47.25,91 


- 2,64 


6 


18,55. 0,19 


1,26 


34, 5o 


-26,76 


-26,76 


18.54.34,50 


— 2,75 


6 


18.59.58,75 


59,64 


32,82 


—26,82 


—26,76 


18.59.32,88 


— 2,32 


6 


19. 2.40,96 


41,94 


i5,i3 


—26,81 


—26,77 


19. 2,15,17 


— 2,56 


6 


19.12.19,34 


20,21 


53,47 


-26,74 


-26,77 


19,11,53,44 


— 2,21 


8 


19.22.16,73 


17,64 






-26,78 


19.21 ,5o,86 




4 


19.31.34,93 


35,84 






-26,78 


19.31. 9,06 




6 


19.33. 9,37 


10,33 






-26,78 


19,32.43,55 




6 


19,40.41 »36 


42,23 


i5,48 


-26,75 


-26,79 


19.40,15,44 


— 2,23 


8 


19.45. 6,61 


7,63 






-26,79 


19.44.40,84 




7 


19,52.29,94 


30,90 


• 




-26,79 


19,52, 4,11 




5 


19.58,57,04 


58, o5 






—26,80 


19.58.31,25 




6 


20. 7, 0,94 


',91 






-26,80 


20, 6,35,11 




4 


20, 7, 2,33 


3,3o 






—26,80 


20. 6.36,5o 




6 


20, 41. 3o, 32 


3i ,21 


4,40 


—26,81 


—26,81 


20.41. 4,40 


— 2,32 


6 


20.46.16,47 


'7,37 


5o,49 


-26,88 


—26,81 


20, 45.50, 56 


- 2,37 


5 


20.55.31,96 


32,85 






—26,82 


20.55, 6,o3 






Observateur Henri Renan. 








lO 


4.52.59,86 


0,75 






-26,67 


4.52.34,08 




lO 


5. 8.5i,77 


52,67 


26,00 


—26,67 


—26,67 


5. 8.26,00 


H- 0,10 


lO 


5.18.45,03 


45,90 


19,17 


-26,73 


-26,68 


5.18.19,22 


H- 0,04 


lO 


5,25.56,85 


57,73 


3i,o6 


-26,67 


-26,68 


5,25, 3i ,o5 


H- 0,10 


7 


5,30.11,96 


12,84 


46, o5 


-26,79 


-26,68 


5,29.46,16 


-+- 0,12 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A. 47 

Correct. Dist. appar. Réduct. 
Bar. d' Lecture. Microm. L, Réfr. de coll. au pôle nord. àjanT.o 

JUILLET 1873. 
Observateurs Périgaud et A. SoucnoN. Correction moy. de coll. =— i*,3. 

JuiUet 19. o"»,7 o o , , t p , , . , o , . 

2; Sagittaire 646 15,7 119.58.59,2 20. 4,» 58.56,2 -^282,3 —2,2 120. 3.37,2 — 2,8 

îi Aigle 95. 3. 0,8 20. 3,8 2.57,6 -f- 78,6 —0,6 95. 4. '4,9 — o,1 

ir Sagittaire iii.io.53,8 20. 3,9 io.5o,o -4-156,9—2,2 iii.i3.25,6 — i,3 

«Aigle 78.37.13,8 20. 3,6 37.10,3 -h 44,1 —0,6 78.37.53,1 H- 0,7 

(S) Hesperia . . . 643 14,7 100.28.9,5 19.54,7 28.i5,3 -f- 96,8 100.29.50,8 

(li) Melpomène. 100.20.26,2 20.20,8 20. 6,0 + 96,3 100.21.41,0 

@) Freïa 108.55.17,1 21.16,2 54. 1,2 -+-139,8 108.56.19,7 

7 Aigle 79.40.54,5 20. 1,9 4o«53,6 ■+- 4^,9 —0|8 79'4>-38,2 h- i,3 

(^ Polymnie. . . 114.53.27,4 20. 3,5 53.2{,2 -1-194,8 114.56.37,7 

(5) Hestia 107. 0.25, 5 19.34,5 o.5i,3 -t-127,8 107. 2.57,8 

Vesla 113.46.3,3 20.5,4 45.57,6 -+-i8i,8 ii3.48.58,i 

\) centre 641 i4,7 110.32.11,9 '-^o. 6,5 32. 5,5 -f-i5i,9 110.34.36,1 



Correction moy. de coll. = — 2', 3*. 
JniUet 21. 

a Ophiuchus. . • . 6i3 25, o 77.20. 6,6 20. 0,8 20. 6,7 -h 4o,4 

p Ophiuchus . . . . 85.21.49,7 20. 1,4 21. 49, 3 -4- 53,8 

/A Hercule 62.11.51,8 20. 2,4 ii.5o,6 ■+• 21, 3 

V Ophiuchus ... . 99-44' 0,6 20. 4,5 43.56,6 -h 90,4 

p' Ophiuchus .. . 6i3 24,2 87.27.17,6 20. 4,4 27.13,8 -+- 58 ,0 

fA* Sagittaire ... . m. 3. 1,9 20. 2,5 2. 5g, 6 -i-i5o,3 

^ P. 0. — o"',42. 3.24.19,1 20. 2,3 24.19,2 — 43,0 

>î Serpent 92.54.44,^ ^o« 4,o 54. 4', i -<- 70,4 

0* Sagittaire 116.23.48,3 20. 4,^ 23.44,^ -^207,4 

Ç Sagittaire 119.59. 9,6 20. 6,3 59. 4,5 -t-273,4 

> Aigle 95. 3. 4,3 20. 3,6 3. 1,4 ■+• 76,2 

TrSagittaire 111.10.59,5 20. 5,4 10.54,2 -hi5i,9 

«Aigle 611 22,7 78.37.17,1 20. 4,7 37.12,5 -h 4^,7 

(^ Hesperia . . . 100. 33. 33, 2 19.58,3 33.34,9 -1-94,0 

@ Melpomène. 100. 35. 57,5 20.16,3 35. 41, 3 -1- 94,1 

(?6) Freïa 108.57. ^,3 19.28,1 57.34,0 -ht 35,7 

7 Aigle 79 «41. 0,0 ^o, 4,3 4o.56,7 -f- .{4,4 

@ Polymnie... 114.57. 9,1 20. 5,8 57. 3,2 -t-189,3 

(S) Hestia 107. 5.12,6 18. 2,2 7.10,2 -^-124, 4 

(4) Vesta 113.57.40,1 17.58,5 59.41,2 H-i78,5 

t> centre 610 21,9 110.34.16,9 20. 5,2 34.11,7 h-i47,4 

3 Verseau 95.28.13,7 20. 5,2 28. 8,4 ■+■ 77,6 

f* Verseau 99.25.59,5 20. 3,7 25.56,5 -»- 90,1 

@ Elpis 607 21,8 97.30. 6,1 18. 3,2 32. 3,8 -f- 83,8 

Observateur HEr^Ri Renan. Correction moy. de coll. 

9 BS 70.40.30,6 20. 4,3 40.21,0 -♦- 3i,2 

Rigel 606 26,2 98.19.29,0 20. 3,8 19.25,8 -h 85,1 

7 Orion 83.45. 6,2 20. 2,4 45. 4,8 h- 5o,5 

^ Orion 90.22.32,0 20. 2,9 22.30, 5 -h 63,6 

«Orion 91.15. 54, 5 20. 3,4 i5.52,2 h- 65,6 



>,8 


77.20.44,8 


- 0,1 


»,6 


85.22.40,8 


— i,îi 


1,3 


62.12. 9,6 


-+- »,9 


ai9 


99.45.24,7 


- 3,6 


a, 8 


87.28. 9,5 


- 1,8 


2,5 


III. 5.27,6 


— 4,9 


4,9 


3.23.33,9 


-f- 3,3 


3,' 


92.55.49,2 


- a,o 


1,4 


116.27. 9,6 


- a, 9 


1,5 


120. 3.35,6 


- 2,9 


2,2 


95. 4*1^,3 


- 0,2 


>,4 


tu .i3.23,8 


- 1,3 


1,8 


78.37.52,9 
100.35. 6,6 

100.37. i3,i 

108.59.47,4 


-+- 1,1 


2,8 


79.41.38,8 
ii5. 0.10,2 

107. 9.12,3 

114. 2.37,4 
110.36.36,8 


-»- ',7 


2,2 


95.29.23,7 


-h 4, 'A 


1,6 


99.27.24,3 
97.33.25,3 


-+- 4,8 


— 2 


" 2 
70.40.50,0 




a, 7 


98.20.48,7 


H-12,8 


1,8 


83.45.53,1 


-^ 9>2 


1,6 


90.23.3! ,9 


-hio,6 


2,0 


91.16.55,6 


-4-10,7 



A. 48 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 

Passage ^*^- droit® Réduct. 



G*^. N observé. 



»v 



c. 



app. conclue, àjanv. o. 



JUILLET 1873. 
Obsbrvateuh Henri Renan. 



JuiUet 21. 

ç Orion 

a Orion 

JniUet 22. 

O i'^ Bord 

O 2' Bord 

Réélus 

Polaire Pi 

C Vierge 

ri Bouvier 

T Vierge 

a Opbiuchus 

p Ophiuchus 

f* Hercule 

V Ophiuchus 

p* Ophiuchus 

fA* Sagittaire 

J Petite Ourse. . . . 

«2 Serpent 

9 Sagittaire 

C Sagittaire 

> Aigle 

TT Sagittaire 

w Aigle 

(S) Hesperia 

@ Melpomèue . . 

7 Aigle 

(S) Polymnie 

@ Hestia 

Vesla 

t> l'-^Bord 

f) a* Bord 

a' Capricorne 

3 Verseau 

fjL Verseau 

(S) Elpis 

ç a'Bord 

Rigel 

7 Orion 

i Orion 

1 Orion 

a Orion 

JoiUet 23. 

O !•' Bord 

O 2* Bord 





bus 


s 


s 


• 


■ 


h B t 




» 


\} 


5.34.46,68 


47.57 


20,94 


-26,63 


-26,68 


5.34.20,89 


■+- 


o,i^ 


9 


5.48.43,39 


44,26 


«7,64 


—26,62 


-26,69 


5.48.17,57 


-+- 


o,i3 


6 


8. 6.39,58 


40,47 






-26,74 


8. 6.13,73 






6 


8. 8,54,5o 


55,39 






-26,74 


8. 8.28,65 






lO 


10. 2. 2,l3 


3,01 


36, 3o 


-26,71 


-26,78 


10. 1.36,23 


■+- 


0,07 


20 


i3.i3.2i ,7 


5l,2 


20.1 












8 


13.28.40,23 


41,11 


14.18 


-26,93 


—26,88 


13.28. 14, 23 




o,83 


lO 


i3.49- 5,17 


6,06 


39,23 


-26,83 


-26,88 


13.48.39,18 


— 


1,00 


lO 


13.55.38,12 


39,00 


12, o3 


-26,97 


—26,89 


i3.55.i2,ii 


^■*'* 


1,01 




Observateur Périgaud. 










6 


I 7 . 29 . 3o , 52 


3i,4o 


4,3{ 


-27,06 


—27,08 


17.29. 4.32 


— 


2,00 


2 


17.37.40,16 


41 ,o3 


i3,95 


—27,08 


—27,08 


17.37.13,95 


— 


2,07 


G 


17.41.57,34 


58,29 


31,29 


—27,00 


—27,08 


17.41.31,21 


— 


2,02 


6 


17.52.30,53 


3i,4i 


4,33 


—27 , 1 1 


-27,09 


17.52. 4,35 


— 


2,23 


6 


17.59.30,47 


3i,34 


4,22 


-27,12 


-27,10 


17.59. 4,24 


— 


2,i5 


6 


18. 6.38,67 


39,65 


12,47 


-27,18 


-27,10 


18. 6.12,55 


— 


2,42 


G 


18.13.46,3 


58,6 


32,1 












6 


18.15.12,75 


i3,64 


46,52 


27,12 


—27,10 


18.14.46,54 


— 


2,20 


G 


18.47.52,09 


53,12 


25,99 


-27, i3 


-27,11 


18.47-26,01 


— 


2,65 


6 


18.55. 0,54 


1,61 


34, 5i 


27,10 


—27,11 


18.54.34,50 


— 


2,76 


6 


18.59.59,04 


59,93 


32,83 


-27,10 


—27,12 


18.59.32,81 




2,33 


6 


19. 2.41,24 


42,22 


i5,i3 


—27,09 


-27,12 


19. 2.l5,IO 


— 


2,56 


6 


19.12.19,69 


20,56 


53,48 


-27,08 


-27,12 


19.11.53,44 


— 


2,22 


8 


19.21 .3i ,58 


32,49 






— 27,i3 


19.21. 5,36 






4 


19.30.36,29 


37,20 






-27,13 


19.30.10,07 






6 


f9.40.41 ,65 


42,52 


i5,48 


-27,04 


-27,13 


19.40.15,39 


— 


2,23 


8 


19.44.14,47 


15,49 






—27,14 


19.43.48,35 






6 


19.51.33,96 


34,92 






—27,14 


19.51. 7,78 






6 


19.57.58,25 


59,26 


. 




-27,14 


19.57.32,12 






6 


20. 6.42,67 


43,64 






-27, i5 


20. 6.16,49 






4 


20. 6.44)10 


45,07 






—27,15 


20. 6.17,92 






6 


20.11 .29,05 


29,98 


2,83 


—27,15 


-27, i5 


20.11. 2,83 


— 


2,47 


6 


20.41 .3o,8o 


31,69 


4,42 


27,27 


-27,17 


20.41* 4,52 


— 


2,34 


6 


20.46.16,74 


17,64 


5o,5i 


-27,13 


—27,17 


20.45.50,47 


— 


2,39 


8 


20.54.47)77 


48,66 






-27,17 


20.54.21,49 







Observateur Henri Renan. 



8 


4.57.12,60 


"3,49 






-27,07 


4.56.46,42 






10 


5. 8.52,3o 


53,20 


26,02 


-27,18 


-27,07 


5. 8.26,13 


H- 


0,08 


10 


5.18.45,37 


46,24 


19,19 


-27,05 


-27,07 


5.18.19,17 


-h 


0,02 


10 


5.25.57, 22 


58 10 


3i,o8 


—27,02 


—27,08 


5.25.3i,o2 


-h 


0,08 


8 


5.3o. 12,21 


13,09 


46,07 


—27,02 


—27,08 


5.29.46,01 


4- 


0,10 


10 


5.48.43,95 


44,82 


17,67 


-27, i5 


—27,08 


5.48.17,74 


-H 


0,10 


6 


8.10.39,09 


39,98 






-27,13 


8.10.12,85 






6 


8.12.53,61 


54,5o 






-27, i3 


8.12.27,37 







A.5o GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



G'. N 



Passage 
obsenré. 



c. 



Ase. droite Eéduct. 
app. conclue, à jaiiT. o . 



JniUet 24 

O 1* Bord 
O a« Bord 
Polaire PI . 
n Bouvier . 
T Vierge . . 
X Vierge . . 
Arcturus . . 



29919 Lai 6 

X Ophiuchus 

Ç Hercule 

X Ophiuchus 

31062 Lal.(lai'«). 8 

3i836 La! 8 

a Ophiuchus 

P Ophiuchus 

32674 Lai. (la i"). 8 
32920 Lai. (la 2*). 9 

35263 Lai 7 

35581 Lai 9 

35956 Lai 8.9 

36270 Lai 8- 

J Aigle 

36931 Lai 8.9 

X Aigle 

? Aigie 

i Petite Ourse 

!) l'Bord 

}D 2* Bord 

JniUet 25. 

a Couronne 

a Serpent 

9 Ophiuchus 

> Ophiuchus 

3o635 Lai 6.7 

3090^ Lal.(lai"). 8 

3i23i Lai 7 

31726 Lai 8 

32238 Lai 7.8 

32522 Lai 9 

32743 Lai 8 

p^ Ophiuchus 

35388 Lai 

35847 ^l 8 

w Aigle 

P* Cygne 

37345 LaK (la 2'') . 8 

7 Aigle 

a Aigle 



JUILLET 1873. 
Observateur Henri Renan. 
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Observateur Folain. 
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GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.5i 



Bar. 0' 



Lecture. Microm. 



Correct. Dist. appar. Réduct. 
Réfr. de coll. au pôle nord, àjanv. o 



JUIUET i87a. 

Observateur Henri Renan. Correction moy. de coll. = — a*,9. 

Jnillet 24. o"',7 o , , t p , . o , • 

Q Bl— i^oo... 70.10.16,3 i4.i3,o a5.58,5 -f-3i,3 70.26.27,4 

OBS4-i",io.. 6i3 ai, 8 70.10.16,3 26.7,0 64,19,9 H- ^0,7 . 69.64.47,2 

Pol. Pl-hi8-,3.. 368.18.52,6 20.1,2 38.37,9 —60,9—2,7 

«Bouvier 609 23,8 70.67.23,7 20. 1,6 67.22,8 -h3i,6— 3,3 70.67.61,6 

T Vierge 87.49.32,3 20.1,8 49.3i,6 4-68,8—3,3 87.60.27,6 

X Vierge 99.40.6,7 20.34,6 39.32,8 -f 90,4 —2,1 99.41.0,3 

Arcturus 608 23,5 70. 9.24,3 20.34,9 8.60,8 4- 3o,8 —3,2 70. 9.18,7 



a.' 



- 3,6 

- 7,6 
4- 1,1 



Observateur Folain. Correction moy. de coll. = — 2',3. 

VOphiuchus 614 22,1 87.43.16,9 20.2,0 43.16,1 4-68,9—2,1 87.44.11,7 

>; Hercule 68. 9.37,2 20. 1,7 9.36,9 4- 17,1 —",7 ^8. 9.61,7 

xOphiuchus 6o3 21,6 80.24.49,6 20.0,6 24.60,3 4- 46,7 —3, o 80.2633,7 

31062 Lai 6i3 21,6 86.2.8,9 "9-68,9 2.10,7 4-66,7 86. 3-4, i 

3i836 Ul 614 21,4 83.44.2,9 19.68,6 44-6,6 4-5i,4 83.44-64,7 

a Ophiuchus 77.20. 1,4 19.67,3 20.6,3 4- 4«,o — 2,4 77.20.44,0 

^Ophiuchus 6i5 20, 3 85.21.48,6 20.1,1 21.48,6 4-54,5—2,8 86.22.40,7 

32674 Lai 616 19,8 83. i3. 24,0 20.1,0 i3.23,9 4-60,8 83. 14.1a, 4 

35263 Lai 614 18,8 89.62.42,9 20.3,9 62.39,8 4-64,3 89.63.41,8 

35681 Ul 81.44.16,6 20.2,7 44-13, 8 4-48,4 81.44-69,9 

36966 Lai 80. 1.69,7 ao, 0,9 1.59,8 -t- 45,6 80.2.43,1 

36270 Lai 82.48.366 20.2,0 48.36,9 4-60,4 82.49-a4,o 

^Aig'.e 6i5 18, a 87.7.16,0 20.2,9 7-i3,9 4-68,6—2,3 87.8.10,1 

36931 Lai 87. 7.66,7 20. 4,0 7.62,4 4- 68,6 87. 8.48,7 

xAigle 97.17.6,3 ao. a,4 17-4,3 4- 83,8 —i, a 97.18.26,8 

7Aigle 614 17,6 79.40.67,1 20.2,6 40.66,6 4-45,2—3,0 79.41.38,5 

t> centre 6i5 17,6 110.37.12,9 20.2,6 37.10,4 4-160, 3 110.39.38,4 



a,9 
4,4 

- 0,7 

- 1,9 

- 1,0 
4- 0,3 

- 0,9 
-0,5 



4- 



4- 



o,a 

1,5 
1,4 
1,4 
1,6 

a, a 



Correction iDoy. de coll. = — a'',o. 



JniUet 25. 

a Couronne 691 a6,4 

a Serpent 691 26 , 2 

S Ophiuchus. . . . 689 24 , 4 

/ Ophiuchus .... 689 24 ,0 

3o636 Lai 

3i23i Lai 

31726 Lai 690 23,3 

32238 Lai 

32622 Lai 

32743 Lai 690 23,1 

35388 Lai 586 21,6 

35847 Lai 

w Aigle 

f» Cygne 584 ao,6 

37346 Lai 

7 Aigle 

3t Aigle 683 20,2 



62 . 60 . 69 , 6 
83. 9.38,1 
93 . 20 . 62 , o 
87.43.17,2 
80.20.43,0 

89.20.21,0 
82.22. 7,4 
86.45.66,2 
81 .64.34,0 
87.12.26,6 



1,0 

i»7 
1,6 

1,4 
20. 0,0 



20. 
20. 
20. 
20. 



60.69,9 

9-37,7 
20 . 6 I , 3 

43.16,8 

20.44,5 



ai ,9 
49,6 
-f- 71,1 
4- 58,3 

4- 45,1 



19.66,0 20.26,0 4-61.9 

19.64,8 22.i3,3 4-48,6 

20. 2,1 46.65,0 -f- 64,7 

ao. 2,0 64.32,7 4- 47,8 

20. 3,1 12,23,2 4- 67,5 



-2,2 62.61,19,8 4- 3,9 

-2,0 83.10.25,3 — 1,9 

-2,5 93.22. 0,4 — 4,8 

-2,2 87.44.13,1 — a, 9 

80.21.27.6 — 0,6 

89.21.26,9 — 2,5 

82.22.69,8 — 0,6 

86.46.47.7 — 1,1 
81.66.18,5 — 0,2 

87.13.18,7 — 1,1 



82.53.47,7 20. 4, a 53.44,6 

88.49.54.1 ao. 3,8 49-5i,5 
78.37.14,9 ao. 3,4 37.11,8 

62.17.58.2 20. a,o 17.67,4 
88.31.17,0 20. 2,2 3i.i6,o 
79.40.66,0 20. 2,0 40.66,1 



49w 
61, a 

4- 4a, 8 
ai, 6 

60,7 
44,6 



82.54.32,3 -h a, 4 

88.60.60,7 -h 0,8 

1,8 78.37.62,6 -4- 1,7 

1,4 62.18.17,0 4- a, 5 

88.32.14,7 4- 1,9 

2.1 79-41.37,7 -+- a, 4 



8^.27.7,8 20.1,9 27.6,9 4-47,5—1,9 81. 27. 6a, 4 -h a, 6 

A. 7. 



A.Sa GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



N 



Passage 
observé. 



Atc. droite Réduct. 
G' app. conclue, àjanv. o 



JUILLET 1873. 
Observateur Folain. 



JniUet 25. 

38348 Lai 8 

b l'^Bord 

b »• Bord 

JaiUet 28. 

a Serpent 

p' Scorpion 

S Ophiuchus 

> Ophiuchus 

3o635 Lai 

35598 Lai 6 

35968 Lai. (la r*). 7.8 

w Aigle 

P' Cygne 

37345 Lai. (•).... 8 

7 Aigle 

X Aigle 

X Petite Ourse . . . 

b l'^^Bord 

\) 2* Bord 

JaiUet 29. 

O i"^Bord 

O *• Bord 

Ç i^Bord 

7' Lion 

P Lion 

C i^Bord 

7' Vierge 

è Vierge 



6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

4 

6 



6 

6 

8 

10 

10 

10 

8 

8 



m 



6 19.58.49,46 5o,34 

4 20. 5.49,4^ ^0,44 
6 20. 5.5o,94 51,93 



i5.38 
i5.58 
16. 8 
16.25 

16.44 
18.57 

19- 5 
19.12 
19.26 
19.34 
19.40 

19-45 
19.51 

20. 4 
20. 4 



.33,14 

.35,65 
•»3,99 
. 3,04 
.27,39 

39,74 
.22,45 

.24,3i 
. 8,89 
.57,95 

.46,34 
. 8,35 
.5i ,0 
.56,78 
.58,3o 



34,02 
36,63 

14,89 

28,27 
40,62 
23,33 
25,19 
9,83 
58,83 

47,*^ 
9,23 

3o,i 

57,77 
59,29 



• 

2,28 

5,01 

43, i3 

32, 3i 



3i,74 
3i ,62 

31,76 

•3i,6i 



53,49 
38, i5 

i5,52 
37,46 

57,9 



•31,70 
-3 1,68 

31,70 
3i,77 



Observateur Henri Renan. 



8.34.23,97 

8.36.37,58 

9.55.47,23 
10.13.29,46 
11.43. 6,42 
12.19. 0,09 
12.35.45,34 - 46,22 
12.49.44,21 45,08 



24,86 

38,47 
48,10 

3o,35 

7,3o 

0,97 



58, 06 
35,09 

l4,02 

12,96 



-32,29 

— 32,21 

— 32,20 

— 32,12 



• b m • 

-29,20 19.58.21,14 

■29,21 20. 5.21,23 

-29,21 20. 5.22,72 



3i 

3i 

3i 

-3i 

3i 

3i 

3i 

-3i 

3i 

-3i 

3i 

3i 

-3i 
3i 



68 
68 
68 

69 
69 
7> 
7ï 
71 
7« 
7< 

71 

72 



5.38. 2,34 
5.58. 4,95 
6. 7.43,21 
6.24.32,23 
6.43.56,58 
8.57. 8,91 
9. 4*5i,62 
9.11.53,48 
9.25.38,12 
9.34.27,12 
9.4o.i5,5i 
9.44.37,51 



72 20. 4 -26,05 
72 20. 4*27,57 



32,11 8.33.52,75 
■32,11 8.36. 6,36 

32, i5 9.55.15,95 

32,16 10.12.58,19 

•32,21 11. 42. 35, 09 

32,23 12.18.28,74 

32,23 12.35. i3, 99 

■32,24 12.49.12,84 



- 2,34 



i,5o 
1,72 

1,67 
1,75 
1,81 
2,28 
2,26 

2,23 
2,21 
2,33 
2,27 
2,3l 



o,o3 
o,3o 

0,45 
o,56 



JaiUet 31. 

> Petite Ourse . . . 

\) l'^'Bord 

i> 2* Bord 

a Dauphin 

3 Verseau 

f* Verseau 

Ç Cygne 



Observateur Folain. 



12 19.51.47,4 28,00 56,8 



4 20. 4* 4,1 5 

4 20. 4* 5,73 

6 20.34.19,39 

6 20.41.37,39 

6 20.46.23,52 

6 21. 8. 6,77 



5,08 

6,66 

20,22 

38,22 

24,36 
7,67 



46,60 

4,53 

50,62 

34,06 



—33,62 
-33,69 

-33,74 
—33,61 



33.65 20. 3.3i,43 
■33,65 20. 3.33,01 

-33,66 20.33.46,56 — 2,28 

33.66 20.41. 4,56 — 2,45 
-33,66 20.45.50,70 — a,5o 
•33,67 21. 7.34,00 — 2,22 



Août 1. 
a Couronne. . 
a Serpent. . . 
p' Scorpion . . 
9 Ophiuchus. 



AOUT 1873. 

6 15.29.53,50 54,38 20,06 —34,32 —34,27 

6 15.38.35,84 36,65 2,24 — 34,3i —34,27 

6 i5. 58. 38,27 ^9,20 4,97 —34,23 — 34,27 

6 16. 8.i6,5o 17,32 43,09 —34,23 —34,27 



15.29.20,11 
i5.38. 2,38 
i5.58. 4,93 
16. 7.43,05 



1,4» 
1,46 
1,68 
1,63 



(") La plus basse. 



*:" 



GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.53 

Correct. Dist. apptr. Réduct. 

Bar. 8' Lecture. Microm. L^ Réfr. de coll. au pôle nord, àjmv.o 

JUILLET 1873. 

OBSBEVATEua FoLAiN. CoFF. moy. de coll. = — a',o. 

JuiUet25. o-,7 o , . i p , . . o , . 

38348 Lai « 89.11. 1,6 20. 2,2 11. 0,4 + 62,2 89.12. 0,6 + 2,8 

\) oenlFe 682 ao,4 110. 38. i5, 6 20. 2,3 38.i3,o +148, 3 110.40.39,3 

CoFF. moy. de coll. = — 2^,2. 
JniUet 28. 

a ScFpent 58a 22,3 83. 9.36,7 20. 1,0 9.36,9 4- 5o,o — 1,9 83.10.24,7 — 1,6 

^* Scorpion 58a ai, 8 109.25.15,0 20. 0,6 25.i4>6 -4-138,7—2,7 109.27.31,1 —9,8 

^ Opbiuchus. . . . 58a ai, 8 93.20.50,7 20. i,5 20.5o,i 4-71,6—2,0 93.21.59,5 — 4,6 

> Ophiucbus. . . . 584 ^ï»^ 87.43.16,0 20. 1,2 43.i5,9 -+- 58,8 —2,1 87,44.12,5 —2,6 

3o635 Lai 585 21,4 80. 20. 43, 5 20. 0,7 20. 44)3 -f- 45,5 80.21.27,6 — o,3 

35598 Lai 58a 18.4 88.20.47,2 20. i,5 20.47,0 4-60,8 88.21.45,6 4- 1,1 

35968 Lai 85. 0.42,5 20. 2,1 0.41,8 4-54,2 85. i.33,8 4- 1,7 

«Aigle 78.37.13,8 20.2,4 37.11,7 4-43,2—2,7 78.37.52,7 4- a, 3 

p* Cygne 58i 18,0 62.17.58,2 20. 2,5 17.56,9 4-21,8—1,9 62.18.16,5 4-3,3 

37345 Lai 88.31.17,4 20.4,1 3i.i4,5 4-61,2 88.32. i3, 5 4- a, 3 

yAigle 58o 17,6 79.40.56,7 20. 3,5 4o.54,4 -+-45.0—2,3 79.41.37,2 4-2,9 

I7 centFC 58o 17,5 no. 41.11, 5 20. 1,1 41.10,6 4-i5o,2 110. 43. 38, 6 



Observateur Henri Renan. Coff. moy. de coll. = — i',4. 
JniUet 29. 

©BI— i",oo... 71.17.20,8 i3.44,o 33.3i,2 -f- 32,2 71.34.2,5 

O BS4-i",o5.. 573 a5,a 71.17.20,8 25.35,2 i.55,3 4- 3i,6 71.2.24,9 

ç centFC 81. 1.42,9 19. 8,4 2.35,1 4- 45,7 81. 3.19,4 

7' Lion 576 27,0 69.30.19,6 19.51,3 30.29,6 -+-29,5 — 2,3 69.30.57,7 4-4,4 

P Lion 566 27, a 74.42.30,4 20. 2,6 42.28,7 4- 36, a —2,1 74.43. 3,5 4- 2,3 

(C BS-f- i",i5.. 88.44.20,0 24.37,7 29.52,3 4-59,1 88.3o.5o,o 

7' VieFge 9o.44*i^>9 ^o. 2,3 44-i2)0 4-63,9—2,0 90.45.14,5 — 3,o 

^ VicFge 566 27,6 85.53.5i,9 ao. 2,2 53.5o,3 4-53,94-0,8 85.54.42,8 —1,8 

Orservateur Folain. Coff. moy. de coll. =— i',9. 
Juillet 31. 

t> centFe 6a5 ao,o 110. 44> 7)4 20. 3,o 44* 4)7 4-i5o,i 110.46.32,9 

a Dauphin 6a6 19,6 74.31.24,2 20. i,5 31.24,2 4-37,2—2,0 74.31.59, 5 4-4)6 

3 VeFseau 95.28. 6,7 20. o,3 28. 6,5 4- 78,5 —2,3 95.29.23,1 4- 5,3 

fAVoFseau 99.25.55,8 20. 1,0 a5.55,5 4- 91, a —a, 6 99.27.24,8 4-5,7 

Ç Cygne 6a6 19,1 60. 17. 11, a ao. o,a 17.1a, a 4- 19,6—0,8 6o.i7.a9,9 4-3,7 



Août i. 

a CouFonne 6a7 ao , i 

a SeFpent 6a7 ao, i 

P'ScoFpion 6a8 19,6 

^Ophiuchua.... 6a8 19,6 



AOUT 1873. 

Coff. moy. de coll. = — o',6. 

6a.5o.56,5 ao. 0,9 0.57,0 4- aa,4 

83. 9.33,1 19.59,6 9.34,8 4- 5o,7 

109. a5. 10, a 19.59,1 a5.ii,3 4-140,6 

93. ao. 49)1 20. 1,4 ao.48,6 4- 7a, 6 



—0,3 6a.5i.i8,8 

—0,7 83.io.a4)9 

— 1,3 109.a7.31 ,3 

— 1,7 93.22. 0,6 



4,4 
1,4 

9.8 
4,4 



A. 54 GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 

Passage 
(i*". N observé. T A». C_ 



Asc. droite Réduct. 



c. 



app. conclue. àjaoT.o. 



Août i. 

3o5i2 Lai 6 

3o823 Lai - 

3i io5 Lai 7 

3i288 Lai 6.7 

3i4'^2 1^1 7 

3i664 La! 7 

,^.(î>=-f.o°8',3.. 

32368 Lai 8 

3a55i Lai 8.9 

328:) I Lai 8.9 

33271 Lai 8.9 

33584 Lai 8 

33702 Lai 8.9 

33935 Lai 8.9 

34181 Lai 8 

34489 1^1 7 

34742 Lui 

35o58 Lai 7 

35290 Lai 8 

X Aigle 

u Aigle 

^ Aigle 

X Aigle 

> Petite Ourse . . . 

b i^Bord 

b 2" Bord 

Août 2. 

a Serpent 

f • Scorpion 

S Opbiucbus 

> Ophiuchus 

3o686 Lai 7.8 

3o866 Lai 8 

3i 164 Lai 9 

3i38o Lai 

3i664 Lai 7 

3i857 Lai 8.9 

32068 Lai 7.8 

32437 Lai 7.8 

32674 Lai 7.8 

32920 Lai. (la i") 8.9 

33271 Lai 8.9 

33493 Lai 7.8 

35o58 Lai 7 

,^.(£) = 4-7"5',5.. 8 
À Aigle 

6> Aigle 

i Aigle 

X Aigle 

> Petite Ourse.. . . 

î> l'^Bord 

b tT Bord 



AOUT 1873. 
Observateur Folai.n 





h m » 


• 










• 


h m t 




• 


'i ] 


16.40.19,04 


«9796 










-34,27 


[6.39.45,69 


— 


1,75 


6 1 


16. 5i . i5,o4 


i5,85 










-34,27 1 


16. 5o. 41, 58 




1,81 


C 


17. 0.28,34 


24 , 1 5 










34,27 


16.59.54,88 


— 


1,85 


6 1 


17. 6.i3,<>9 


13,90 










-34,27 


17. 5.39,63 




1,87 


() 


17.11.47,32 


38, 14 










-34,27 


17.11.13,87 




1,92 


(> 


17.18.28,79 


29,60 










-34,27 


17.17.55,33 


— 


1,92 


6 


17.26. 3,o4 


3,86 










34,27 


17.25.29,59 


— 


2,00 


6 


17.38.13,82 


i6,63 










34,27 


17.37.42,36 


— 


«,99 


6 


17.43.30,39 


3i ,21 










-34,27 


17.42.56,94 




2,06 


6 


17. M. 7,20 


8,01 










-34,27 


17.50.33,74 


— 


2,06 


6 


18. 2. 6,10 


6,91 










-34,27 


18. 1.32,64 


— 


2,11 


6 


18. 9.45,45 


46,26 










-34,27 


ï8. 911,99 


— 


2,11 


6 


18. 12.46,95 


47ï77 










-34,27 1 


[8. i2.i3,5o 


— 


2,16 


6 


18. 18. i3, 65 


14,47 










-34,27 1 


18.17.40,20 


— 


2,18 


6 


18.23.37,72 


38 , 53 










-34,27 


18.23. 4,26 


— 


2,13 


6 ] 


18. 3i .17,19 


18,01 










— 34,27 


18.30.43,74 


— 


2,22 


6 


18. 38. 9,00 


9,8a 










-34,27 


18.37.35,55 


— 


2,22 


6 


18.44.52,52 


53,33 










— 34,27 


18. 44*19,06 


— 


2,20 


6 1 


18. 5o. 38, 22 


39,03 


b 




s 




-34,27 


18. 5o. 4,76 


— 


2,21 


6 ] 


[9. 0. 6,28 


7,'i 


32 


,85 


-34 


,»6 


-34,27 


18.59.32,84 


— 


2,35 


6 1 


19.12.26,98 


27,80 


53 


,5o 


-34 


,3o 


-34,27 


19.11.53,53 


— 


2,24 


6 1 


19. 19. il, 24 


42,06 




,95 


-34 


," 


— 34,27 


»9»9- 7,79 


— 


2,32 


6 1 


[9.30.39,39 


40,33 


5 


,9a 


-34,41 


-34,27 ] 


19.30. 6,06 


— 


2,44 


12 


19.51.49,0 


^9,6 


56,4 














4 î 


lo. 3.47,02 


47,95 










—34,27 20. 3.13,68 






4 ' 


io. 3.48,47 


49»4o 










-34,27 î 


10. 3.i5,i3 






6 j 


i5. 38.36,30 


37,1a 


2 


,22 


-34 


.90 


-34,94 1 


i5.38. 2,18 




1,44 


6 ] 


[5.58.39,10 


39,99 


4,95 


-35 


,'>4 


-34,96 ] 


i5.58. 5,o3 


— 


1,66 


6 1 


[6. 8.17,24 


18,06 


43,08 


-34,98 


-34,97 J 


16. 7.43,19 


— 


1,62 


6 1 


16.25. 6,37 


7,19 


32 


,26 


-34,93 


-3i,98 1 


[6.24.32,21 


— 


1,70 


6 1 


16.46.41 ,i5 


41,97 










-34,99 


16.46. 6,98 


— 


»,79 


6 


16.52.38,57 


39,39 










— 35,00 1 


[6.52. 4,39 


— 


1,80 


6 ] 


[7. 2. II ,52 


12,34 










— 35,01 1 


[7. 1.37,33 


— 


1,86 


6 


1710. 7,99 


8,81 










—35,02 


•7- 9-33,79 


— 


1,88 


6 


17.18.29,69 


3o,5i 










-35,o3 1 


17.17.55,48 




1,91 


6 


17.24.19,95 


20,77 










— 35,04 ' 


17.23.45,73 


— 


1,98 


6 ] 


i7.3o.3i ,47 


32,29 










-35,o5 1 


17.29.57,24 


— 


',96 


6 1 


[7.40.20,12 


ao,94 










— 35,o5 1 


[7.39.45,89 


— 


2,01 


6 1 


17.46.26,99 


27,81 










-35, o5 1 


17.45.52,76 




2,03 


6 


17.53.13,77 


14,59 










-35,06 


[7.52.39,53 


— 


2,08 


6 1 


[8. 2. 6,95 


7,77 










-35,07 1 


18. 1.32,70 


— 


2,10 


6 


18. 7.51,43 


52,25 










-35,08 1 


18. 7-»7,ï7 


— 


2,14 


6 


18.44.53,47 


54,29 










-35,11 1 


[8.44. 19, ï8 




2,20 


6 


18.53.30,29 


3i ,11 










—35,12 1 


[8.52.55,99 


— 


2,22 


6 


19. 0. 7,i5 


7,98 


32 


,84 


-3> 


,14 


-35, i3 1 


8.59.32,85 


— 


2,34 


6 ] 


[9.12.27,87 


28,69 


53 


,49 


-35. 


,ao 


-35,14 ] 


[9.11.53,55 


— 


2,23 


6 ] 


[9.19.42,20 


43,02 


7 


,95 


-35, 


,07 


-35, i5 1 


I9Ï9- 7,87 




2,32 


6 ] 


19.30.40,24 


41,08 


5 


,92 


-35 


,16 


—35,16 1 


[9.30. 5,92 


— 


2,44 


12 


19.51 .5o,3 


3o,9 


55 


,9 














4 ' 


io. 3.29,62 


3o,54 










-35,17 î 


lo. 2.55,37 






6 ; 


ào. 3.31,27 


32,19 










-35,17 : 


io. 2.57,02 







GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.55 

Correct. Dist. tpptr. Réduct. 
L^ Réfr. de coll. au pôle nord. tjaoT. o 



Bar. e' 



Lecture. Microm. 



AOUT 1873. 
Observateur Folain. Correction moy. de coll. = 



— o',6. 



Aont i. 



o-,7 



3o5i2 Lai 63o 

3o823 Lai 

3iio5 Lai 632 

31288 Lai 

31422 Lai 

3i664 Lai 

i*'A= i7*'25"3o* 

32368 Lai 634 

3255i Lai 

32851 Ul 

33271 Ul 636 



33702 Lai 
33935 Lai 
34181 Lai 
34489 Lai 
34742 Lai 
35o58 Lai 
35290 Lai 
\ Aigle. . . 
w Aigle . . 
i Aigle. . . 
X Aigle. . . 



19,0 



18,6 



17,9 



17,4 



637 16 > S 



638 16,2 



81 .10.17,3 
83.17. 0,3 
81.57.26,9 
8 1.56. 7,1 

88. 6. 4,1 
81 .15.39,8 

89.50.36. 1 
81.18.44,0 
89.30.43,6 

85. 7.4^1^ 
86.i8.i3,5 

89.16.32,5 
88.32.49,8 
80.23. 2,2 

89. 8.12,3 
87.29. 5,1 

82.40. 15.2 

82. 12.44) I 
95. 2.55,7 
78.37. 9,0 
87. 7.10,3 



t 
20. 
20. 
20. 



p 

1,8 

1,8 

Ï.7 
20. 0,6 

20. 0,4 

20. 0,3 

19.59,6 

19.59,8 

20. 0,6 

20. 0,7 

19.59,6 



1,4 
1,5 

1,6 

ï,7 

o>7 

0,9 
0,0 



640 i5,8 97.17 



2,1 



20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 

i9-59>9 
20 . 1,0 

20, 0,9 

20 . 1,8 



10.16,5 
16.59,2 
57.25,7 
56. 7,1 
6. 4,5 

i5.4o,4 
5o.37,6 
18.45,5 

3o.44,2 

7. 4a, 8 
18.14,7 

16. 3i ,7 

32.49,4 
23. 1,9 
8.11,1 
29. 5,6 
4o.]5,3 

12.44,9 
2.56,7 

37. 8,3 

7.10,2 

17. 0,7 



-h 



47,5 
5f ,2 

48,9 
48,9 
60,7 

47,8 
64,6 
48,0 
63,9 

54,9 
57,2 

63,5 
62,0 
46,6 
63,3 
59,8 
5o,6 

49.8 
78,3 
43,9 
59,2 
85,2 



—0,4 
— 0,6 

— 0,3 

-ho,4 



!> centre 639 i5,4 no. 45. o,5 20. 1,8 44-59, o -m53,i 



81 .11 . 3,4 
83.17.49,8 
81. 58. 14,0 

81. 56. 55. 4 

88. 7. 4,6 
81 . 16.27,6 
89.51 .41 ,6 
81 . 19.32,9 

89.31 .47.5 
85. 8.37,1 
86 . I 9 . I I , 3 

89.17.34,6 
88.33.5o,8 

80.23.47,9 

89. 9.13,8 
87.30. 4,8 
82.41* 5,3 
82.13.34,1 
95. 4.14,4 
78.37.51,6 
87. 8. 8,8 
97. 18.25,3 

110.47.31 ,5 



o 
o 
o 
o 
1 
o 
1 

o 
1 
o 
o 

o 
o 
1 
o 
I 
I 

2 
O 
2 
2 
1 



2 
6 
I 
O 

5 

3 
6 

7 
o 

I 

2 

1 
2 
8 
a 
o 

9 
I 

6 

9 
4 
8 



Aont 2. 

a Serpent 

P^ Scorpion 

^Ophiuchus 

X Ophiucbns .... 

3o686 Ul 

3o866 Ul 

3ii64 Lai 

3i38o Ul 

3i664 Ul 

3i857 Ul 

32068 Ul 

32437 Ul 

32674 Ul 

32920 U1.(lai'*) 

33271 Ul 

33493 Ul 

35o58 Lai ..... . 

*A= 18"» 5a- 56* 

> Aigle 

u Aigle 

^ Aigle 

X Aigle 



Correction moy. de coll. = — i',2. 



640 21,8 

642 21,0 

642 21 ,0 

643 20,8 

644 20,0 



645 18,8 



646 18,5 



647 
647 



"7,9 

17,8 



647 
647 



17,2 
17,2 



83. 9.41,1 
109.25.23,6 
93.20.48,8 
87.43.12,9 
84.57.32,8 
80.45.21,6 
84.45.43,7 

83.27.39,4 
81.15.39,0 

89.48.41,4 
82.53.18,4 
84.14.18,3 
83.13.23,8 
87.55.58,6 
86.18.14,1 

89. 19.47," 
82.40.13,1 

82.53.40,8 
95. 2.56,8 
78.37. 9,1 
87. 7.11,6 
97. "7. 3,9 



20 . 7,5 
20 . 1 1 , o 
20. 0,4 

19.59,4 
19.57,0 
19.56,8 
19.57,2 

19.59,4 
19.59,8 
20. 2,3 
3,8 
4,0 
20. 3,3 
20. 2,0 
20. 1,1 

19-59,9 
19.59,4 
20. 0,5 
20. 0,6 
20. 1,5 
20. I ,6 
20. 2,0 



20. 
20. 



9-34,9 

25.12,8 

20.49,2 
43.14,6 
57.36,8 
45.25,5 

45.47,4 
27.41,0 

î5.4o,2 

48.40,0 

53.i5,4 
i4.i5,5 
i3.2i,5 
55.57,5 
18.14,5 
19.48,2 
40.14,7 

53.41,4 
2.57,0 

37. 8,0 

7.10,7 

17. 2,3 



5o 

i4o 

72 

59 
54 
46 

53 
5i 

47 
64 
5o 

53 
5i 
60 
5- 
63 
5o 
5o 

78 
43 

59 
84 



•0,7 
■2,4 
■2,2 

1,7 



5 

2 

4 
4 
2 

8 

9 
6 

8 

5 

6 

1 

3 

4 
2 

6 

4 

8 

o —0,5 

7 —0,2 
o —0,7 

9 -",0 



83 

109 

93 

87 
84 
80 

84 
83 
81 

89 
82 

84 
83 

87 
86 

89 
82 

82 

95 
78 
87 
97 



.10.24,2 
.27.31 ,8 
.22. 0,4 
.44- 12,8 
.58.29,8 
.46. 11,1 
.46.40,1 
.28.31 ,4 
.16.26,8 
.49-43,3 
.54. 4,8 
.15. 7,4 
.i4«ii ,6 
.56.56,7 
. 19.10,5 
. 20 . 5o , 6 
.41. 3,9 
.54.31 ,0 
. 4.i3,8 
. 37 . 5o , 5 

. o • 0,5 

.18.26,0 



- 1,3 

- 9,8 

- 4,3 

- 2,3 

- 2,1 
-h 0,2 

- 0,7 

- 0,3 

0,4 
1,6 

0,3 

0,2 

0,5 

- 0,3 
0,3 
0,2 
2,0 
2,2 

0,7 
3,0 

2,5 

",9 



\) centre 645 17,0 110.46. 0,1 20. 2,9 45.57,4 -hi52,5 



110.48.28,7 



A 56 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



G'. N 



Août 4. 

Polaire PI ao 

Ç Vierge 8 

n Bouvier 9 

T Vierge 8 

Arcturus 10 

(J i*' Bord 10 

9 Opbiucbus 6 

> Ophiuchus 6 

2; Hercule 6 

26 Ophiuchus 6 

ïi Ophiuchus 6 

3i38o Lai 7.8 6 

C l'^Bord 6 

32368 Lai 8 6 

3a578 Lai 8.9 6 

32794 Lai 9 6 

9 Sagittaire 6 

33474 Lai 6 

33702 Lai 8 6 

33893 Lai 8 6 

34193 Lai 7 6 

34489 Lai 6 

34763 Lai 8 6 

35o58 Lai 7 6 

35290 Lai 7.8 6 

b> Aigle 6 

9 Aigle 6 

X Aigle 6 

X Petite Ourse... . 14 

\) i^BoTÔ 4 

\) 2'Bord 6 

Août 5. 

Ç Vierge 10 

n Bouvier 10 

T Vierge 8 

Arcturus 10 

çj !•' Bord 10 

32933 Ul 8 6 

n Serpent 8 

(C I*' Bord 10 

p Lyre 10 

7 Lyre 8 

Ç Aigle . 8 

b> Aigle 8 



Passage 
obeerrë. 



C. 



Asc. droite Réduet. 
app. conclue, àjanv. o. 



AOUT 1873. 

OBSBEVATEUa HeNRI ReNAN. 



i3. 13.39,6 7,8 3i,i , 

13.28. 49)92 5o,74 i4>o4 — 36,70 

13.49. 14)9^ ^5,76 39,07 —36,69 

13.55.47,74 48,56 n,88 —36,68 

14.10.28,89 29,73 53,02 —36,71 

14.50.55,78 56,68 



-36,69 
— 36,70 
— 36,70 
—36,71 
—36,73 



k n • 
13.28. 14, o5 

13.48.39,06 
i3. 55. II, 86 
14. 9.53,02 
14.50.19,95 



- 0,69 

- 0,84 

— 0,86 

— 0,90 



OBSSaVATBUB FoLAIN. 



6. 8 
6.25 
6.37 
6.53 

7. 3 
7. 10 
7.21 
7.38 

7.44 

7-49 
7.56 

8. 7 
8.12 
8.17 
8.23 
8.3i 
8.38 

8.44 
8.5o 

9.iîi 

9->9 
9.30 

9.5i 
20. 2 
20. 2 



.19,08 

. 8,19 
. 7,32 

• 0,77 
.43,61 
. 9,60 
.57,28 
. 18,24 
.20,25 
.54,07 
.43,42 
.14,09 

.49^34 
.37,05 
.57,27 
.19,82 
.33,25 
.55,14 
.4o>64 
.29,65 
.44»o9 
.42,03 

•47,2 
.55,95 

.57,45 



19)9» 

9»oï 
8,24 

'»7i 
44,48 
10,42 
58,23 
19,06 
21,07 

54,89 
44,36 

14, 9ï 
5o,i6 

37,87 
58,09 
20,64 
34,07 
55,96 
41,46 
3o,47 

44,91 

42,87 

27,8 

56,86 

58,36 



43,06 —36,85 —36,75 
32,24 —36,77 —36,77 
3i,56 —36,68 —36,78 

—36,79 
7,7a —36,76 —36, 81 

-36,82 
—36,83 
-36,84 
—36,85 
—36,85 
-36,86 
—36,87 
—36,88 
—36,88 
-36,89 
— 36,90 
—36,91 
—36,92 
-36,93 
-36,98 -36,95 
-36,96 -36,96 
-36,95 —36,97 



53,49 
7,95 
5,92 

54,7 



6. 7.43,16 
6.24.32,24 
6.36.31,46 
6.52.24,9a 

7. 3. 7,67 

7. 9.33,60 
7.21.21 ,40 
7.37.4^,22 

7.43.44|32 
7.49.18,04 
7,56. 7,5o 

8. 6. 38, 04 
8.12.13,28 



— 1,60 

— 1,68 

— 1,66 

— 2,06 

— a,oo 

— 1,87 

— 1,97 

— 2,o3 

— 2,07 

— 2,41 

— 2,09 

— 2,l5 



8.17. 0,99 — 2,17 



8.23.21 ,20 
8.30.43,74 

8.37.57,16 
8.44.19,04 
o • do. 4 , ^^ 
9.11.53,52 

9.«9. 7,95 
9.3o. 5,90 



— î»,i4 

— 2,21 

— 2,20 

— a, 19 

— 2,21 

— 2,23 

— 2,32 

— a,44 



—37,01 20. 2.19,85 
—37,01 ao. 2.21,35 



Obsbrvateub Henbi Renan. 



13.28. 5o, 77 

13.49. «^,74 
13.55.48,67 

14.10.29,61 

14.53. 0,55 



5i,59 
16, 58 

49,49 
3o,45 

1,45 



14, o3 
39,06 
11,87 
53,01 



-37,56 
-37,52 
—37,62 

-37,44 



37,54 
37,55 
37,55 
37,56 
37,58 



13.28. 14, o5 
13.48.39,03 
I 3. 55. Il, 94 
14. 9.52,89 
14.52.23,87 



— 0,68 

- o,83 

— 0,85 

- 0,89 



Obsbevateub Ludinabd. 



17.53.27,85 

18.15.23,43 
18.27. 4,81 

18.46. 2,l3 
18.54.50,21 
19. o.i3,o8 
19.12.30,30 



28,66 

24 ,25 

5,87 

3,06 

5i,i4 
i3,9o 

3l,I2 



-37,54 

46.48 -37,77 -37,54 

-37,54 
25, 5i —37,55 —37,54 
i3,66 —37,48 —37,54 
36,45 —37,45 —37,54 

53.49 —37,63 — 37,54 



17.52.51 ,12 
18.14.46,71 
18.26.28,33 
18.45.25,52 
18.54.13,60 
18.59.36,36 
19.11.53,58 



— 2,04 

— 2,16 

— 2,11 

— 2,l3 

— a, 17 

— a, 23 



A.:)8 GRA^D L\SrRUME.\T MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



G^ N 



Août 5. 

V Ai^Ho 

> Pelile Ourse 

38971 Lai. (la i*^*^) 

3()5o8 Lai 

3y852 Lai 



8 
8 

S 



8 
() 
G 



Passaj^c 
observé. 



T Jl,. C 

AOUT 1873. 
Obsehvateur Ludixard. 



h m s 

19.40. 52.0 5 

19.51 .48.6 
20.12.46,98 
20.24.28,43 
20.33.24,50 



52,87 

29,2 

47,80 

29,25 

25,32 



i5,53 
54.1 



C. 



37,34 — 



Asc. droite Rcduct. 
tpp. conclue, àjanv.o. 



i h m • 

37,54 19.40.15,33 



37,54 20.12.10,26 
37,54 20.23.51,71 

37,54 ao. 32. 47, 78 



s 

2,2s 



— 2,33 

— 2.35 



Observateur IIexri Renan. 



Août 6. 

Polaire PI . . 
V Vierge . . . 
r. Bouvier . . 
T Vierge . . . 
Arclurus. . . 



f>' Scorpion 

j Ophiuchus 

> Ophiuchus 

ç Hercule 

31997 Lai. (lai''). 8 

32 1 88 Lai S . 9 

32392 Lai 8 

32587 Loi 7.8 

32835 Lai 7 

34616 Lai 

35o58 Lai 

35388 Lai « 

X Aigle 

0) Aigle 

$ Aigle 

C i""Bord 

7 Aigle 

i Petite Ourse. . . 

{) i" Bord 

{) 2* Bord 

39030 Lai 8.9 

7077 B.A.C 



Août 7. 

O i^Bord... 
2' Bord.... 
ce' Balance . . . . 
(5^ i"Bord... 
6 Palanco . . . . 
a Couronne. . . 
a Serpent 

Août 9. 
i Petile Ourse 

Ç Aigle 

TT Sagittaire. . . 



10 


i3. 13.43,9 


12,1 


32,7 












10 


i3. 28.51, 36 


52, 18 


14,02 


-38, 16 


—38, 


[f 


13.28.14,07 


— 0,67 


10 


i3.49>i6,3i 


17, i5 


39,05 


— 38, 10 


-38, 


12 


13.48.39,03 


— 0,82 


10 


13.55.49,14 


49,96 


11,86 


—38,10 


-38,1 


(2 


i3. 55. 11,84 


- o,8i 


10 


14.10.30,28 


3l,l2 


53,00 


-38,12 


-38, 


i3 


14. 9-52,99 


— 0,88 




Observateur Fola 


IN. 










6 


15.58.42,22 


43, i3 


4,9" 


-38,22 


-38, 


17 


i5.58. 4,96 


— 1,62 


6 


16. 8.20,45 


21,27 


43, o3 


-38,24 


-38,1 


'7 


16. 7.43,10 


- 1,57 


6 


16.25. 9,5o 


10,32 


32,21 


38,11 


-38, 


'7 


16.24.32, i5 


- 1,65 


6 


1G.37. 8,82 


9î74 


3i,53 


— 38,21 


-38,1 


'7 


16. 36. 31,67 


— 1,63 


6 


17.28.29,42 


3o,24 






-38,1 


7 


17.27.52,07 


1,9^ 


6 


17.33.26,64 


27,46 






-38,1 


'7 


17.32.49,29 


- 1,93 


6 


17.38.59,32 


0,14 






-38,1 


7 


17.38.21,97 


— >i96 


G 


17.44.40,94 


41,76 






-38,1 


'7 


17.44. 3,59 


— 2,01 


6 


17.50.38,37 


39 > «9 






-38,1 


'7 


17.50. 1,02 


— ''99 


6 


18.34.48,39 


49,'^" 






—38,1 


'7 


1 8 . 34 . 1 1 , 04 


— 2,20 


6 


18.44.56,27 


57,09 






—38,1 


7 


18.44-18,92 


— î»,»9 


6 


i8.53.33;3o 


34,12 






-38,1 


'7 


18.52.55,95 


— 2,21 


6 


19. 0.10,19 


11 ,02 


32,84 


-38, 18 


38,] 


17 


18.59.32,85 


- a, 34 


6 


19.12.30,77 


31,59 


53,49 


—38,10 


-38, 


16 


19.11.53,43 


— 2,23 


G 


19.19.45,27 


46,09 


7,95 


-38, li 


-38, 


16 


>9ï9- 7,93 


— 2,32 


6 


19.34.41 ,62 


42,56 






-38,1 


(6 


19.34. 4,40 




6 


19.40.52,89 


53,71 


i5,54 


-38,17 


-38,1 


[6 


19.40.15,55 


- a, 29 


12 


19.51.45,3 


a5,9 


53,3 












4 


20. 2.22,27 


23,19 






-38,1 


[6 


20. 1.45,03 




6 


20. 2.23,73 


24,65 






-38,1 


[6 


20. 1.46,49 




6 


20.13.53,92 


54,74 






-38,1 


[6 


20. i3. 16, 58 


- 2.37 


6 


20.25.58,72 


59,65 






-38,1 


16 


20.25.21 ,49 


- ^,87 



Observateur Henri Renan. 



6 


9- 918, 64 


"9,47 






38,57 


6 


9.11.30,84 


31,67 






-38,57 


5 


14.44.30,25 


3l,l2 


52,38 


-38,74 


—38,73 


10 


14.57.13,98 


14,88 






-38,74 


10 


t5. io.49,G3 


5o,48 


11,73 


-38,75 


-38,75 


10 


15.29.57,82 


58,70 


«9,96 


-38,74 


-38,76 


10 


i5. 38. 40, 12 


40,93 


2,16 


-38,77 


-38,76 



9. 8.40,90 
9.10.53,10 
14.43.52,89 
14. 56. 36, 14 
i5.io. II ,73 
15.29.19,94 
i5.38. 2,17 



— »,*»9 

— 1 ,25 

— i,3i 

— 1,38 



Observateur Périgaud. 



27,0 



12 i8.i3.55,4 8,2 
6 19. o.i5,8o 16, 63 36,44 —40,19 
4 19. a. 54, 40 55,32 i5,i7 — 4o,i5 



40,10 18.59.36,53 

-40,10 19. 2.l5,22 



2. iG 
2, Go 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.Ôy 

Correct. Dist. appar. Kcduct. 

Bar. ô' Lecture. Microm. L^ Réfr. de coll. anpôlcnoid. àjanv a 

AOUT 1873. 

Obseevateur Ludinard. Correction moy. de coll. — — 'i",6. 

Août 5. 0",7 o , n IP /» If „ o , n « 

'/Aigle 79.40.5:2,2 19.59,9 4o.53,j» -+- 4{,7 —2,1 79.4i.3>,3 — 4,1 

J8971 Lai 89.14. 2,0 19.59,9 44. 3,1 -h 03,6 89.45. 4,1 -1 40 

89508 Lai o 80. 6.22,3 19.59,9 6.23,9. -+-45,4 80. 7. 6,0 -H- 5,3 

39852 Lai 596 19,3 81.54.26,8 19.59,9 54.27,5 -i- 48,5 81. 55.13.4 -^- 5,"> 

Observateur Henri Renan. Correction mov. de coll. = — 9.', 3. 
Août 6. 

^'Vierge 6o5 28,3 89.55.48,7 20. 1,9 55.47,6 --62,2—2,0 89.56. ',7,5 - 3.3 

u Bouvier 70.57.25,1 20. 3,3 57.22,2 -•- 3i,3 -9,5 70.57.51,2 -+- 2,1 

T Vierge 87.49.30,8 20, 2,1 49 '30,0 - 58, o —1,4 87.50.25,7 — 3.0 

Ârcturus 606 26,8 70. 8.52,o 20. 2,6 8.5o,9 -+ 30,4 — 3.i 70, 9.19,0 -h i,3 

Observateur Folain. Correction mov. de coll. - — i\7. 

fi'Scorpion 607 25,2 109.25.13,7 19.59,3 25.14,6 — 187,5 —1.6 109.27.30,4 -- 9,7 

^ Ophiuchus. . . . 607 25,2 93.20.50,6 20. o,3 2o.5i,2 -r 71,0 — 3.0 93.22. 0,5 — 4'' 

À Ophiuchus. . . . 608 2i,7 87.43.15,2 20. 1,8 43. 14, 5 -'- 58,3 -0,7 87.44 ii)' — '-*:' 

Ç Hercule 608 24,7 58. 9.34,0 20. 0,1 9-35,4 -+-16,9—1.7 58. 9.50,6 -•- 6,1 

81997 Lai 611 a3,o 81.48.43,9 20. 0,2 48.44,4 -^ 47,7 81.44.80,4 -+ 0.9 

82188 Lai 81.10.82,1 20. 1,8 io.3i,3 — 4^,8 81.11.16,4 •+- Il 

82892 Lai 81.43.58,7 20. 1,2 48.58,5 -^ 477 81.44 44i'* -♦ *'• 

82587 Lai ^^- 2.33,9 20- '>8 2.82,8 -f- 55,5 86. 8.26,6 -\- 0,9. 

82885 Lai 610 22,4 80.12.89,8 20. 1,9 12.39,1 — 45,2 80.18.22,6 -h 1,7 

34616 Lai 610 22,0 87.24.49,5 20. 1,2 24.49,2 — 58.3 87.25.45,8 H- 1,4 

85o58 Lai 82.40.16,2 20. 0,9 40.16,2 -- 49,4 82.41. 8,9 -+- 2,5 

35888 Lai 82.58.42,7 20. 1,1 53.42,8 —49,9 82.54.3i,o -*- 2,7 

). Aigle 95. 8. 1,2 20. 2,7 2.59,2 -f 76,6 -1,6 95. 4«ï4ii ~^- ')<> 

b>AigIe 611 21,4 78.87.10,4 20. 1,4 87. 9,3 ~ 42,9—1,3 78.87.50,5 -+ 3,6 

J Aigle 87. 7.12,9 20. 1,5 7.12,2 -^57,9—1,6 87. 8. 8,4 ~r- 3.o 

CBI-hi",42.. 612 20,8 117.16.53,7 20. 3,7 i6.5o,i -222,9 117.20.81,3 

7 Aigle 79.40.55,2 20. 8,1 40.53,3 — 44 ;7 —2,3 79.41.86,8 -\- 4i3 

t? centre 110.49. {7,8 20. 4,0 49«44?^ -150,6 110.52.18,4 

89080 Lai 84.82.35,7 20. 5,2 32. 3 1,6 — 53,2 84.88.23,1 -h 5,o 

7077 B.A.C. . . . 6i5 19,7 115.19. ®j2 20. 3,8 18.57,0 -f 195,8 ii5.22.ii,i h- 3.9 

Observateur Henri Ren.vn. Correction moy. de coll. — — 'i\o. 
Aont 7. 

OBI — i"',o5.. 6i9 21,2 78.87.42,7 i3.84,3 54.20 -36,2 78.54.86,2 

O BS-+- i", 10. . 78.87.42,7 2.5.28,4 22.24.1 -^ 35.5 78.22.57,6 

a'Bal'""-i-o",6o 105.29. 1,7 19.59,5 29. •>.,4 114,4 —2.8 io5.3o.54,8 - 9,8 

(J centre 108.41.88,8 20. 1,2 41.87,5 -t-182,6 108.48.48,1 

^Balance 634 26,4 98.53.27,4 20. i.i 53.26,5 —87,2-1,6 98.54.51,7 - 6.7 

z Couronne 62.50. 58, 8 20. 1,1 5o.58,9 -t- 21,9 —2,0 62.51.18,8 -h 4;7 

«Serpent 88. 9.87,1 20. 1,7 9.86.5 -■- 4o<6 —1.6 88.10.24,1 — 1,1 

Observateurs Périgaud et Ludi.nard. Correction moy. de coll. = — 2^,2. 
Août 9. 

Ç Aigle 6o> i5,6 76.18.45,6 20. 4,0 18.42,4 -*- 40,2 -2,4 76.19.20,4 -'f- 4,2 

*r Sagittaire 111.10.56,9 20. 5,o 10.51,9 -m56,o — 2,9 111.18.25,7 - 1,6 

A. 8*. 



A.()o GRAND IiNSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS 



Août 9. 

'•) Aigle 

<î Aigle 

(ÏJ) Polymnie 

(S) Heslia 

'.^ Vesta 

a Aigle 

fj Aigle 

h i^Bord 

>> j.'' Bord 

v^'.i)} Elpis 

P Verseau 

('(p?) Ausonia 

@ Paies 

fi Verseau 

@ Pallas 

Capricorne 

r. Verseau 

'C Pégase 

C -^/Bord 

Août 11. 

(4g) liestia 

© Vosta 

a Aigle 

p Aigle 

/ Petite Ourse . . . 

\) i"Bord 

Y) 2' Bord 

Aigle 

a' Capricorne 

p^ Capricorne 

G Capricorne 

'C Capricorne 

f> Verseau 

(7) Pallas 

Août 12. 

e Aigle 

(m) Polymnie — 

@ Hcstia 

Vesta 

a Aigle 

P Aigle 

> Petite Ourse 

ï) i^Bord 

i) 2«Bord 



N 



Passage 
observé. 



c. 



DROITES. 

Asc. droite 
a pp. conclue. 



Rcduct. 
à janv.o. 



AOUT 1873. 
Observateur Perigaud. 





h m f 
19.12.32,71 

i9ï9-i7)î*o 


33,53 
48,01 


53,48 
7,95 


1 
— iO,o5 
— iO,oG 


• 
—40,11 
—40,12 


h m s 

19. II .'>3, 42 
»9»9- 7, «9 


— 2,22 

-- 2,32 


8 


19.30. 48, 7G 


49,71 






- 40,14 


19.30. 9,57 




8 


19. 36. 37, 4G 


38, 3 î 






-40,14 


19.33. 58, 21 




S 


19.42.28, r». 


29,08 






— in,i; 


19.41.48,93 




() 
() 
G 

4 


i9.4>.iG,75 
19. 19.46,16 
?.o . I . 32 , 80 
20. 1.34,1 5 


17,57 

40,97 
33,72 
3 "1,07 


37,49 
6,78 


-40,08 
io,i9 


--4<», ï5 
-40,16 

-4», 17 
-10^17 


i9-i4-37, »2 
19.49. ('),8i 
20. 0.33,55 
20. 0.54,90 


- 2,3i 

- 2,33 


8 


20.40.36,92 


37» 77 






-40,21 


20.39.57,56 




(*) 


20. 4 G. 3o, 06 


30,91 


50,70 


— 4*»; 21 


- io, >.2 


20 . 4 5 , 5o , 69 


- 2/18 


8 


20. >4 i î ,'^5 


4), 18 






--4o,23 


20. 5i. 4?9'> 




8 


21. 3 . 5*.'. , 90 


53,77 






-40,24 


21. 3 . 1 3 , 53 




i\ 


21 .2>.34,i7 


35,00 


54 , 80 


— 4*^-20 


-40. 26 


21 .24.54 ,74 


— 2,52 


8 


21.33.34,84 


35, GG 






-iO,28 


21 .32. >'),38 




(i 
6 
G 


21 .40. 1 3, 80 
22.29.31 .64 
22.35.49,43 
22.49.51 ,40 


44,69 
32,46 

5o,2J 

52 , 2G 


4,36 
52 , 1 

9,89 


-40,33 

-40, 3G 
-4<),36 


—40,29 

-',o,3i 
-io,35 
-40, 36 


21.Î0. 4j4o 
22 . 28 . 52 , I 2 
22.3). 9,90 
22 . 49 . 1 1 ^ 90 


- 2,69 

- î^,37 

- 2,27 



(> 


1 9 . 3 ") . 20 , o.î 


20,94 






-41,89 


19.34.39,05 




8 


19.41. 9,55 


1 , 5 1 






-4«,9o 


19.^0.28,61 




G 


19. ÎJ.i8,6i 


«9,4C 


37,48 


-41,98 


-41,9» 


19.44.37,55 


2,33 


(•> 


ï9-49-47,87 


48,68 


0,78 


—41,90 


-41,91 


I9-49- 0,77 


- 2,33 


12 


19.51 .52,2 


32,8 


5o,i 










<; 


20 . 1 . 0,91 


1,83 






-|i,9^ 


20. 0. 19,91 




4 


20. I . 2,3l 


3,23 






-41,9^ 


20 . . 2 1 1 3 1 




G 


20. 5.28, 'il 


29,33 


47,4c 


-41,87 


- 41,9^ 


20, 4.47,41 


- 2,44 


G 


20.11.43,99 


4 1,85 


2,96 


-41,89 


- 41,9'^ 


20.11 . 2,93 


— 2, Go 


6 


20. 14.36,1 1 


36,98 


55,07 


—4 1,9» 


—41 ,9'^ 


20.1 3.55 ,06 


— 2,65 


G 


20.22.20,62 


21, 5i 


39 , j6 


-4», 95 


-41,91 


20.21.39,57 


— 2,71 


4 


21.20. 8,68 


9,0» 


27,61 


—42,00 


— 42,02 


21.19.27,59 


2,85 


G 


2 1.25.36, 02 


36,85 


54, 8i 


— l2.0i 


--i2,o3 


21 .24.54,82 


— 2,53 


8 


21.32. 5,10 


5,92 






-42,04 


21.31.23,88 





G 19.19.50,04 5o,85 

4 19.30. 2,83 3,78 

8 19.34.42,30 43,19 

8 19.40.32,69 33,65 

6 19.4^.19,^9 20,41 

6 19.49.48,84 49,65 

12 19.51.55,4 36, o 

6 20. 0.45,45 46,37 

3 20. 0.46,75 47,67 



7,93 —42,92 —42,88 

—42,88 

-42,88 

-42,88 

-42,88 
-42,88 



37,48 

6,77 
49,5 



42,93 
42,88 



'9Ï9- 7,97 
19.29.20,90 

19.34. o,3i 
19.39.50,77 
19.44.37,53 
I9-49- 6,77 



— 2,3o 



- 2,33 

— 2,32 



-42,88 20. O. 3,49 

42,88 20. O. 4,79 



GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.61 

Correct. Dist.appar. Réduct. 

Bar. B' Lecture. Microm. L^ Réfr. de coll. au pôle nord, àjanv.o 

AOUT 1873. 

Observateurs Périgaud et Ludinard. Correction moy. de coll. = — t.", 2. 

Aoûts. o",7 , , , i p , „ . ^ , , . 

w Algie 78.37.15,2 20. 6,8 37. 8,4 -h 43,8 —1,8 78.37.50,0 -+- 4,1 

^ Aigle 87. 7.12,8 20. 2,0 7.11,2 -+- 59,1 — •;t,i 87. 8. 8,1 f- 3,3 

@ Polymnie. . . ii5. 10.11,1 20. 3,5 lo. 7,9 -M97,3 ii5.i3.23,o 

@Hestia.. .. 108. 7.36,3 20. 3,8 7.32,1 -hi33,9 108. 9.43,8 

(T) Vesta , 116.^6.28,1 2o.i3,9 46-i4)i -4-2o5,2 115.49.37,1 

^Aigle 81.27.20,2 20.16,8 27, 4,1 -^ 48,6 —2,6 81.27.50,5 -h 5,0 

pk\g\Q 83.53.36,3 20.0,9 53.36,7 ^ 53,o -2,6 83.5i.27,5 -4,i 

!:> centre 110.52.26,5 20. 5,8 62.20,8 :-r>î,o 110. 5|. 62, 6 

(S) Eipis 610 14,3 99.21.36,5 19.58,6 21.38,7 -f- 92,4 99-îi3. 8,9 

(S) Ausonia 112. 9.42,1 20. 6,4 9-36,1 h-i65,4 112.12.19,3 

(^49) Paies 104.38.27,1 19.69,9 38.27,6 f-ii4,8 104.10.20,2 

? Verseau 96. 6.17,1 20. 2,6 6.14,8 -+-81,9 —2,3 96. 7.3 J, 6 ^- 8,4 

Pal las 6rJ i3,8 78.39.24,0 20. 1,2 39.23,6 h- 44.2 78.40.6,6 

^Capricorne.... 106.40. 0,0 20. 6,4 39.54,3 -+-125,7 — '>o 106.11.57,8 h- 9,2 

>j Verseau 90.46. 4,1 20. 4,8 4^. 0,6 -r- 67,6 —2,1 90.46. 6,0 -+-10,7 

^Pégase 79-49- Ov'i 20.3,7 48.67,9 -+-46,0—2,1 79*9-4i,7 -^9^3 

(CBS — I™, 01.. 6i3 i3,8 io3.2i.4i,6 20.67,5 2o.i4,3 -4-108,7 io3.22.3o,8 

Correction moy. de coll. -- — 2", 2. 
Août 11. 

(ÏG) Hestia 610 16,2 108. i3. 34, 6 20. 2,3 i3.32,2 -4-i34,o io8.i6.j4,o 

(T) Vesta 115.54.37,2 20.3,3 6}. 34,1 -4-206,4 116.67.58,3 

a Aigle 81.27. 9î^ 20. 7,6 27. 3,0 -<- 48,1 — 1,6 81.27.49,2 -f- 6,3 

? Aigle 83.63.37,5 20. 2,4 63.36,5 h- 62,7 —2,3 83.64.27,0 -+- 4,6 

i P. 0. -+- 3", 78 . I. 6.14,1 2o, 3,6 5.i3,o — 48,1 —2,9 I. 4'22,7 -+- 4,7 

b centre iio.54*ii,3 20. 4»! 54« 7?^ -r-ij3,7 110.66.39,0 

Aigle 91.10.38,6 20. 3,6 10. 36, 4 -+-68,1 —2,3 91.11.42,3 -+ 4,S 

«'Capricorne... 102.54.29,4 20. 6,7 64.24,1 -+-io6,î -2,1 102.66. 8,0 -+- 3,9 

P* Capricorne .. . io5. 8.68,5 20. 8,6 8.60,6 -i-116,7 — 1,4 io5. 10.46,1 -+- 3,9 

p Capricorne ... . 610 16,2 108.11.41,2 20. 3,7 11.37,4 -+-i34,3 —2,3 108. 13.49, 5 "+" 4,'^ 

Ç Capricorne ... . 112.64.42,6 20. 4,4 64.38,9 +-172,1 — 3,i 112.67.28,8 -r- 8,0 

,^ Verseau 96. 6.19,4 20. 4,8 6.i4,8 -+- 81,6 —2,0 96. 7.34,2 -h 8,i 

(2) Pallas V. 610 14,4 78.66.38,9 20. 2,1 56.36,9 -+- 44>5 78.57.19,2 

Correction moy. de coll. = — 2", 5. 
Août 12. 

«Aigle 640 18,7 78.37.11,6 20.2,9 37.8,8 -+-43,5—2,3 78.37.49,8 -h 4,5 

^Aigle 87. 7.16,6 20. 4,6 7.11,6 -+- 58,7 —2,4 87. 8. 7,8 -h 3,6 

^ Hestia 108.16.23,1 19.69,2 16.24,2 -+-i34,o 108.18.35,7 

Vesta 116.68.34,9 20.2,7 58.32,6 -+-206,2 116. 1.66, 3 

«Aigle 81.27. 6,1 20. 3,7 27. 3,1 -+• 48,2 —1,6 81.27.48,8 -+- 6,4 

PAigle 83.53.40,6 20. 4,7 53.37,2 -f^ 62,6 — 3,o 83.64.27,2 -+■ 4,8 

X P. 0. -f-4"',43. I. 6.i3,6 20. 3,9 5.12,3 — 47,9 ^2.7 i. 4.21,9 -+- 5,o 

î) centre 110.66. 3,7 20. 3,9 54.69,9 -+-i63,i 110.57.30,6 



A.i)2 GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. 

Passoge 
G'. N observé. T «.i». 



ASCENSIONS DROITES. 

Asc. droite Réducl. 
G^ C'^ app. conclue. àjanT.o 



Août 12. 

Aigle 

a' Capricorne .... 
P^ Capricorne .... 
Capricorne 

(S) Elpis 

(S) Ausonia 

(T8 Diane 

^ Verseau 

(2) Pallas 

Août 13. 

o> X\^\e 

Aiglo 

@ Polymnic 

(5) Hestia 

Vesta 

a Aij^le 

? Aigle 

^ Petite Ourse. . . . 

ï) I*' Bord 

i) 2* Bord 

Aigle 

ot} Capricorne .... 
S' Capricorne .... 

@ Elpis 

:i Verseau 

fx Verseau 

\M) Ausonia 

@ Paies 

@ Diane 

p Verseau 

Pallas 

Août U. 

Polaire PI 

Arcturus 

p Bouvier 

^ Bouvier 

«' Bouvier 

a' Balance 

cJ i"*^ Bord 

r Sagittaire 

fr« Aigle 



AOUT 1873. 
Observateur Pkricaud. 





ta m • 


• 


s 


• 


• 


h m • 


• 


6 


3tO. 5.29,45 


30,27 


47,46 


—42,81 


—42,88 


20. 4.47,39 


- 2,44 


C 


3tO.II .41,98 


45,84 


2,96 


—42,88 


-42,88 


20.11. 2,96 


— 2,60 


6 


20. 14 .37,05 


37,9^ 


55,07 


—42,85 


-42,88 


20, i3. 55,04 


— a, 65 


G 


20.22.21,49 


22,38 


39)^7 


-42,81 


-42,88 


20.21.89,50 


— 2,72 


8 


20.38.18,55 


19,40 






-42,88 


20.37.36,52 




8 


20. 5i .47,00 


47,93 






-42,88 


20.5i. 5,o5 




8 


2 I . 1 7 . 22 , 69 


23,60 






-42,88 


21.16.40,7a 




6 


21 .25.36,95 


37,79 


54,82 


-42,97 


-42,88 


ai. 24. 54, 91 


- 2,54 


8 


21 .3i .20,01 


20, 83 






—42,88 


21.80.37,95 





G 



8 

8 

8 
G 



9'9- 
9-29- 
9-3|. 

9-39. 
9.45. 

G 19.49. 

10 19.51. 

G 20. o. 

4 20. o. 

G 20. 5. 

G 20.11. 

G 20.14. 

8 20,37. 

G 20.41. 
G 20. 46. 

20 . 5o . 



9 . r 2 . 36 , 4 1 
50,91 

3G,59 

8,93 
57,58 



8 

8 

8 
G 

8 



21. o. 
21. 16. 

21 .25. 

2i.3o. 



20,29 
49,54 

52,1 

29.90 
31,28 

80,29 

45,75 

37,90 

33,48 

47,44 
33,57 

49, 3o 
35,19 

26 , 5o 
37,82 
34,75 



37 
5i 

37 

9 

58 

21 
5o 
82 
3o 

32 

3i 
46 
88 

34 
48 
34 
5o 

86 

27 
38 

85 



23 

72 

54 

82 

>4 
II 
35 

7 
82 

20 

II 

Gi 

77 
33 

27 
42 

23 

06 

41 
65 

57 



53,46 
7,93 



43,79 



37,48 

<>,77 
48,9 



47, 4G 

2,96 

55,07 



43,63 
•43,58 



4,61 - 



50,72 



43,66 
43,70 



Observateur Henri Renan. 



16 

10 
8 

10 
5 
8 

10 



i8.i3.5o,5 18,7 38,6 

14.10.86,27 87,11 52,89 

14.27. 5,53 6,44 22,23 

14.35.49,40 5o,23 6,00 

14.40.10,67 11,56 27,34 

14.44.35,51 36,88 52,29 

i5. 12.43,41 44,82 



—44,22 

— 44,21 

-44,23 
—44,22 
-44,09 



Observateur Périgaud. 

6 19. 2.58,90 59,82 i5,i4 —44,68 
G 19.12.87,35 38,17 53,45 —44,72 



43,70 
43 

43 
43 

43 

43 
43 



{8,65 - 
-43,65 — 
.43,70 - 



5|,83 -43,82 - 



43 
43 
43 
-43 
43 

■43 

43 
-43 

43 
43 
43 
48 
43 



70 
70 

70 

70 
70 

70 
70 
70 
70 
70 

70 

70 
70 

70 

70 



70 



70 



-44,18 
44,19 

44,19 
■44,20 

-44 ,20 
44,21 



19. 11.53,58 
19.19. 8,02 

19.28.53,84 
19.88.26,1a 

19-39. «4,84 

19.44.87,41 
19.49. 6,65 



19.59. 
19.59. 
20. 4* 
20 . I I . 
20. i3. 

ao . 86 . 

20.41. 
ao.45. 

20. 5o. 
20 . 59 . 

21. i5. 

ai .24. 
ai.a9. 



47,12 
48, 5o 

47i4i 

2,91 
55,07 

5o,68 

4,57 
50,7a 

6,53 

52,86 

43,71 

51,95 
51,87 



14. 9.52,98 
i4.a6.2a,a5 
14.35. 6,04 
14. 89. a7, 86 
14. 43. 5a, 18 
iS.ia. 0,11 



— 2,20 

— 2,3o 



a, 83 
a, 82 



a, 44 
a, 60 
a, 65 

2,53 

2,60 



— 2,55 



0,77 
0,87 

0,95 

0,94 
1,00 



44,66 19. 2.i5,i6 
44,66 19.11.53,51 



2,57 

2,19 



GRAND INSmUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.ôi 

Correct. Dist. oppar. Rcducl. 
L Héfr. de coll. Qtipôlenord. ùjativ.o 



Bar. Ô' 



Lecture. Microm. 



AOUT 1873. 
Observateurs Périgaud et Lcdinard. Correclion moy. de coll. — — 2,5. 



Août 12. 

Aigle 

a' Capricorne 
p* Capricorne 
p Capricorne 

@ Elpis . . 
@ Ausonîa 

(75) Diane . . 
p Verseau . . 
Pallas. . 
V Capricorne 

Août 13. 



o",7 



634 17,3 



63i ij,9 



91 . 10.40,1 
102.54.29,8 
io5. 8.59,9 
108. 11 .41 ,0 

99.41.48,4 
112. 8.58,9 

109.43.17,8 
96. 6.17,1 
79. 5.33,2 

107.11.49,7 

Correction 



20. 5,0 

20. 5,5 

20. 8,0 

20. 2.0 



10. 36,4 

54.24,6 

8.52,5 

II .38,9 

41.45,9 

9 . 20 , 8 

43.23,0 
6. i5,7 
5.33,7 

1 Î.JO,I 



20. 2,9 
19.38,6 

19.54,8 
20. 1,5 
20 . 0,1 

19.59,8 

mov. (le coll. = — 2*, 3. 



-f- 67,8 
Mo5,6 
-^ 1 16,2 
-hi33,7 

H- 93,0 
-m64,2 

-+-i44,5 

^- 8î,3 
-H 44,6 

-1-128,1 



—2,1 91.11.41,7 

— r<,2 102. 56. 7,7 
— 2,8 io5. 10.46,2 

— 3,2 io8.i3.5o,i 

99.43.16,4 

112.12. 2,5 

109.45.45,0 

— 2,6 96. 7.34,5 

79. 6.i5,8 

—2,3 107.13.55,7 



4,<j 
4 .<» 

4,' 



8.4 



8.«i 



(S) Polymnie. . . 624 17,6 ii5. 9.44?^' 19.52,2 9.52,2 -+-195,7 

J46) Hestia 108.19.19,7 19.69,1 19.20,4 h i34,3 

(4) Vesta 116. 2.21,3 20. 3,2 2.18,0 -f-207,6 

p Aigle 83.53.38,6 20. 4,^* 53.35,7 h- 52,7 

\) centre iio.55.5i,i 20. 2,7 55.48,4 -t-i53,8 

9Aigle 91.10.39,3 20. 3,0 10.37,7 -4- 68,1 

a' Capricorne .. . 102.54.28,9 20. 5,5 54.23,8 -f-106,2 

p* Capricorne .. . io5. 8.54,2 ao. 3,3 8.5i,5 -f-117,0 

@ EJpis 6a4 14,7 99'48.33,2 20.2,2 48.3i,9 -^ 93,7 

3 Verseau 95.28. 8,2 20. 4,4 28. 4,2 -+- 79»8 

ttVerseau 99.25.57,4 20.4,5 a5.53,4 -+-92,7 

(5) Ausonia 112. 9. 6,9 20. 6,9 9. 0,6 -hi65,3 

(S) Paies 104.48.39,7 20.0,0 48.40,4 -Mi5,6 

(îi) Diane 624 14, 7 109. 44*56, 6 19.35,5 4^.20,8 -m45,7 

? Verseau 96. 6.16,6 20. 3,i 6.13,7 -+- 8"»^ 

Pallas 625 14,4 79.14.39,8 20.0,8 14.39,6 -+-45,1 

Observateur Henri Renan. Correction moy. de coll. 
Août 14. 

Pol.PI-+-2",4o. 638 21,6 358.38.44,8 20. 3,3 38.43,7 — 5i,5 

Arclurus 70. 8.52,2 20. 3, a 8.5o,5 •+■ 3i,i 

p Bouvier.. .. I . . 59. 3.53,4 20. 4,1 3.5o,8 h- 18,2 

Ç Bouvier 75.42.46,6 19.53,0 4^.54)3 -h 38,7 

«'Bouvier 62.23. 0,2 20. 3,8 22.57,4 -+- ai, 8 

a' Balance 105.29. 1,9 20. 2,3 29. o,a -+-116,3 

cJ BS 637 21,5 109.47. 4.9 20. 2,9 46.55,1 -4-142,4 



1 i5. i3. 5,6 
108.21 .32,4 
116. 5.43,3 

— 1,8 83. 5î. 26,1 



4:9 





1 10. 58. 19,9 






3,8 


91.11.43,5 


-r- 


i,«> 


2,0 


1 02 . 56 . 7,7 


-+- 


i," 


2,6 


io5. 10.46,2 
99 . 5o . 3,3 


-i- 


3,9 


2,4 


95.29.21,7 


_i_ 


^n4 


••>m7 


99.27.23,8 
112. 11 .43,6 

104.50.33,7 

109.47.44,2 


-(- 


6:1 


1,2 


96. 7.33,2 
79.15.22,4 


■+- 


S. > 


-2 








3,4 








3,2 


70. 9.18,9 


_i_ 


1,1 


2,3 


59. 4. G, 3 


-T- 


* , i 


2,0 


75.43.30,3 


-1- 


i,<' 


3,1 


62.23. 16,5 


-i- 


i,<> 


2,8 


io5.3o.53,8 
io9.49-ï4;8 




i) " 



A.64 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIOISS DROITES. 



G^ N 



Passa(je 
observé. 



Août 14. 
Aigle 

(S) Polymnie. . . . 
@ Hestia 

Vesta 

7. Aigle 

fi Aigle 

A Petite Ourse 

^) i"Bord 

b '>^ Bord 

Aigle 

a' Capricorne .... 
ji' Capricorne .... 

(5o) Elpis 

\ Verseau 

u. Verseau 

i îs) Ausonia 

@ Palôs 

(78) Diane 

fi Verseau 

(?) Pallas 

Août 16. 

n Aigle 

7 Aigle 

■X Aigle 

f> Aigle 

X Petite Ourse 

\) I" Bord 

b ?.*Bord 

Aigle 

(^ Ausonia 

@ Paies 

(78) Diane 

p Verseau 

Pallas 

Capricorne 

t Verseau 

Verseau 

7 Verseau 

(h) Astrée 

Iris 

Août 18. 

S' Capricorne 

Capricorne 



T X, < 

AOUT 1873. . 

ODSERYATErR PÉRIGAUD. 



Asc. droite Réduct. 
C app. conclue, à janv. o 





h m f 


• 


s 


9 


f 


h m S 


s 


(*> 


19.19.51,75 


52 , 56 


7,9^ 


-!\'kM 


-44 ,C6 


i9-»9- 7,90 


— a, ''9 


8 


19. U9. 19., 48 


i3,43 






-44,66 


19.28.98,77 




8 


19.33.35,78 


30,67 






-44,66 


19.32.52,01 




(> 


19.^9.9.4,15 


25,1 1 






-44,66 


19.38. io, 45 




(> 


19. p.9I ,aj 


29,07 


37,40 


-44,61 


-ri,66 


19.44.37,41 


— 2,3l 


() 


19. Î9.5o,îo 


5i ,3i 


6,77 


-•i'.,54 


-44,66 


19.49. 6,65 


— 2,39 


la 


19.51 .09,8 


33,4 


48.3 










() 


•20. 0.14,77 


i5,09 






-4',,6C. 


19.59.31 ,o3 




4 


9.0. 0. lC),20 


17,12 






-.',',,66 


19.59.39,46 




(> 


90. 5.3l,2J 


32,07 


47^45 


-44,Ca 


-44,66 


20. 4.47,41 


— 2,4û 


(i 


90.11.46,79 


47,(i5 


'^,96 


-V\M 


-44,66 


90.11 . 2,99 


— 2,6<> 


G 


20.14.38,79 


39,66 


55,07 


-44,59 


-44,66 


20. I 3. 55, 00 


— 2,65 


8 


7.0.30.48,94 


49)79 






-44,66 


20. 36. 5,1 3 


4 


r> 


90. il .48,42 


49,95 


4,61 


-44,64 


-44,66 


20.41. 4,59 


- 2,53 


(> 


90.40.34,59 


35,44 


50,72 


—44,72 


-44,66 


20.45.50,78 


~ 2,6<) 


8 


20.49.59,71 


53,07 






-i4,66 


90.49. 9,01 




S 


90.59.40,30 


47,17 






-44 ,66 


20.59. ^>^' 




8 


21 . i5.3o,55 


3i,46 






-i4.66 


21. 14.46,80 




6 


21 .95.38,79 


39,62 


54,84 


-44,-8 


-4Î,66 


21. 9{. 54, 96 


— 2,56 


8 


21.99.49,57 


50,39 






-44.66 


91.29. 5,73 





6 19.19.59,44 53,75 7,92 —45,83 —45,77 I9-Ï9- 7,98 — 3t,29 



4 


19.41 . 0, {o 


I ,92 


i5,5i 


-45,71 


-45,77 


19.40.15,45 


— 2,96 


6 


19.45.22,38 


23,9.0 


37, i7 


-15,73 


-45,77 


19.44.37,13 


— 2,32 


6 


19.49.51,67 


52,48 


6,77 


-45,71 


-45,77 


I9-49- 6,71 


— 2,3'i 


2 


19.51.48,8 


29,4 


46,8 










6 


19-59. 44, '^îi 


45,14 






-45,77 


19.58.59,37 




4 


19.59.45,04 


46,56 






-45,77 


19.59. 0,79 




6 


20. 5.32,42 


33,24 


47,45 


-45,79 


-45,77 


20. 4.47,47 


-»,43 


8 


20.48. 2,18 


3,11 






-45,77 


20.47.17,34 




8 


20. 58. 8,84 


9,71 






-45,77 


20.57.23,94 




8 


21.13.38,62 


39,53 






-45,77 


21.12.53,76 




6 


21.25.39,93 


40,76 


54,85 


—45,91 


-45,77 


21.24.54,99 


-a,57 


8 


21.28.18,45 


'9,27 






-45,77 


21.27.33,50 




6 


21.40.49,46 


5o,35 


4,42 


-45,93 


-45,77 


21. {o. 4,58 


a, 7» 


6 


22. 0.22,02 


22,89 


37,19 


45,70 


-45,77 


21.59.37, 12 


- a',69 


6 


22.10.55,24 


56 ,08 


10,40 


-45,68 


-45,77 


22. 10. 10, 3i 


— a, 58 


6 


22.1 5. 53,1 5 


53,97 


8,25 


-45,72 


-45,77 


22. i5. 8,20 


— a,5o 


8 


22.26.10,83 


11,68 






-45,77 


22.25.25,91 




6 


22.29.58,47 


59>29 






-45,77 


22.29.13,52 





6 20.14.41,45 42,32 55,08 —47,24 
6 20.22.26,04 26,93 39,58 —47,35 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.65 

Correct. Dist. apptr. Réduct. 
L^ Réfr. de coll. au pôle nord. àjaoY. o 



Bar, ô' 



Lecture. Microm. 



AOUT 1873. 
Observateurs Périgaud et Ludinard. Correction moy. de coll. = — i',8. 



Aoât 14. 



@ Hestia 636 i8,6 io8.ai.34,3 19.23,1 22.10,6 -hi34,2 

(4) Vesta 116. 6. 0,6 20. 5,8 5.54,7 -+-5107,7 

a Aigle 81.27. 9,8 20. 8,1 27. 2,4 -+- 48,2 

pA\g\e 83.53.36,8 20. 2,8 53.35,4 -t- 52,5 

1} centre 110. 56. 43, 6 20.5,7 56.37,8 -f-i53,4 

6 Aigle 635 17,3 91.10.37,5 20. 2,6 10. 36, 4 -•-67,9 

a' Capricorne .. . 102.54.27,2 20. 3,7 54.23,9 -+-io5,8 

p' Capricorne .. . io5. 8.54,2 20. 3,3 8.5i,6 -mi6,4 

(5) Elpis 99.55.19,8 19.59,6 55.20,8 -H 93,9 

3 Verseau 95.28. 5,7 20. 2,0 28. 4,4 h- 79,4 

|x Verseau 99.25.54,0 20. 1,8 25.52,8 -h 92,2 

(^ Ausonia 112. 8.33,6 20. 0,6 8.33,6 -t-]64,4 

@ Paies io4.5i.i4,7 20.2,8 5i.i2,2 h-ii5,2 

(75) Diane 634 16, 3 109.47.19,1 20.3,1 47.15,4 -4-145,1 

ôVerseau 96.6.16,1 20. 1,6 6.14,7 -^- 81,4 

(?) Pallas 634 i6>3 79.24. 0,2 20. 1,6 23.59,4 + 45, 1 

Correction moy. de coll. = — 2', 7. 
Août 16. 

^ Aigle 602 20,2 87. 7.13,4 20. 2,0 7.iii9 -+- 58, o 

X Aigle 97.17. 8,9 20. 4,3 17. 4,7 •+■ 83,6 

7 Aigle 79.40.55,3 20.2,8 40.53,5 -h 44,8 

a Aigle 6o5 19,5 81.27. 7»^ *<>. 3,3 27. 4,5 -4-47,7 

PAigle 83.53.41,1 20.5,4 53.36,8 -+- 52,o 

1) centre 110.58.28,9 ao.10,4 68.18,9 -f-i52,2 

ôAigle 91.10.39,9 20. 3,6 10.37,7 -4-67,2 

@ Ausonia 609 18,9 112.7.24,6 20.0,2 7.24,2 -+-162,2 

® Paies 104.56.16,7 19.58,5 56. 18,2 -+-114,2 

(75) Diane 611 18,7 io9.5o.53,i 19.56,4 5o.56,6 -+-143,9 

pVerseau 96.6.18,8 20.2,4 6.16,6 -h 80, 5 

@ Pallas 79.43.16,6 20.2,3 43.i5,i -+- 45,i 

^Capricorne 106.39.58,9 20. 1,6 39.68,0 -+-123,7 

c Verseau 104.27. 7,9 20. 3,4 27. 4,6 -+-112,2 

©Verseau 98.23.18,6 20.3,6 23.16,7 -+-87,9 

/Verseau 614 17,7 92. 0.20,3 20. 6,0 0.16, 5 -+- 69,6 

@ Astrée 101. 13.24, 3 20.9,0 i3.i5,8 -+-98,3 

©Iris 614 17,7 88.61.35,8 20.2,5 61.34,1 -+-62,3 

Correction moy. de coll. = — i%y. 
Août 18. 

p* Capricorne .. . 616 14,6 io5. 8.53,8 20. 1,9 8.62,6 -^-ii5,6 

pCapricome 108.11.41,6 20. 3,7 11.37,7 -+^i33,o 

Observations de Paris, 1873. 



108.24.23,0 

^ 116. 9.20,6 

1.2 81.27.48,8 
1,4 83.64.26,1 

110.59. 9,4 

2.3 91.11.42,5 
•1,7 102. 56. 7,9 
-2,2 105.10.46,2 

99.66.62,9 

2,3 96.29.22,0 

1,7 99-^7-^3,2 

112. II. 16,2 

104.53. 5,6 

109.49.38,7 

-1,9 96. 7.34,3 

79.24.42,7 



-2,j3 87. 8. 7,2 

-2,8 97.18.26,6 

-4,0 79.41.35,6 

3.0 81.27.49,5 
-2,5 83.54.26,1 

III . 0.48,4 

-3,1 91.11.42,2 
112.10. 3,7 

104.68. 9,7 

109.53. 17,8 

3.1 96. 7.34,4 

79.43.57,5 

2,8 106.41.69,0 
-2,6 104.28.64,1 
■1,7 98.24.40,9 
-1,8 92. 1.23,4 

101.14.61,4 
88.62.33,7 



—2,3 



5,7 
6,0 



6,0 

4,0 
4,0 

6,6 
6,5 



8,6 



3,9 
2,6 

5,7 

5,9 
5,2 



6,2 



-+- 8,8 

-^ 9,3 
-1-10,8 

-MI,1 
-+-1I, I 



A.9* 



A.66 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 

Asc. droite Réduct. 
T JU C- C' app. conclue, àjanv. o. 



G^ N 



Passage 
obaerTé. 



AOUT 1873. 

OuSEEVATEUa PÉRIGACD. 



Août 18. 

@ EJpis 

3 Verseau 

Août 19. 

5 Aigle 

ji Capricorne 

@ Elpis 

^ Capricorne 

3 Verseau 

(S) Ausonia 

(S) Paies 

(is) Diane 

Ç Capricorne 

Pallas 

i Verseau 

6 Verseau 

7 Verseau 

(T) Iris 

(s) Astrée 

Août 21. 

&) Ai^le 

X Aigle 

y Aigle 

a Aigle 

p Aigle 

X Petite Ourse 

\) l'^Bord 

t) 2* Bord 

ô Aigle 

a' Capricorne 

P' Capricorne 

p Capricorne 

(5) Elpis 

^ Capricorne 

(S) Ausonia 

H Verseau 

@ Paies 

(78) Diane 

ç Capricorne 

Pallas 

7 Capricorne 

t Pégase 

^ Capricorne 

0Iri3 



m 



8 20.33.57,90 58,75 t I 

'2 20.4i.5i,o5 5i,88 4,63 — 47.^5 



t b m • 

— 47,28 20.33.11,47 



4 


19.19.55,33 


56,14 


7,90 


-48,24 


-48,29 


i9'»9- 7»85 


- 2,27 


G 


20.22.26,97 


27,86 


39,58 


-48,28 


-48,29 


20.21.39,57 


- 2,73 


8 


20.33.17,48 


18,33 






-48,29 


20. 32. 3o, 04 




6 


20.39.24,62 


25,57 


37,31 


-48.26 


-18,29 


20.38.37,28 


— 2,94 


6 


20.41 .52,o5 


52,88 


4,63 


-48,25 


-48,29 


20.41- 4>59 


- 2,55 


8 


20.45.26,03 


26,96 






-48,29 


20.44-38,67 




8 


20.55.47,14 


48,01 






-48,29 


20.54.59,72 




8 


21 .10.54,38 


55,29 






-48,29 


21.10. 7,00 




6 


21 .20. i5,i5 


16,08 


27,67 


-48,41 


-48,29 


21.19.27,79 


— 2,91 


8 


21.26. 3,35 


4,17 






-48,29 


21.25.15,88 




6 


22. 0.24,71 


25,58 


37,23 


48,35 


-48,29 


21.59.37,29 


- 2,73 


6 


22.10.57,82 


58,66 


10,44 


-48,22 


-48,29 


22.10.10,37 


— 2,62 


6 


22.15.55,75 


56,57 


8,28 


-48,29 


-48,29 


22.1 5. 8,28 


- 2,53 


8 


22.22.29,15 


^9)97 






-48,29 


22.21.41,68 




8 


22.23.46,89 


47,75 






-48,29 


22.22.59,46 





6 


19. 12.42,30 


43,12 


53,40 


-49,72 


-49,73 


19.11 .53,39 


- 2,14 


6 


19.30.54,72 


55,56 


5,89 


-49,67 


— 49,73 


19.30. 5,83 


— 2,41 


6 


19.41. 4,25 


5,07 


i5,49 


-49,58 


-49,73 


19.40.15,34 


— 2,24 


6 


19.45.26,32 


27,14 


37,45 


-49,69 


—49,73 


19.44.37,41 


— 2,3o 


6 


19.49.55,70 


56, 5i 


6,75 


-49i76 


-49,73 


I9-49- 6,78 


— 2,3o 


12 


19.51.52,3 


32,9 


42,2 










4 


19.58.33,39 


34, 3i 






-49,73 


19.57.44,58 




2 


19.58.34,91 


35,83 






—49,73 


19.57.46,10 




6 


20. 5.36,38 


37,20 


47,44 


-49,76 


— 49'73 


20. 4.47,47 


— 2,42 


6 


20.11 .51,87 


52,73 


2,96 


-49,77 


-49,73 


20.11. 3,00 


— 2,6<» 


6 


20. 14.43,96 


44,83 


55,07 


-49,76 


—49,73 


20. i3. 55,10 


- 2,65 


6 


20.22.28,44 


29,33 


39,58 


-49,75 


-49i73 


20.21.39,60 


- 2,73 


8 


20.31.59,28 


o,i3 






-49,73 


20. 3i. 10, 40 




6 


20.39.26,00 


26,96 


37, 3i 


-49,65 


—49,73 


20.38.37,23 


— 2,94 


8 


20.43.48,47 


49)4o 






-49,73 


20.42.59,67 




6 


20.46.39,68 


40,53 


5o,74 


-49,79 


—49,73 


20.45.50,80 


— 2,62 


8 


20.54.15,49 


16, 36 






-49,73 


20.53.26,63 




6 


21. 9. 6,79 


7,70 






-49,73 


21. 8.17,97 




6 


21.20.16,44 


17,37 


27,68 


-49,69 


-49,73 


21.19.27,64 


— a, 92 


8 


21 .24.34,15 


34,97 






-49,73 


21.23.45,24 




6 


21.33.54,80 


55,69 


5,9> 


-49,78 


—49,73 


21.33. 5,96 


— 2,80 


4 


21.38.48,20 


49» 02 


59, 3i 


49, 7« 


-49,73 


21.37.59,29 


- 2,44 


6 


21.40.53,50 


54,29 


4,46 


-49,83 


-49,73 


21.40. 4,56 


- 2,79 


8 


22.25.45,12 


45,94 






-49,73 


22.24.56,21 





GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.67 

Correct. Dist. appar. Réduct. 

Bar. 0' Lecture. Microm. L^ Réfr. de coll. aup6ienord. àjanT.o 

AOUT 1873. 

Obsbrvatbubs PéaiGAUD et Ludinard. Correction moy. de coll. = — i',7. 

Août 18. o",7 0,1, t p , , » o , . 

(^) El pis o 100.22.46,0 19.58,0 22.48,1 +94)9 V 100.24.21,3 

3 Verseau 5ia 14,0 95.28. 3,6 20. o,3 28. 4,1 -h 78,8 —1,6 

Correction moy. de coll. = — i'',8. 
Août 19. 

tï Aigle 55o 14,9 87.7.13,9 20.2,6 7.11,8 -+-58,8—3,3 87.8.8,8 -f- 4,^^ 

pCapricorne 108.11.42,6 20. 5,i 11.37,4 -hi33,5 —1,4 108. i3. 49,1 ■+■ 4»' 

(S) El pis 100.29.42,4 ao. 2,5 29.40,3 -+-95,7 100. 3i. 14)2 

>{^ Capricorne ii5.4o.ii,4 20. 4>8 40. 6,9 -+-202,6 —1,4 115.43.27,7 h- 4>'^ 

3 Verseau 95.28. 9,1 20. 6,5 28. 3,3 -+- 79,2 —1,3 95.29.20,7 -♦- 6,K 

@Âusonia.... 112. 4«44,8 20. 6,6 4*38,3 -hiG3,3 112. 7.19,8 

(5) PalèR 549 i3,8 io5. 3.36,4 19.58,0 3.38,8 -+-ii6,o io5. 5.33,o 

(^ Diane 109.55.47,3 19.59,1 55. 48,0 -+-145,9 109.58.12,1 

^Capricorne 112.54.41 ;0 20. 1,7 54*39,9 -4-171,5 —3,3 112.57.29,6 -^ 7,8 

(5) Pallas 80.13.24,7 20. 1,0 13.24, 8 H- 46,4 80.14.9,4 

i Verseau 104.27. 3,5 20. 1,2 27. 2,4 -+-ii3,2 —1,4 104.28.53,8 -f-10,9 

Verseau 98.23.15,6 20.2,2 23. 14, 3 -h 88,7—1,3 98.24.41,2 -+-ii,3 

7 Verseau 55i 12,9 92. 0.17,0 20. 3,4 0.14,8 •+■ 70,4 ^ij^ 9^** i.23,4 -+-ïIi4 

(TJ Iris 55i 12,9 88.57. 7,0 20. 2,2 57. 5,0 -h 63, i 88.58. 6,3 

^ Astrée ioi.3i.56,4 20. 2,5 3i.53,9 h-ioo,4 101. 33. 32, 5 

Correction mov. de coll. = — i'',4. 
Août 21. 

X Aigle 584 19,7 97«i7« 5,9 20. 3,7 17. 2,2 -»- 83,4 — o,3 97.18.24,2 -+- 2,8 

7 Aigle 79.40.53,0 20. 3,5 4o<5o,5 -h 44)7 — 'î5 79.41.33,8 -f- 6.3 

a Aigle 81.27. 3,6 20. 2,7 27. 1,9 -+- 47,6 —0,9 81.27.48,1 -h 6.5 

^Aigle 83.53.36,1 20. 2,9 53.34,o -+- 51,9—0,2 83.54.24,5 -+- 5,8 

X P. 0. -f- 2", 20 . I. 5. 9,2 20. 2,7 5. 8,6 — 47,3 —1^,4 i« 4-19,9 -^ 7.^ 

!> centre m. 2.11,9 ^^' 3,2 2. 8,8 4-i52,4 m. 4*39,8 

Aigle 91.10.38,5 20. 3,4 10.36,5 -1-67,1 —2,2 91.11.42,2 -: 5.r> 

a* Capricorne .. . 102.54.29,9 20. 5,8 54.24,5 -i-io4,6 —1,2 102. 56. 7,7 h- 4.' 

p' Capricorne .. . io5. 8.54,3 20. 2,4 8.52,6 -f-ii5,i —1,9 io5. 10.46,3 -*- 4-« 

pCapricorne 108.11.42,1 20. 3,4 11. 38, 5 -i-i32,4— 1,4 io8.i3.49»5 -*- 4,» 

(59) Elpis 100.43.21,0 19.55,9 43.25,5 -f- 95,9 100.45. 0,0 

^l' Capricorne ii5.4o.ii,3 20. 1,9 40. 9,6 -f-201,1 —2,5 115.43.29,3 -+- 4.1 

(S) Ausonia . . . . 584 17, 5 112. 2. 18, 5 20. 2,1 2.16,4 -^-161,7 112. 4*56,7 

f* Verseau 99.25.53,6 20. 2,5 25.5i,6 -+- 91,3 h-o,i 99.27.21,5 -+- 6,8 

(3) Paies 105.8.24,3 20. 1,7 8.23,3 -hii5,5 io5.io.i7,4 

(ts) Diane 109.58.38,6 19.55,8 58.43,4 -^i45,o 110. 1. 7,0 

Ç Capricorne ... . 585 17,3 112. 54. 4^, 5 20. 6,8 54.39,3 -hijo,! -1,2 112.57.28,0 -+- 7,7 

(2) Pallas 80. 3}. 29, 7 20. 5,9 3j.24,8 -- 46,5 80. 35. 9,9 

7 Capricorne ... . 585 17,3 107.11.55,1 20. 4,4 ii.5i,o -t-126,7 ~'j9 107.13. 56, 3 - tj.o 

f Pégase 8o.4i.3i,4 ao. 5,4 41*27,0 -h 46,7 — 1*7 80.42.12,3 -10,0 

^Capricorne 106.40. o,5 20. 4,2 39.56,4 -^123,7 — 1,3 106. 41. 58, 7 -- 9,4 

(7) Iris 585 17,3 89. i.56,5 20. 7,1 i.5o,i -^62,5 89. 2.5i,2 

A.o*. 



A.68 GRAND LVSTRUMENT MÉMDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



Août 21. 

Procyon 

Août 22. 

O i"Bord 

O a* Bord 

Août 23. 

O l'^Bord 

O 2* Bord 

Arclurus 

p Bouvier 

7 Aigle 

a Aigle 

> Petite Ourse 

4297 Arg.Z-Hi°. 

)f(î)=-f-9«36',8. 7.8 

4524 Arg.Z-f-4°. 7.8 

4oi5i Lai 6 

40218 Lai 7 

4o3i5 Lai 8 

40374 Lai 6 

40460 Lai 6 

4o546 Lai. (la 2*). 8.9 

40639 Lai 8 

40714 La! 7.8 

40827 Lai 7.8 

40878 Lai 8 

41018 Lai 6.7 

41 109 Lai 8 

4i2i4 Lai 8.9 

4i334 Lai 8 

41480 Lai 7 

41599 Lai 9 

4 1 708 Lai 9 

41792 Lai 8.9 

41875 Lai 9 

41936 Lai 9 

42035 Lai 

7 Capricorne 

f Pégase 

â Capricorne 

16 Pégase 

Août 25. 

O I" Bord 

O 2* Bord 

Sirius 



Passage 
G^ N observé. T X, G, 

AOUT 1873. 
Observateur Folain. 

h m • • • • 

6 7.33.28,37 29,19 39,40 — 49»79 



C, 



Asc. droite Rédact. 
app. conclue, àjanv. 0. 



6 10. 5.48,58 49)4o 
4 10. 7.58,47 59,29 



6 

4 
6 

4 



10. 9.30,69 3i,5i 

10.11.40,40 4i)22 

14.10.42,54 43,38 52,77 

14.57.59,95 0,97 10,48 



— 5o,6i 
— 5o,49 



Observateur Périgavd. 



6 19.41. 5,49 6 

6 19.45.27,45 28 

12 19.51.52,4 33 

6 20.22.41,4^ 4^ 

4 20.29.50,13 5o 

6 20.37.27,17 27 

6 20.42.33,14 23 

6 20.44 -25,50 26 

6 20.46.42,44 43 

4 20.48.37,65 38 

6 20.50.36,85 37 

6 20.52.42,94 43 

6 20.54.40,52 4' 

20.56.27,00 27 

20.59.29,37 3o 

21. 2.3i,64 32 

21. 4*25,32 26 

21. 6.29,59 3o 

21. 8.54,52 55 

21.11.41,27 42 

6 21. i5. 40, 14 40 

6 21. 18. 56, 22 57 

6 21.21.40,32 4> 

6 21.24.16,29 17 

6 21.26. 7,37 8 

6 21.28. 1,45 2 

6 21. 3o. 56, 12 56 

21.33.55,80 56 

21.38.49,14 49 

21.40.54,44 ^^ 

21.48. 9,24 10 



6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 



4 
6 
6 
6 



3i 

27 
o 

27 
95 
98 
95 

32 
25 

46 
66 

75 
33 

81 

«9 
45 

14 
41 
33 

08 
95 
04 
i4 
II 
18 

27 

94 

69 

96 
33 

08 



i5,47 
37,43 

40,5 



5o,84 
5o,84 



5,92 
59,31 

4,47 
19,35 



5o,77 

5o,65 

5o,86 

-5o,73 



Observateur Folain. 



6 10.16.52,95 53,77 
6 10.19. ^iM 3,06 



8 6.40.24,10 24,97 33,24 — 51,73 



• h m t 

—49,85 10. 459, 55 
—49,85 10. 7. 9,44 



5o,47 ^^' ^'i* >o4 
5o,47 10.10.50,75 



— 50,78 19.40.15,53 — 



-5o 

-5o 
-5o 
— 5o 
— 5o 
-5o 
-5o 
— 5o 
-5o 
-5o 
-5o 
-5o 
~5o 
-5o 
— 5o 
-5o 
-5o 
-5o 
-5o 
-5o 
-5o 
-5o 
-5o 

— JO 

— 5o 
-5o 
-5o 
.— 5o 
— 5o 



78 19.44.37,49 — 2,a8 



78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 



20.21 .5i 
20.29. o 
20.36.37 
20.41 -33 
20.43.35 
20.45.52 
20.47.47 
20.49.46 

20.5l .52 

2o.53.5o 
20.55.37 
20.58.39 
21. 1.41 
21. 3.35 
21. 5.39 
21. 8. 4 
21 . 10. 5i 
21 .i4.5o 
21.18. 6 

21 .20.5o 

21 .23.26 
21 .25.17 
21.27. Il 
2i.3o. 6 
21.33. 5 
21 .37.59 
21.40. 4 

2f.47'9 



,53 


— 2, 


,49 


2, 


,49 


- a, 


,<7 


— 2, 


,20 


— 2, 


,«7 


~ a, 


,54 


— 2, 


,47 


- 2, 


,68 


— 2, 


,88 


- 2, 


,97 


— 2, 


,55 


— 2fc, 


,o3 


— 2, 


>4i 


— 2, 


,67 


-- 2, 


,36 


- 2, 


,63 


— 2, 


,55 


— 2, 


,3o 


- a, 


,17 


— 2, 


,26 


— 2, 


,36 


— 2, 


,33 


- a, 


,40 


— 2, 


,49 


^, 


,16 


2, 


,91 


— 2, 


,18 


— 2, 


,55 


— 2, 


,3o 


- 2, 



22 



4î 

36 

4* 
4ï 
46 
45 
45 
43 
45 
46 

43 

4» 

44 

49 
5o 

45 

46 

45 

53 
53 

52 

47 
53 

45 
81 

44 
80 

36 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. 



Bar. 9' 



Août 21. 

Procyon 

Août 22. 

O Bl — o",a5. 
O BS-h i",2i. 



Lecture. Microro. L^ 

AOUT 1873. 
Observateur Folain. Correclion rooy. de coll. = — o", i . 



A. 69 

Correct. Dist.appar. Réduct. 
Réfr. de coll. au pôle nord, àjanv. o 



o",? 



588 22,3 84.26. 6,8 20. 2,3 a6. 5,4 -f- 52,3 — o,i 



587 25, o 
587 25,0 



Août 23. 

OBI 
OBS-M 

Arclurus. 

S Bouvier 



78.20.36,6 16.57,2 33.44)5 -4- 42,1 
78.20.36,6 28.27,9 2. 5,3 -+- 4i»3 

Correction moy. de coll. = — r,3. 



o"*,oo. . 



570 22 , 3 

570 22,3 

558 23,2 

556 22,7 



78.40. 8,1 16. 8,1 54. 4,7 

78.40. 8,1 27.38,0 22.26,6 

70. 8.46,7 19.59,6 8.48,7 

49. 6. 9,4 19.56,9 6.12,8 



-+- 42,9 
4- 42,1 

-+- 3i,6 

7,7 



-1,6 
—0,9 



78.34.26,5 
78. 2.46,5 



78.54.46,3 
78.23. 7,4 



Observateurs Périgaud et Ludinard. Correction moy. de coll. = — i',3. 



7 Aigle 56i 

a Aigle 

>P.0urse-i-2™,75 562 
4297 Arg.Z-Hi° 

j|.;r=20''29"o'. 

4524 Arg.Z-+-4" 

4oi5i Ldl 

4021 S Lui 

4o3i'3 Lai... .... 

4o37'i Lai 

40460 Lai 

40546 Lai 

40639 Lal.(-) .. 

40714 Lai 

40827 Lai 

40878 La! 

41018 Lai 

41109 Lai 

41214 Lai 

4i334 Lai 

41480 Lai 

4 1 599 Lai . . . 

41708 Lai 

4 1 792 Lai 

'11873 Lai 

41936 Lai 

42035 Lai 

7 Capricorne. . . . 558 

f Pégase 

^ Capricorne.. . . 

16 Pégase 56o 



Août 25. 

O BI — o",o8.. 
OBS-+- i"*,3o.. 



576 
576 



18,5 
18,5 



562 18,6 



56o 18,5 



18,1 



18,1 



23,9 
a3,9 



79.40.53,5 
81.27. ^,7 
I. 5.10,8 
88. 3o. 2,8 
80.22.34,0 
85. 0.33,3 
84.26.18,7 
88. I. 0,4 
86.59.49,1 
86. 3o. 22,1 
84. 7.57,5 
85.41* 5,9 

86.20.44)7 
82.57.13,3 

81.39. 1,4 

83. 3.45,1 

87.33.19,5 

88.52.56,9 

83.32.3o,4 
86.35.56,5 

83. 9.58,6 
89.57. 5,9 
89.51. 3,0 
88.55.49,7 

84. 0.28,5 
88.56.35,2 
80.46. 5,2 

107. 1 I .55,0 

80 . 4 1 . 29 , 1 

106.40. 1,2 

64.39.46,4 



20. 
20. 
20. 
20. 
20. 
20. 



3,1 

3,4 

5,7 

7,7 
6,8 

5,5 

19.55,6 

19-56,4 

19.56,3 

19.56,5 

19-57,4 
20. 4,1 
20. 7,5 

20.11 .2 

20 . 1 3 . 3 
20. 7,6 
20. 
20. 
20. 

2Q. 
20. 2,3 
^o. 3,9 
20. 
20. 
20. 
20. 
20 • 
20. 
20. 
20. 4,1 
20. 4,7 



8,4 
4,4 
2,7 
1,9 



5,0 

5,4 
5,2 

6,4 

7,8 
5,5 

3,5 



4o.5i,3 
27. 3,0 

5. 7,3 
29.56,2 
22.28,2 

0.29,0 
26.23,8 

I. 4,8 
59.53,8 
30.26,8 

8. 0,7 
41. 2,7 
20 . 38 , I 
57. 2,7 
38.49,2 

3.38,6 
33. 12,1 
52.53,1 
32 . 28 , 5 
35.55,3 

9-57,4 
57. 2,9 
5o.58,7 

55.44,7 
0.24,4 

56.29,1 

45.58,0 

ii-49»7 
4 1 . 26 , 5 

39.57,7 

39.42,6 






4i 

47 

47 
60 

45 

54 

52 

59 

57 
56 

52 

55 
56 
5o 
48 
5o 

59 
61 

5i 

57 
5o 

64 
63 

61 

52 

61 
46 

125 

46 
122 

24 



7 
6 

3 

9 

9 
o 

9 

9 
8 

8 

3 

2 

6 

2 

o 

4 

o 

7 
3 

o 

6 

o 

9 

9 
I 

9 
5 

9 
4 

9 
5 



—2,6 
-2,2 
-1,6 



Observateur Folain. 

79.18*25,5 i3.i3,4 35.16,8 -f- 43,8 
79.18.25,5 24.46,6 3.35,1 -h 43,0 

Correction moy. de coll. = — r,o. 



-+-0,2 
->,2 



1,8 
0,4 



79.41.34 
81.27.49 
1. 4.18 
88.3o.55 
80.23. 12 
85. 1.21 
84.27.15 
88. 2. 3 
87. o.5o 
86. 3 1.22 
84. 8.5i 
85.4i.56 
86.21.33 
82.57.51 
81.39.35 

83. 4.27 
87.34. 9 
88.53.53 
83.33. 18 
86. 36.51 
83. 10.46 
89.58. 5 
89.52. 1 
88.56.45 

84. i.i5 
88.57.29 
80.46.43 

107. 13.54 
80.42.11 

106.41 .59 
64.40. 5 



7 
3 

7 
8 

8 

7 

4 

4 
3 

3 

7 
6 

4 
6 

9 

7 
8 

5 

5 

o 

7 
6 

3 

3 

2 

7 
2 

3 

6 

3 

8 



« 
6,6 



-f- 



6 
8 
6 

8 

7 
4- 8 

7 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 
8 

8 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

-f-IO 

-^ 9 
-4- 10 

9 



7 

9 
f 

9 
2 

9 
I 

2 

5 

5 

5 

8 



o 

8 

8 

2 

3 

5 

3 

I 

6 
8 

7 
I 

o 

3 

4 



10.1 



Sinus. 



594 20,4 106.30.24,7 20. 3,3 3o.22,2 -+-121,5 —1,5 106.32.22,7 -MJ,3 



(*) Lecture diminuée de i'. — f^oir Cat. et obs. de i858 août 12 et sept. i5. 



A.jo GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 

Passage Asc. droite Réduct. 

G'. N observé. T «M», C^ C'^ app. conclue, àjanv. o. 

AOUT 1873. 
Observateur Folain. 

Août 25. ~ h m • s 8 • 

Castor 6 7.27.^1,07 21,99 3o,i8 — 5i,8i 

Procyon 8 7.33.80,39 3i,2i 89,49 — 51,72 

Août 26. • b m s 

Oi"Bord 4 10. 20. 33, G3 34,45 — ^1,87 10.19.42,68 

©2* Bord 5 10.22.42,88 43,65 -51,87 10.21.51,78 

Polaire PI 12 18.14.7,6 35,7 4^,7 

L'Épi 6 18.19.21,82 22,67 80,68 — 52, 04 

Observateur Perigaud. 

7 Aiglo 6 19.41. 6,87 7,69 i5,45 —52,24 —52,82 19.40.15,87 — 2,7.0 

A Petite Ourse 12 19.51.52,8 88,4 88, o3 

t> i*'Bord 4 19.57.27,70 28,62 —52,8a 19.56.86,80 

t) 2* Bord 4 19.57.29,15 80,07 — 52,8a 19.56.87,75 

p Capricorne 6 20.22.81,07 81,96 89,67 —62,89 -"52,32 20.21.89,64 — 2,72 

aDauphin 6 20.84.88,04 88,87 46,68 —62,24 —6a, 8a 20.88.46,66 —2,81 

3 Verseau 6 20.41.66,22 67,08 i,6^ —62,41 —52,82 20.41. 4>7i —2,54 

SEPTEMBRE 1873. 

Observateur Folain. 
Septembre i. 

Castor 6 7.27.26,20 27,08 80,88 —66,70 

Procyon 6 7.83.35,47 86, 3o 89,66 —56,64 

Septembre 2. 

Qi'^Bord 2 10.46.8,06 8,88 —66,76 10.46. ia,ia 

O 2* Bord 5 10.48.16,67 17,89 —56,76 10.47.20,68 

Sirius 6 6.40.29,94 80,86 88,44 —67,42 

Castor 6 7.27.27,06 27,98 80,41 —67,62 

Procyon 6 7.38.86,a6 87,08 89,68 —67,40 

Septembre 3. 

Oi*'Bor(i 6 10.49.45,70 46,6a —57,68 10.48.48,99 

O a' Bord 6 10.51.54,58 55,85 —67,63 10.60.67,82 

Sirius 6 6.40.80,67 81,48 88,47 —68,01 

Castor 8 7.27.27,76 28,68 80,44 —68,19 

Procyon 6 7.88.87,05 87,88 89,70 —58, 18 

9 2* Bord 6 8.17.88,90 84,78 —58, 16 8.16.86,67 

Septembre 4. 

©i^Bord 6 10.53.28,70 24,62 —68,22 10. 5a. 26,30 

2* Bord 3 10.55.82,16 82,97 —58,22 10.64.84,76 

Jusqu'au 22 sept. (^ i" Bord, on a retranché i™ à tous les passages observés. 

Septembre 8. 

88848 Lai 7 6 19.68.21,49 22,33 —1,18 19.68.21,16 —2,25 

OAigle 6 20.4.47,64 48,48 47,88 — i,i5 

a'Cjapricorne 6 20.11. 8,26 4»i4 2,87 — 1,27 

89280 Lai 7.8 6 20.19.16,62 16,34 — 1,18 20. 19. 16,16 — 2,26 

89576 Lai 7.8 6 20. 26. 84, 43 86,26 —1,18 20.26.84,08 —2,84 

aDauphin 6 20.88.46,84 47,67 46,66 —1,12 

40789 Lai 7 6 20.56.21,65 22,48 —1,18 ao.56.ai,3o —2,42 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A. 71 

Correct. Dist.appar. Réduct. 
Bar. 0' Lecture. Microm. L. Réfr. de coll. au pôlenord. àjanv.o 

AOUT 1873. 
Observateur Folain. Correction moy. de coll. = — i*,o. 

Août 25. o",7 o o , , t p , . , „ o , • 

Castor 597 21, a 57.49.43,6 ao. o,3 49*49,3 -^ i6,8 — 1,3 67. 5o. 5,i h- 3,2 

Procyon 697 21,2 84.26. 4>5 20. 0,0 26. 5,4 h- 52,6 — o,5 84.26.57,0 h- 7,9 

Août 26. 

OBI -f-o",i5.. 599 a3,3 79.39.19,5 i3.i5,4 56.8,5 ^- 44,6 79.56.52,1 

O BS-h i",32 . . 599 23,3 79.39.19,5 24.46,5 24.29,4 -»- 43,7 79.25.12,1 

L*Épi 594 24,0 100.28.25,8 20. 1,4 28.25,2 -+- 92,9 —0,6 100.29.57,1 — 5,6 

Observateurs Périgaud et Ludinard. Correction moy. de coll. = — o',9. 
7 Aigle 598 18,7 79. 4'- 0,2 2o.i3,i 40. 48, a -+- 44>9 —0,2 79.41.32,2 -f- 7,1 

t> centre ni. 7.30,1 21.54,6 5.35,6 -m53,6 111. 8. 8,3 

/} Capricorne 108.11.42,9 20. 5,2 11.37,6 -+-i32,8 —0,8 108. i3. 49, 5 -^ i,<> 

oe Dauphin 74.31.19,5 20. 1,8 31.19,0 •+- 37,3 —1,7 74.3i.55,4 -+- 9»4 

3 Verseau 597 17,1 95.28. 6,5 20. 3,3 28. 3,o -+- 78,9 —1,0 95.29.21,0 -+- 7,1 

SEPTEMBRE 1873. 

Observateur Folain. Correction moy. de coll. = — i", i. 

Septembre i. 

Castor 566 17,5 57.49.50,0 20. 0,8 49*5o,2 -f- 16,9 — 1,8 

Procyon 566 17,5 84.26. 4)2t 20. o,5 26. 4»7 -^ 53, i — o,5 

Septembre 2. 

OBS-f-i",4o.. 569 18,9 82.11.55,0 27. 8,6 54.42,3 -t- 48,4 81.55.29,6 

Correction moy. de coll. = — 2',i. 

Sirius 596 i4,o 106.30.21,9 20. 3,o 30.19,7 -f-124,4 — 2,7 

Castor 599 14,7 57.49.49,5 20. 0,2 49.50,4 -h 17,2—2,2 

Procyon 599 14,7 84. a6. 5,i 20. i,a 26. 4,8 -f- 53,9 -~'74 

Septembre 3. 

OBI -4-0", 12.. 601 18,3 8a. 32. 12,0 13.46,5 48.29,3 -t- 5o,3 82.49.17,5 

OBS-+- i°,4o.. 601 18,3 82.3a. 12,0 a5.25,7 16.41,6 -+-49,3 82.17.28,8 

Correction moy. de coll. = — o', i. 

Sirius 608 12,5 106.30.19,1 20. 2,8 30.17,1 -+-125,3—1,1 

Castor 609 i3,8 57.49.44îO 19.56,6 49.48,5 -+- 17,2 —0,2 

Procyon 609 i3,8 84.26. 2,6 20. i,3 26. 2,3 -h 54, i -+-0,9 

9 BI 6ia i5,a 70.54.30, 3 20. 1,8 54.29,6 -f- 32,7 70.55. a, 2 

Septembre 4. 

OBI — o'",o8.. 6ia i5,8 82.54.37,3 14.7,8 10.34,2 h-5i,5 83.ii.a5,6 

Observateurs Folain et Souchon. Correction moy. de coll. = — i'',4. 
Septembre 8. 

38348 Lai 573 ta, 7 89.10.56,8 20. 3,5 io.54,o -+-63,8 89.11.56,4 --6,8 

(r Aigle 91.10.35,9 20. 3,4 10.33,8 -f- 68,5 —1,9 

a' Capricorne .. . 102.54.25,3 20. 3,3 54*22,5 -+-106,8—1,4 

89280 Lai 8a.3i.i3,5 20. 2,5 3i.ii,6 -+- 5o,7 82.32. 0,9 -+- 9,1 

39575 Lai 87.59. 1,6 20. 0,4 59. 2,3 -+- 61,4 88. o. 2,3 -h 8,3 

a I^uphin 74.31.16,9 20. 2,4 3i.i5,7 -f- 38, o —0,8 

40739 Lai 573 11,7 87. 7-44,7 20. 0,6 7.44,5 -+- 59,7 87. 8.42,8 -+- 9,9 



A. 7» GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES, 

Asc. droite Réduct. 



G*". N observé. 



c. 



app. conclue, à janv. o. 



Septembre 15. 

s Grande Ourse . . 
Polaire PI . 

7 Aigle 

X Petite Ourse . . . 

Aigle 

a? Capricorne .... 
p Capricorne 



SEPTEMBRE 1873. 
Observateur Lbveau. 

h m s 8 8 8 

5 12.48.28,75 29,88 25,84 ~ 4,04 
20 13.14.20,7 58,5 57,9 

Observatecr Folain. 













8 


h m 8 


» 


6 


19.40. 18,87 


19769 


i5,23 


- 4,46 


- 4,44 


19.40.15,25 


- ',98 





19.50.55,6 


24,0 


17,0 










6 


20. 4*5i,o8 


51,92 


47,25 


- 4,67 


- 4,45 


20. 4.47,47 


— 2,23 


6 


20.11. G, 24 


7,i3 


a, 79 


- 4,34 


- 4,45 


20.11. 2,68 


- a, 43 


6 


20.21.42,82 


43,75 


39,4a 


- 4,33 


- 4,46 


20.21.39,29 


— a, 57 



Septembre 16. 

X Petite Ourse . . . 

Aigle 

a' Capricorne .... 

p Capricorne 

a Dauphin 

Septembre 19. 

a Couronne 

a Serpent 

9 Scorpion 

d Ophiuchus 

Antarès 

ç Hercule 

(S l'^Bord 

p Capricorne 

a Dauphin 

pt Verseau ...... 

Pallas 

423i5 Lai 7 

42724 Lai 7.8 

42943 Lai 6.7 

,!.(£) = — i°i8',7. 

ô Verseau 

43755 Lai. (la 3'). 9 
559 Weisse, XXU*» 10. n 

44714 Lai 9 

45563 I-al 8.9 

45809 Lai 8.9 

46047 Lai 

i Poissons 

b) Poissons 

a Andromède 

7 Pégase 

Cérès 



12 19.50.56,7 25,1 i5,7 

6 20. 4*5i,44 52,29 47, a4 — 5,o5 

6 20.11. 6,92 7,84 2,78 — 5,06 

6 20.21.43,62 iijSy 39,41 — 5,16 

6 20.33.50,74 5i,56 46,46 — 5,10 



Observateur Leveau. 



5,09 20. 4.47,ao 

5,09 20.11 . 2,75 

5,09 20.21.39,48 

5,09 20.33.46,47 



2,2^ 

2,42 
2,56 
2,14 



10 


15.29.24,08 


a4,9i 


19,20 


- 5,71 


- 5,65 


15.29.19,26 


— 0,55 


10 


15.38. 6,44 


7»27 


1,54 


- 5,73 


- 5,65 


i5.38. 1,62 


— 0,76 


10 


i5. 52. 55, 18 


56, 18 


5o,53 


- 5,65 


- 5,65 


i5.52.5o,53 


— 0,94 


10 


16. 7-47,11 


47>97 


42,40 


- 5,57 


— 5,65 


16. 7.42,32 


— 0,94 


10 


16.21 .43,06 


44,10 


38, 5i 


- 5,59 


— 5,65 


16.21.38,45 


— 1,14 


10 


16.36.35,42 


36,27 


3o,64 


— 5,63 


- 5,65 


16. 36. 30,62 


— 0,74 


10 


16.46.17,84 


18,86 






- 5,65 


16.46.13,21 





Observateur Folain. 



6 


20.21.44,70 


45,65 


39 


38 


-6, 


27 


— 


6. 


»i6 


20.21.39,49 


— 


2,53 


6 


20.33.5i ,72 


52,54 


46,43 


-6, 


II 




6, 


16 


20.33.46,38 


— 


2,11 


6 


20.45.55,80 


56,70 


5o,6o 


~ 6, 


10 


— 


6 


,16 


20.45.50,54 


— 


2,48 


6 


21. 6. 36, 40 


37,23 










— 


6: 


,16 


21. 6.31,07 






6 


21.35.48,24 


49,10 










— 


6, 


16 


21.35.42,94 


— 


2,22 


6 


21.48.44,21 


45,07 










— 


6, 


16 


21.48.38,91 


— 


2,27 


6 


21.54.59,54 


o,38 










— 


6, 


ï7 


21.54.54,21 


— 


2,3t 


8 


22. o.i6,o3 


16,87 










— 


6, 


17 


22. 0.10,70 


— 


2,65 


6 


22.10.15,83 


16,71 


10 


,53 


-6, 


18 


— 


6 


,17 


22.10.10,54 


— 


2,71 


6 


22.18.29,21 


3o,o6 










— 


6, 


17 


22.18.23,89 




2,39 


6 


22.27.54,82 


55,64 










— 


6. 


.17 


22.27.49,47 


— 


2,54 


6 


22.45. 4,35 


5,20 










— 


6, 


17 


22.44*59,03 


— 


2,48 


6 


23.10.21,92 


22,79 










— 


6, 


18 


23.10.16,61 




2,56 


6 


23.17.11,00 


11,89 










— 


6, 


18 


23.17. 5,71 


— 


2,59 


6 


23.24.35,75 


36,64 










— 


6, 


18 


23.24.30,46 


— 


2,61 


6 


23.33.33,14 


33,97 


27 


,75 


-6, 


22 




6 


,18 


23.33.27,79 


— 


2,67 


6 


23.52.55,37 


56, 20 


5o,o3 


-6, 


17 


— 


6, 


,18 


23. 52. 5o, 02 


— 


2,67 


6 


0. 1.57,54 


58,37 


52, 


i5 


- 6, 


22 


— 


6, 


18 


0. 1.52,19 


— 


2,64 


6 


0. 6.49,72 


5o,54 


44,43 


-6, 


11 


— 


6, 


18 


0. 6.44,36 


— 


2,63 


6 


0.31.59,67 


0,60 










• — 


0: 


>>8 


0,31.54,42 







GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - DISTANCES POLAIRES. A.73 



Bar. ô' 



Lecture. Microm. 



Correct. Dist.appar. Réduct. 
Réfr. de coll. au pôle nord, àjanv.o 



SEPTEMBRE 1873. 
Observateur Leveàu. 

Septembre 15. o-,7 „ o , . t p 

c Grande Ourse.. 461 i5,5 33.21.9,4 19.57,4 2i.i3,o 



• 



-2,2 



7 Aigle. 



ô Aigle 

a' Capricorne . . 
p Capricorne . . . 



Observateur Folain. Correction moy. de coll. = ~ 2', 1 . 
494 12,3 79.40.47,7 ao. o,G 40. 4^)3 -+■ 45,4 —2,2 79.41.31,6 



91.10.40,0 20. 6,9 10.34,6 

495 12,1 102.54.31,2 20. 7,5 54.24,3 

496 11,9 108.11.40,3 20. 2,0 11.38,3 



8,5 



67,9 


—2,3 91.11.40,4 


-f- 6,8 


io5,7 


—2,0 102. 56. 7,9 


-+-4,0 


i33,9 


— 1 ,9 108. i3.5o,i 


-+- 3,3 



Correction moy. de coll. = — 2*, 6. 
Septembre 16. 

ô Aigle 552 11,9 91. 10. 36, 5 20. 3,9 10.34,2 -+-68,5—2,5 91.11.40,1 

a* Capricorne .. . 102.54.25,8 20. 2,1 54.24,2 -+-106,7 -~^»9 102. 56. 8,3 

Capricorne 108.11.41,2 20. 3,6 11.37,6 -+-i35,i —2,4 io8.i3.5o,i 

a Dauphin 551 11, 5 74.31. 18, 3 20. 2,9 31.16,9 -h 37,9—2,7 74.31.52,2 

Observateur Leveau. Correction moy. de coll. = — i*,6. 
Septembre 19. 

a Couronne 642 18,2 62.51. 1,8 20. 3,8 50.59,2 -f- 22,6 —1,4 62.51.20,2 

a Serpent 83. 9.39,4 20. 5,4 9-35, 1 -+- 5i,2 —1,8 83.10.24,7 

^Scorpion 645 18,1 112. i3. 0,9 20. 5,5 12.55,7 -+-164,2—1,1 112. i5. 38, 3 

^ Ophiuchus . . . . 93.20.55,2 20. 7,5 20.48,3 -t- 73,2 —3,0 93.21.59,9 

Antarès 116. 5.45,5 20.10,0 5.35,5 -+-208,2 —0,6 116. 9. 2,1 

Ç Hercule 58. 9.38,5 20. 5,6 9.34,1 -+- 17,4 — >»/ 58. 9.49,9 

(J centre 643 17,8 114.17.12,3 20. 4»7 17- 7>4 -+-i85,5 114.20.11,3 

Observateur Folain. Correction moy. de coll.= — 2',5. 

p Capricorne 647 14, 3 108. 11. 38, 8 20. 0,9 ii.38,o -i-i35,4 —3,0 108. i3. 50,9 

a Dauphin 74. 3i. 14,9 19.59,1 31.17,1 -+- 38, o — 3,3 74.3i.52,6 

ft Verseau 646 i3,5 99.25.51,9 20. 0,2 25.52,5 -^- 93,4 —3,2 99.27.23,4 

(?) Pallas 645 i3,3 86.21. 5,7 20. o,5 21. 6,4 -+- 58,2 86.22. 2,1 

423 1 5 Lai 644 i3,5 55.53.35,3 20.0,5 53.35,o n- i5,2 55.53.47,7 

42724 Lai 54. 1. 8,5 19.59,0 1.10,3 -f- i3,2 54. 1.21,0 

42943 Lai 57.35.47,5 20. 1,4 35.46,5 -4- 17,1 57.36. 1,1 

♦ A = 22''o"ir. 91.17.35,4 20. 2,2 17.34,3 -4- 69,3 91.18.41,1 

ô Verseau 645 i3,3 98.23.14,0 20. 2,0 23.i3,o -+-89,7—1,8 98.24.40,2 

43755 Lai 56. 1.57,1 20. 2,3 1.55,3 -+- i5,4 56. 2. 8, a 

559 Weis, XX!!»» 81.12.34,0 ao. 1,9 12.32,8 -+-48,7 81.13.19,0 

44714 Lai 645 i3,i 56.11.52,9 19.57,2 11. 56, 3 -+- i5,6 56.12. 9,4 

45563 Lai 646 12,9 53.12.20,7 ao. 0,2 ia.ai,3 -¥- 12,4 53.i2.3i,2 

45809 Lai 5i.3i.44)4 19.59,8 3i.45,o + 10,6 5i.3i.53,i 

46047 Lai 52. 1.52,1 20. 0,0 1.52,7 -+- ii,a 52. 2. 1,4 

1 Poissons 645 12,5 85. 2.31,7 20. 0,2 2.32,6 -+- 55,8 —2,3 85. 3.25,9 

(•> Poissons 83.49-12,0 19.59,1 49'i4)5 -+- 53,5 —2,0 83. 5o. 5,5 

yPégase.. 645 12,6 75.3o.25,i ao. o,3 30.26,2 -^ 39,7—1,7 75.3i.3,4 

Cérès 643 12,1 103.44.38,2 19.58,5 44-39,9 -♦-111,7 103.46.29,1 

Obsen*ations de Paris , 1873, A. ro 



6,8 
4,0 
3,3 

«1,9 



3,1 



— 9>^ 

- 3,4 
— 10,6 



6,9 



-+- 



-+- 3,2 
-+-12,2 



7»! 

16,1 

16,3 

16,2 

12,8 
12,1 
16,4 

i5,i 

16,4 
16,1 

16,0 

>5,9 
16,5 
17,3 



-M7,i 



A.74 GRAND INSITIUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROllTiS. 

Passage Ase. droite Réduct. 



G'. N 



obseiré. 



c. 



app. conclue, àjanv. o 



Septembre 20. 

a Serpent 

9 Scorpion 

^ Ophiuchus. . . . 

Antarès 

Ç Hercule 

cJ I" Bord 



> Petite Ourse ... 

f * Capricorne 

p Capricorne 

a Dauphin 

40280 Lai 

40459 La) 

40814 Lai 

(2) Pallas 

42045 Lai 

42189 Lai 

*(D= — i'*2r,i. 

43236 Lai 

43343 Lai 

i^(J0 = -i-8'*5i',o. 

Ç Pégase 

44557 Lai 

i Verseau 

45330 Lai 

45478 Lai 

y Poissons 

46667 Lai 

46766 Lai 

fr> Poissons 

7 Pégase 

Cérès 

Septembre 22. 

« Couronne 

a Serpent 

J Ophiuchus 

Antarès 

C Hercule 

d i^^Bord 

9 2» Bord 

Régulus 

7' Lion 



SEPTEMBRE 1873. 
Observateur Leveau. 





b m B 


s 


B 


s 




• 


b m • 


9 


10 


i5.38. 2, Si 


3,34 


1,52 


— 1,82 


— ] 


1,73 


i5.38. 1,61 


— Oj74 


10 


i5.52.'>i ,29 


52,29 


5o,5i 


- 1,78 


— 1 


1,73 


I 5.52.50, 56 


— 0,92 


10 


16. 7.43,25 


44,11 


42,38 


— 1,73 


— 1 


1,73 


16. 7.42,38 


0,9* 


10 


16.21.39,15 


40,19 


38, 5o 


- 1,69 


— 1 


1.73 


16.21.38,46 


— I,i3 


10 


16. 36. 31,39 


32,24 


30,62 


— 1 ,62 


— ] 


1,73 


i6.36.3o,5i 


— 0,72 


1 


16.49. 9M 


10,26 






— ] 


■ .73 


16.49. 87^3 


■ 



Observateur Folain. 



12 19.50.42,8 11,2 10,8 

6 20. 13.56,47 57,40 54,84 — 2,56 

6 20.21.40,94 4'î9o 39,36 — 2,54 

6 20.33.48,02 48,84 46,41 — a, 43 



— 2,5o 20.18.54,90 — 2,4*^ 

— 2,5o 20.21.39,40 — 2,5l 

— 2,5o 20.33.46,34 — a, 09 



6 


20.43.38,53 


39,35 








— 


2, DO 


20.43.36,85 


— 


a,i7 


6 


20.49.38,74 


39,56 








— 


2,5o 


20.49.37,06 


— 


2,19 


6 


20 . 58 . 52 , 57 


53,52 








— 


2,5o 


2o.58.5i ,02 


— 


2,67 


6 


21. 6.11 ,17 


12,00 










2,5o 


21. 6. 9,5o 






6 


21. 3o. 2,44 


3,42 








— 


2,5o 


2 1 . 3o . , 92 


— 


2,82 


6 


21.33.10,77 


11,61 










2,5o 


21.33. 9,11 


— 


a,47 


6 


21 .59.35,65 


36, 5o 








. — 


2,5o 


21 .59.34,00 


— 


2,58 


6 


22. 3.51,71 


52,54 










2,5o 


22. 3.5o,o4 


— 


2,5l 


6 


22. 7.21,37 


22,36 








— 


2,5o 


22. 7.19,86 


— 


a, 94 


6 


22.27.12,62 


i3,44 








— 


2,5o 


22.27.10,94 


— 


2,54 


6 


22.35.11,79 


12,61 


10 


,16 


- 2,45 


— 


2,5o 


22.35.10,11 


— 


a,54 


6 


22.40.48,12 


49, «0 








— 


2,5o 


22.40.46,60 


— 


a, 97 


6 


22.46. 3,61 


4,49 


1 


,98 


— 2,5l 


— 


2,5o 


22.46. 1,99 


— 


2,76 


6 


23. 3.41,94 


42,76 








— 


2,5o 


23. 3.40,26 


— 


2,60 


6 


23. 7.49>>o 


49,97 








— 


2,5o 


^3. 7-47,47 


— 


a, 77 


6 


23. 10.39,15 


39,99 


37 


,56 


- 2,43 


— 


2,5o 


23.10.37,49 


— 


2,70 


6 


23.43. i,5o 


2,35 








— 


2,5o 


23.42.59,85 


— 


2,71 


6 


23.46. 5,95 


6,77 








— 


2,5o 


23.46. 4,27 


— 


2,62 


6 


23.52. 5i ,77 


52,60 


5o,o3 


- 2,57 


— 


2,5o 


23. 52. 5o, 10 


— 


2,67 


6 


0. 6.46,12 


46,94 


44,43 


— 2,5l 


— 


2,5o 


0. 6.44,44 


— 


2,63 


6 


o.3i. 7,i4 


8,07 








— 


2,5o 


o.3i. 5,57 







Observateur Leveau. 



10 


15.29.20,86 


21,69 


'9, 16 


- 2,53 


— 2,38 


15.29.19,31 


— o,5i 


8 


i5.38. 3,08 


3,91 


i ,5o 


— 2,41 


- 2,38 


i5.38. 1,53 


- 0,72 


10 


16. 7.43,87 


44,73 


42,35 


2,38 


- 2,38 


16. 7.42,35 


- 0,89 


10 


16.21 .39,71 


40,75 


38,47 


— 2,28 


— 2,38 


16.21.38,37 


— 1,10 


10 


16. 36. 32,06 


32,91 


3o,58 


2,33 


- 2,38 


16. 36. 3o, 53 


— 0,68 


8 


16.55. 3,19 


4,22 






- 2,38 


16.55. 1,84 





10 9.48.14,35 i5,i7 

10 10. 2.34,11 34,93 36,89 —58, 04 

10 10. i3. 55, 74 56,56 58, 60 —57,96 



—58,02 9.47'i7,>5 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.75 

Correct. Dist. appar. Réduci 

Bar. 0' Lecture. Microm. L. Réfr. de coll. aup6lcnord. âjanv.o 

SEPTEMBRE 1873. 

Obsbrvatbue Leveau. Correction moy. de coll. = — o'^j. 

Septembre 20. o'",7 ^ o , , t p , , , o / • 

aSerpent 64a 21,9 83. 9. 35*, 8 20.3,7 g,3Î,o -+-5o,5-f-i,o 83. 10.22,8 —1,1 

JScorpion 112. i3. 4,4 20. 6,5 i2.58,i -+-162,0—1,4 112.15.39,4 — 9»^ 

Antorès 641 21,5 116. 5.47,5 20. 8,4 5.39,1 -f-2o5,5— 1,6 116. 9. 3,9 —10, 5 

Ç Hercule 58. 9.36,9 20. 4,8 9.33,4 -+- 17,2 —0,7 58. 9.49,9 "+- 6, 8 

excentre 644 21,3 114.22.3,8 20.4,5 21.59,5 -♦-184,1 114.25.2,9 

Observateur Folain. Correction moy. de coll. = — 2", 7. 

f* Capricorne .. . 641 18,1 io5. 8.54,5 20. 3,o 8.02,4 -+-116,1 —2,1 

p Capricorne 108.11.42,1 20. 3,o 11.39,1 -+-i33,5 —2,1 

aDauphin 641 17,7 74.31.17,9 20. i,3 3i.i8,2 -+- 37,5 ~4,o 

Observateurs Folain et Ludinard. Correction moy. de coll. = — 2'',8. 



42045 Lai 639 17,2 109.59.34,1 20. 3,5 59.31,0 +146,4 iio. 1.54,6 

42189 Lai 88.18.25,5 20. 3,1 18.23,9 -+- 61 ,5 88.19.22,6 

f Pégase 80.41.26,3 20. 2,7 41*^4,5 -h 47îï — 3,i 80.42. 8,8 

Jf JR=2i'*59"'34' 639 '7»' 91.20. 0,8 20. 2,4 20. 0,0 -+- 68,4 91.21. 5,6 

43236 Lai 84.24.29,9 20. 3,2 24.27,6 -1- 53,7 84.25.18,5 

433431^1 111.39.33,9 20. 2,9 39.31,2 -1-160,0 111.42. 8,4 

♦ m=22*'27"ir 638 16,5 81. 8.i5,5 20. 1,8 8.14,8 -+- 48,0 81. 9. 0,0 

Ç Pé^se 79.48.52,9 20. 1,6 48.52,5 -t- 45,8 —2,6 79.49-35,5 

44557 Lai 110. i3. 53, 3 20. 1,9 i3.5i,7 -f-148,7 110.16.17,6 

> Verseau 98.13.39,2 20. a,i 13.37,7 -+- 88,3 —3,3 98.15. 3,2 

4533o Lai 80. 5o. 57,1 20. 1,9 5o.55,9 -+-47,6 8o.5i.4o,7 

45478 Lai 96.42.23,9 20. 1,1 42.22,8 -h 83,6 96.43.43,6 

7 Poissons 638 i5,i 87.23.27,5 19.59,9 23.28,6 -f-6o,o~4îi 87.24.25,8 

46667 Lai 89.36.22,5 19.59,4 36.23,6 -+-64,4 89.37.25,2 

46766 Lai 71.34.13,7 19.57,0 34.17,7 -+-33,7 71.34.48,6 

u Poissons 83.49.15,6 20. 1,8 49*i5,2 -+- 52,9—2,2 83. 5o. 5,3 

7 Pégase 75.30.27,1 20. 1,9 30.26,4 ■+■ 39,4 —1,7 75.31. 3,0 

(T) Cérès 637 *5,i io3.49.52,i 20. 0,7 49-51,7 -4-110,8 io3. 51.39,7 

Observateur Lbveav. Correction moy. de coll. = — i", 1. 
Septembre 22. 

a Couronne 681 14, 5 62. 5i. 1,4 20. 4j2 5o.58,4 -^ 23, 1 —0,7 62.51.20,4 

aSerpent 83. 9.35,7 20. 3,5 9.33,3 -h 52,2 —0,9 83.10.24,4 

^ Ophiuchus . . . . 93.20.50,2 20. 4ï9 20.45,9 -+- 74,5 — 1,9 93.21.59,3 

Antarès 681 14, 5 116. 5.36,4 20. 475 5.3i,9 -+-211,9—0,9 116. 9. 2,7 

Ç Hercule 58. 9.36,9 20. 4»7 9*33,4 -+- 17,7 — 1,0 58. 9.50,0 

excentre 682 14, 3 114. 3i. 8,2 20. 4;7 3i. 3,9 -T-191,6 114.34.14,4 

Correction moy. de coll. = -+- o'',6. 

Q centre 672 12,0 76. 7.42,2 20. 2,3 7.40*2 -+- 40,9 76. 8.21,7 

Régulus 77.24. 7,7 20. 5,9 24. 3,0 -+- 42,7 -+-0,4 

7' Lion 672 i3,i 69.30.32,7 20.3,9 3o.3o,i -+- 3f,4 h-o,7 

A.io*. 



-^ 7»4 
-+-12,0 
i3,5 
12,8 
14,0 

9.7 

l5,2 

i5,4 
12,4 

14,2 

16,3 

i5,4 
16,1 
17,2 

17,0 

17,4 
17,2 



-^ 2,7 

- 1,2 

- 3,4 

- 10,4 
6,6 



A.76 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



G'. N 



Passage 
obserré. 



C. 



Asc. droite Réduct. 
app. conclue, àjanv. o. 



SEPTEMBRE 1873. 
Obsbevatkur Lbveau. 



Septembre 23. 
O l'-^Bord 

^ Ophiuchus.. . . 

Ântarès 

ç Hercule 

cJ i*'Bord 

a Hercule 

a Ophiuchus 

42045 Lai 

s Pégase 

16 Pégase 

« Verseau 

43343 Lai 

Verseau 

ç Pégase 

44557 Lai 

X Verseau 

45478 Lai 

7 Poissons 

9 »• Bord 

Régulus 

7' Lion 

Septembre 24. 

O i"Bord 

©2* Bord 

a Couronne 

c Lion 

9 2* Bord 

Régulus 

7' Lion 

Septembre 25. 

O i"Bord 

O 2* Bord 

«' Bouvier 

C I*' Bord 

p Bouvier 

P' Scorpion 

^ Ophiuchus . . . . 



h m s • 

7 12. 1.42,19 43,04 



% h m t 

—58, 02 12. 0.45,02 



10 16. 8.39,65 40, 5i 42,34 —58,17 —58, 02 16. 7-42,49 — o»88 



10 16.22.35,43 36,47 38,45 

10 16.37.27,72 28,57 3o,5G 

8 16.58.56,63 57,66 

10 17. 9.49*60 5o,42 52,42 

10 17.30. 0,59 i,4( 3,49 



Observateur Ludinard. 



—58. 02 


—58 ,02 


16.21.38,45 


— 1,08 


-58,oi 


—58, 02 


i6.36.3o,55 


— 0,66 




—58, 02 


16.57.59,64 




—58, 00 


—58 ,02 


17. 8.52,40 


— i,o3 


-57,92 


—58,02 


17.29. 3,39 


— I ,i5 



6 


21. 3o. 58, 23 


59,20 






-58,71 


21. 3o. 0,49 


— 2,80 


6 


21.38.57,00 


57,93 


59)24 


-58,69 


-58,71 


21.37.59,22 


- 2,37 


6 


21.48.16,88 


17,85 


19,27 


—58,58 


-58,71 


2i.47.ï9ii4 


— 2,28 


6 


22. o.i5,77 


16,79 


t8,I2 


-58,67 


-58,71 


21.59.18,08 


- 2,56 


6 


22. 8.17,17 


18,35 






-58,71 


22. 7- «9,^4 


— 2,94 


6 


22.11. 8,i5 


9 M 


10,52 


-58,72 


-58,71 


22.10.10,53 


— 2,70 


6 


22.36. 8,02 


8,85 


10,16 


—58,69 


-58,71 


22.35.10,14 


- 2,54 


6 


22.41*44, i5 


45, i5 






-58,71 


22.40.46,44 


— 2,97 


6 


22.46.59,93 


0,84 


«,98 


-58,86 


-58,71 


22.46. 2,l3 


— 2,76 


6 


23. 8.44,97 


45,99 






-58,71 


23. 7.47,28 


— 2,77 


6 


23.11.35,35 


36, 3i 


37,56 


-58,75 


-58,71 


23.10.37,60 


— 2,70 



Observateur Levbav. 

10 9.52.56,06 56,88 
10 10. 2.34,14 34,96 36,91 — 58,o5 
8 10.13.55,78 56, 60 58,62 —57,98 



—58,02 9. 51.58, 86 



8 12. 5.17,87 18,72 
8 12. 7.26,13 26,98 
5 i5.3o.i6,5o 17,33 



19,13 —58, 20 



8 


9.39.24,28 


25,10 


39,08 


—46,02 








10 


9.57.25,17 


25,99 






-46, o3 


9.56.39,96 




10 


10. 2.22,19 


23,01 


36,92 


—46,09 








6 


10.13.43,80 


44,62 


58,63 


-45,99 








7 


12. 8.42,21 


43,06 






-46,06 


12. 7.57,00 




8 


12. 10. 5o, 61 


51,46 






-46,06 


12.10. 5,40 




10 


l4*40*I2,02 


12,85 


26,72 


-46, i3 


-46,12 


14.39.26,73 


— 0,32 


7 


i4.5o.2i ,74 


22,72 






-46,12 


14.49*36,60 




10 


14.57.55,03 


55,93 


9,84 


-46,09 


-46,12 


14.57. 9,81 


— o,i5 


10 


15.58.49,34 


5o,32 


4,17 


-46, i5 


-46, 14 


i5.58. 4,18 


- 0,88 


10 


16. 8.27,61 


28,47 


42, 3i 


-46,16 


-46, 14 


16. 7.42,33 


- o,85 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A. 77 

Correct. Dist. appar. Réduct. 
Bar. 0' Lecture. Microm. L^ Réfr. de coll. au pôle nord, àjanv. o 

SEPTEMBRE 1873. 

Observateur Levbau. Correction moy. de coll. = h- o',i. 

Septembre 23. o-,7 „ , , . t p , . . o , . 

O BI -+- o"*,o3 . . 670 i>(,2 90.11. 2,9 i4.i4î4 26.48,4 H- 67,2 90.27.55,7 

O BS-f- 1",07.. 90.11.2,9 26.12,1 54.52,3 -h 66,0 89.55.58,4 

Correction moy. de coll. = — o',8. 



» _^ - • 



JOphiuchus 93.20.50,2 ao. 5,5 20.45,3 -f- 74,1 —0,8 93.21.58,6 — 3,5 

Antarès 659 i5,3 116. 5.36,5 20. 3,5 5.32,9 -1-210,7 —0,7 116. 9. 2,8 —10,4 

Ç Hercule 58. 9.34,8 20. 3,o 9.33, i -t- 17,6 — o,5 58. 9.49,9 -+- 6,5 

cJ centre 114.35.28,7 20.9,7 35.19,1 -t-191,3 114.38.29,6 

z Ophiuchus. . . . 657 14,9 77.20. 1,2 20. 3,0 19.59,2 -+■ i^,:t —1,0 77.20.40,6 -+- 3,8 

Observateur Ludinard. Correction moy. de coll. = — 2*,o. 

42045 Lai 655 12,1 109.59.29,9 20. 1,8 59.28,5 -f-i49,3 110. i.55,8 -+-7,2 

«Pégase 80.41.22,9 20.0,6 41.23,3 H- 48,1 —3,2 80.42.9,4 -f-i3,8 

lôPégase 64.39.37,2 20. 0,0 39.38,1 -h 25,4 —2,1 64.40. i,5 -hi6,2 

a Verseau 653 11, 5 90.54.47j8 20. 0,0 54.49jO +-68,9—1,9 90.55.55,9 -+-12,9 

Verseau 98.23.10,8 ao. 0,0 23.11,7 -+- 90,5 —1,2 98.24.40,2 -f-12,0 

n Verseau 90.44*^5,3 20. 0,0 44*56,6 -h 68,5 --2,6 90.46. 3,i h-i4,3 

Ç Pégase 79.48.48,7 20.0,0 48.49>9 -+-46,8— i, 3 79.49-34,7 -+-ï5,7 

>. Verseau 65i 10,8 98.13.34,8 20. 0,1 i3.35,4 h- 90,1 —2,7 98.15. 3,5 -hi4,i 

45330 Lai 80. 5o. 53,1 20.0,4 5o.53,3 -+-48,5 8o.5i.39,8 -+-i6,5 

yPoissons 65i 10,8 87.23.23,7 20. o, 3 23.24,4 -+-61,0—1,1 87.24.23,4 -f-i6,3 

Observateur Levbau. Correction moy. de coll. = o*,o. 

9 centre 65o 12,8 76.28.44,5 20. 1,8 28.43,5 h- 41, 3 76.29.24,8 

Régulus 77.24. 5,8 20. 3,4 a4- 3,5 -h 42,6 -+-0,1 

Septembre 24. 

QBl— o",63.. 644 i5,3 90.34.35,5 14.21,7 5o.i5,3 -+-67,7 9o.5i.23,o 

O BS -+-o",43.. 90.34.35,5 26.19,8 18.18,8 -4-66,4 90.19.25,2 

a Couronne 639 16,0 62.51. 0,4 ao. 3,3 5o.58,3 ■+- 22,8 0,0 

Correction moy. de coll. = — o'',6. 

Q centre 76.50. 3,7 19.53,6 5o.ii,o -h 4i>4 76.5o.5i,8 

Régulus 638 14,1 77»24. 7,5 20. 4,6 24. 4>o h- 4^,3 0,0 77.24.4^,7 ■+- 0,7 

7' Lion 69.30.31,7 20. 0,9 3o.32,o h- 3i,i —0,6 69.31. 2,5 — i,3 

Septembre 25. 

©BS— o'",65.. 634 17)5 90.57.43,8 26.5,2 41.43, 3 -f- 66,7 90.42.49,4 

OBI-ho",4o.. 90.57.43,8 14.2,5 13.39,9 -^68,0 91.14.47,3 

s' Bouvier 63i 18,4 62.23. 0,4 20. 3,5 22.57,9 -+- 22,1 +0,1 62.23.19,4 •+- 0,6 

P Bouvier 49« 6.18,9 ao. 2,1 6.17,0 ■+■ 7,9 —0,7 49- 6.24,3 -¥- a, 5 

^'Scorpion 63o 18, 3 I09.a5.i5,8 ao. 6, a a5. 9,5 -m4i,3 —1,6 io9.a7.3o,2 — 8,4 



A.78 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



Septembre 25. 
41047 Lai 

41274 Lai 

p Verseau 

4ao45 Lai 

42189 Lai 

« Pégase 

16 Pégase 

a Verseau 

43a36 Lai 

7 Verseau 

7851 B.A.C 

Ç Pégase 

X Verseau 

a Pégase 

45330 Lai 

7 Poissons 

3o Poissons 

47308 Lai 

Septembre 26. 

2 Couronne 

C !•' Bord 

^ Scorpion 

9 Ophiuchus 

Antarès 

Ç Capricorne 

p Verseau 

42045 Lai 

42189 Lai 

i Pégase 

785i B.A.C 

^ Pégase 

X Verseau 

at Pégase 

46766 Lai 

u Poissons 

a Hydre 

c Lion 

fA Lion 

Régulus 

9 2» Bord 





PassaçQ 










Aftc. droite 


Kéduct. 


N 


observé. 


T 


•«•c 


C, 


C, 


app. ooocluc. 


àjaiiT.o. 




SEPTEMBRE 1873. 










Observateur Ludinard. 










h m s 


• 






• 


h m • 


• 


6 


21. 4.57,87 


58, 70 






-46,76 


21. 4.11,94 


— 2,23 


6 


21.10.16,34 


17,62 


It 


« 


-46,76 


21 . 9.30,86 


- a,î« 


6 


21 .2>.4o,53 


41,47 


54,78 


-46,69 


-46,76 


21 .24.54,71 


— 2,5o 


6 


21.30.46,53 


47,60 






-46,76 


21. 3o. 0,84 


— 3,00 


6 


21.33.54,83 


55,75 






-46,76 


21.33. 8,99 


- 2,43 


6 


21.38.45,18 


46,o3 


59,22 


-.{6,81 


-46,76 


21.37.59,27 


2,35 


6 


21.48. 5,3o 


6,i3 


19, a5 


-46,88 


-46,76 


21.4719,37 


— 2,26 


6 


22. 0. 3,93 


4,78 


18,11 


-46,67 


-46,76 


21.59.18,02 


— 2,55 


6 


22. 4 .36,00 


36, 81 






-46,76 


22. 3.5o,o5 


— 2,49 


6 


22.15.54,28 


55,14 


8,36 


-46,78 


—46,77 


22. i5. 8,37 


— 2,61 


12 


22.23.5*2,0 


58,9 


12,7 










6 


22.35.56,22 


57,04 


10, i5 


-46,89 


-46,77 


22.35.10,27 


— 2,53 


6 


22.46.47,73 


48,62 


«,97 


-46,65 


-46,77 


22.46. 1,85 


- 2,75 


6 


22.59. i4)6o 


i5,43 


28,63 


—46,80 


-46,77 


22.58.28,66 


- 2,55 


6 


23. 4*26,40 


27,25 






-46,77 


23. 3.40,48 


— 2,61 


6 


23.11 .23,35 


24,21 


37,57 


-46,64 


-46,77 


23.10.37,44 


— a, 71 


6 


23.56. i5,i3 


16,25 


29,52 


-46,73 


-46,78 


23.55.29,47 


— 2,80 


6 


o. 2. 9,82 


«o,97 






-46,78 


0. 1.24,19 


- a, 79 



Observateur Leveau. 



10 

7 

7 
10 

10 



i5.3o. 4,60 
i5.4i. 3,91 
15.53.35,67 
16. 8.27,63 
16.22.23,57 



5,43 19,10 —46,33 —46,24 

4,9l —46,24 

36,67 5o,44 —46,23 — 46,a4 

28,49 42, 3o —46,19 —46,24 

24,61 38, 40 —46,21 —46,2.^ 



15.29.19,19 
15.40.18,70 
i5.52.5o,43 
16. 7.42,25 
16.21.38,37 



— 0,45 

— o,85 

— 0,84 

— I ,o3 



Observateur Ludinard. 



6 


21. 20. i3, 47 


14, 5o 


27,56 


-46,94 


-46,88 


21.19.27,62 


— 2,80 


6 


ai. 25. 40, 85 


41,77 


54,78 


-46,99 


—46,88 


21.24.54,89 


— a,5o 


6 


21. 30.46, 38 


47,42 






-46,88 


21. 3o. 0,54 


— a,99 


6 


21.33.54,97 


55,86 






—46,88 


21.33. 8,98 


2,42 


6 


21.38.45,08 


45,99 


59,22 


— 46;77 


-46,88 


ai. 37. 59, Il 


- a, 35 


12 


22.23.51,3 


58,2 


12,5 










6 


22.35.56,3© 


57,17 


10,55 


-46,62 


-46,89 


aa. 35. 10,28 


- a, 93 


8 


22.46.48,00 


48,97 


1,97 


-47,00 


-46,89 


aa.46. 2,08 


— 2,75 


6 


22.59.14,72 


i5,66 


a8,63 

• 


-47, o3 


-46,89 


aa.58.a8,77 


— a, 55 


6 


23.46.50,33 


51,19 






-46,90 


a3.46. 4,29 


- a,64 


6 


a3. 53. 36, 07 


36,93 


5o,o5 


—46,88 


—46,90 


23.52.5o,o3 


- a,69 




Observateur Leveau. 








10 


9.22. 6,38 


7,27 


ai, 27 


—46,00 


-46, 04 


9.21.21,23 


— 0,49 


10 


9.39.24,28 


25,10 


39, i3 


-45,97 


-46,04 


9.38.39,06 


— 0,80 


8 


9.46.18,23 


19,06 


32,96 


—46,10 


-46,o4 


9.45.33,02 


- 0,76 


10 


10. 2.22,22 


23,04 


36,96 


-46,08 


-46,o4 


10. 1.37,00 


— 0,59 


10 


10. 6.46,04 


46,86 






-46,04 


10. 6. 0,82 





GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.79 

Correct. Dist.appar. Réduct. 
fiar. 0' Lecture. Microm. L^ Réfr. de coll. aupôlenord. àjanv.o 



SEPTEMBRE 1873. 

Observateur Ludinard. Correction rooy. de coll. = 



- i',3. 



Septembre 25. 

41047 Lai 

41274 Lai 

6 Verseau 



o",7 
625 



42189 Lai 
£ Pégase.. 
16 Pégase 
a Verseau 
43236 Lai 
Verseau 
7 Verseau 



625 



C Pégase . . . 
X Verseau . . 
a Pégase . . . 
4533o Lai.. 
7 Poissons. . 
3o Poissons. 
47308 Lai . . 



624 
624 



12,9 



12,1 



624 1 1 



) / 



11,4 



80. 21. 44)6 
85. 15.27, 3 



t 

20. 
20. o 



0,0 



21.45,7 
15.27,8 



88.18.21.6 20. 0,7 

80.41 .20.7 20. 0,1 
64.39.37,3 20. 
90.54.48,0 20. 
84 . 24 .25,3 
98.^3. i3, 6 20. 
92. 0.10,5 20. 0,3 



0,1 
0,0 



20. 0,0 



2,0 



79.48.50,0 
98.13.35,8 
75.27.44,2 
80. 5o. 53,1 
87.23.24,0 
96.42.30,1 
95.32. 2,7 



0,2 



20. 
20. 0,8 
20. 
20. 

20. 0,2 
20. 



0,2 
0,1 



20. 



0,2 
0,2 



18.22,3 
41. 2] ,6 

39.38,2 

54.49,2 

24 . 26 , 3 

23. 12,5 

o. 11,4 

48. 5 1,0 
13.35, 6 
27.42,6 
5o.53,7 
23.24 }8 
42.3o,3 






47.2 



96. 6.10,5 19.59,1 6.11,6 H- 



8o.22.3i ,6 

56,0 , 85. 16.22,5 

82,4 —1,2 96. 7.32,7 

62,4 88.19.23,4 

47,8 —1,3 80.42. 8,1 

25,2 —2,3 64.40. 2,1 

68.4 — i|6 90.55.56,3 

54.5 84.25.19,5 

89»9 -1.4 98-^4. 4i,i 

71 ,2 —0,7 92. 1.21,3 



46.4 —2,1 

89.5 —2,3 

39.6 -f-0,2 

48,2 

60,6 —1 ,2 



79.49.36,1 
98.15. 3,8 
75.28.20,9 
80. 5 1 .40,6 
87.24.24,1 



84,6 —0,6 96.43.53,6 



- 8i 



o 



95.33.22,4 



a,6 
>,8 

0,0 



2,2 

3,9 
6,5 

2,9 
4,3 

2,0 

3,5 

5,8 
4,1 
6,9 
6,7 
6,4 
7,4 
7,H 



Septembre 26. 

X Couronne 



Observateur Leveau. Correction moy. de coll. = — o'',6. 

62.51. 2,3 20. 4,0 50.59, 4 "^ '•*2,4 — 0,5 62.51.21,2 



<? Scorpion 624 19,7 112. i3. 0,1 20. 4,2 12. 55, 8 -+-162,8 

^ Ophiuchus . . . . 93.20.49,9 20. 4,0 20.46,6 -+■ 72,6 

Antarès 621 19,4 116. 5.43,3 20. 5,7 5.37,5 +-206, 5 



— 0,1 112. i5. 38,0 
— 0,6 93.21.58,6 
— 1 ,2 116. 9. 3,4 



-+- 2,2 



— 9,3 

— 3,5 

— 10,3 



Observateur Ludinard. Correction moy. de coll. = — i", 5. 



42189 Lai 6i5 14,5 88.18.40.7 20.20,2 18.22,0 -\- 61,9 88.19.22,4 H-i2,2 

• Pégase 80.41.40,8 20.20,2 4i*2i,5 -+- 47,4 — 0,9 80.42. 7,4 -*^-i4,« 

at Verseau 90.55. 7,6 20.20,1 54.48,7 -♦- 67,9 —0,6 90.55.55,1 -4-12,9 

9 Verseau 611 i3,5 98.23.33,1 20.20,2 23.i3,7 -4-89,3—2,0 98.24.41,^ -f-12,0 

ÇPégase 79-48.48,9 ^o. o,3 48.49»9 -+" 46, i —0,8 79'49-34,5 -+-i5,9 

XVerseau 610 i3,3 98.13.36,8 20.0,9 i3.36,5 -+-88,8—2,5 98.15.3,8 -+-i4,i 

a Pégase 75.27.44,4 20. 0,4 27.44,6 -+- 39,3 —1,7 75.28.22,4 ^-17,1 

X Poissons 89.25. 2,2 20. 0,3 25. 2,6 -♦- 64,6 —1,7 89.26. 5,7 h-i6,6 

(Poissons 85. 2.29,7 19.59,2 2.3i,4 ■+- 55,5 — 1,3 85. 3.25,4 -4-17,0 

46766 Lai 71.34.15,4 20. 0,1 34*16,3 -4- 33,9 71.34.48,7 -+-i5,9 

w Poissons 6o5 12,8 83.49.12,9 20. 0,1 49-i4,3 -4- 53,2 —2,0 83. 5o. 6,0 -4-17,8 

Observateur Leveau. Correction moy. de coll. = — o'',4. 

a Hydre 594 i3,3 98. 5. 1,1 20. 2,3 4'59,5 -4- 88,1 —0,9 98. 6.27,2 -4- 6,7 

f Lion 65.38. 6,1 19.59,5 38. 7,4 -^ 26,2 — o,3 65.38.33,2 — 1,6 

a Lion 63.23.25,4 20. 2,1 23.24,9 -+- 23,5 -ho,i 63. 23. 48,0 — 2,4 

Régulus 77'24. 7,7 20. 3,8 24. 5,o -+- 42,1 —0,6 77.24.46,7 -h o,5 

9 centre 594 13,9 77.34.16,7 20. 2,0 34.15,7 -4- 42,4 77*34'57,7 



i 



A.8o GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



G'. N 



Passage 
observé. 



C. 



Asc. droite, 
app. conclue. 



Réduct. 
à jauT.o. 



Octobre 2. 

Ç Cygne 

Ç Capricorne 

fi Capricorne 

f Pégase 

C i*"^Bord.. . . 

t Verseau 

ô Verseau 

53 Verseau (lai") 

Octobre 5. 

9 2* Bord 

^ Lion 

Octobre 6. 

^ Ophiuchus 

a Hercule 

a Ophiuchus 

çj l'^Bord 

« Verseau 

Verseau 

7 Verseau 

Tt Verseau 

t Pégase 

n Pégase 

1 Verseau 

S Verseau 

w Poissons 

3o Poissons 

2 Baleine 

a Andromède — 
7 Pégase 

Cérès 

11 Baleine 

i3 Baleine 

p Baleine 

S Poissons 

t Poissons 

Polaire 

0* Baleine 

ri Poissons 

C a* Bord 

Octobre 8. 
ïi Verseau 

• 

C Pégase 

n Pégase 

"k Verseau 

9 Verseau 

3c s egase « • • • • t • 



OCTOBRE 1873. 
Observateur Leveau. 





h m • 


s 


• 


• 


• 


h ■ 8 


a 


10 


%i, 8.i9)i3 


19,99 


33,78 


-46,21 


-46,14 


21. 7.33,85 


— 1,94 


lO 


ai .ao. 12,68 


i3,74 


^7,49 


-46,25 


-46,14 


21.19.27,60 


— 2,73 


lO 


21.30.45,68 


46,71 






-46, 14 


21. 3o. 0,57 


— 2,71 


lO 


21.38.44,38 


45,24 


59,16 


-46,08 


-46, 14 


21.37.59,10 


— 2,29 


7 


2i.45.3i ,73 


32,79 






-46,14 


21. 44. 46, 65 




lo 


22. 0.22,39 


23,37 


37,21 


-46,16 


-46,14 


21.59.37,23 


— 2,71 


lo 


22.10.55,54 


56,48 


10,46 


—46,02 


-46, 14 


22.10.10,34 


- 2,64 


10 


22.20.28,07 


29,07 






-46,14 


22.19.42,93 


— 2,83 


10 


10.48.26,27 


27,13 






-47,49 


10.47.39,64 




5 


II. 8. 8,34 


9)«9 


21,69 


-47, 5o 


—47,49 


II. 7.21,70 


— 0,61 


8 


16. 8.28,83 


29,74 


42,18 


-47,56 


—47,49 


16. 7.42,25 


— 0,72 


lO 


17. 9.38,90 


39,75 


52, 20 


-47,55 


—47,49 


17. 8.52,26 


— 0,81 


8 


17.29.49,78 


5o,63 


3,27 


-47,36 


—47,49 


17.29. 3,14 


0,93 


10 


17.38.22,65 


23,73 






-47,49 


17.37.36,24 






Observatbub 


i PÉBIGAUD. 








4 


22. 0. 5,35 


6,25 


18, o3 


-48,22 


-48,22 


21.59.18,03 


- 2,4: 


6 


22.10.57,71 


58,65 


10,43 


-48,22 


-48,22 


22.10.10,43 


— 2,61 


6 


22.i5.55,5o 


56, 41 


8,29 


-48,12 


—48,22 


22. i5. 8,19 


- 2,54 


6 


22.29.39,56 


40,46 


52, 3o 


—48,16 


-48,22 


22.28.52,24 


-2,57 


6 


22.35.57,46 


58,32 


10,09 


-48,23 


-48,22 


22.35.10,10 


- 2,4; 


6 


22.37.52,66 


53,52 


5,35 


-48,17 


-48,22 


22.37. 5,3o 


— 2,36 


6 


22.46.49)21 


5o,i5 


1,93 


—48,22 


-48,22 


22.46. 1,93 


— 2,71 


6 


22.48.44,54 


45,53 


57,30 


—48,23 


-48,22 


22.47.57,31 


— 2,85 


6 


23.53.37,46 


38,33 


50,09 


-48,24 


-48,22 


23. 52. 5o, II 


— 2,73 


6 


23.56. 16,97 


17,90 


29,56 


-48,34 


—48,22 


23.55.29,68 


- 2,84 


4 


23.58. 4,21 


5,22 


16,90 


48,32 


-48,22 


23.57.17,00 


— 2,99 


G 


0. 2.39,63 


40,49 


52,23 


-48,26 


—48,22 


0. 1.52,27 


- 2,72 


6 


p. 7-3i,94 


32,79 


44, 5i 


—48,28 


-48,22 


0. 6.44,57 


— 2,71 


8 


o.i8. 31,92 


32,90 






-48,22 


0.17.44,68 




6 


0.24.23,54 


24,46 


36,24 


—48,22 


-48,22 


0.23.36,24 


- 2,84 


6 


0.29.32,85 


33,76 


45,48 


-48,28 


-48,22 


0.28.45,54 


— 2,86 


6 


0.38. 2,93 


3,95 


15,78 


-48,17 


-48,22 


0.37.15,73 


— 3,01 


G 


0.42.55,74 


56, 61 


8,44 


-48,17 


-48,22 


0.42. 8,39 


— 2,80 


6 


0.57.11,28 


12, i5 


23,96 


-48,19 


-48,22 


0.56.23,93 


— 2,79 


la 


1.13.28,5 


49, a 


3,6 










6 


1.18.30,71 


3i,65 


43,36 


-48,29 


-48,22 


1.17.43,43 


- 2,86 


6 


i.25.3i,44 


32,29 


44,14 


— 48,i5 


-48,22 


1.24.44,07 


— 2,81 


6 


1.36.32,24 


33,11 






-48,22 


1.35.44,89 




6 


22.29.40,45 


41,35 


52,29 


—49,06 


-49,11 


22.28.52,24 


— 2,56 


6 


22.35.58,38 


59,^4 


10,08 


-49,16 


-49,11 


22.35. 10, i3 


- 2,46 


6 


22.37.53,53 


54,39 


5,33 


-49,06 


-49,11 


22.37. 5,28 


-2,34 


4 


22.46.50,19 


5i,i3 


1,9» 


—49, ai 


— 49,11 


22.46. 2,02 


- 2,70 


6 


22.48.45,45 


46,44 


57,29 


-49, i5 


-49,11 


22.47.57,33 


- 2,84 


6 


22.59.16,82 


17,67 


28,59 


-49,08 


-49,11 


22.58.28,56 


— 2j5l 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.81 
Bar. G' Lecture. Microm. U 



Correct. Dist.appar. Réduct- 
Réfr. decoll aupôlenord. àjanT.o 



OCTOBRE 1873. 



Obsbbvateue Lbveac. Correction moy. de coll. = — 2", 2. 



o"',7 



Octobre 2. 

32 Petit Renard. 

Ç Cygne 

Ç Capricorne 

f Capricorne 

i Pégase 

CBi-M-,50... 

y Verseau 

ô Verseau 

53 Verseau 595 



597 18,6 



597 17,2 



16,7 



«> t H 


1 


p 


/ it 


62.24.49,4 


>9- 


59,8 


24'5o,8 


60.17. ï jîï 


20. 


1,6 


17. 0,6 


112.54.48,1 


20. 


4,8 


54.43,9 


109.59.37,5 


20. 


5,3 


59.32,6 


80.41 .25,5 


20. 


3,3 


41.23, 1 


iio. 6. 5,6 


20. 


8,8 


5.56,3 


I 04 . 27 . I 3 , 5 


20. 


8,6 


27. 5,0 


98.23.22,8 


20. 


8,5 


23.l5,2 


107.21. 0,1 


20. 


7,2 


20.53,0 



-f- 22,0 — 1,7 62.25.10,6 
19,6 —2,5 60. 17.18,0 
169,8 —2,8 112.57.31,5 

145.1 110. 1.55,5 
46,8 —2,2 80.42. 7,7 

146.2 110. 8.20,3 
-f-ii2,4— 2,1 loi. 28. 55, 2 
-H 88,0 —2,1 98.24.4I1O 

128,1 107.22.58,9 



Correction mov. de coll. = — i*,6. 
Octobre 5. 
9 centre 619 14,2 81. 9.37,9 20. 3,3 9-35,5 -+- 48,3 



81 .10.22,2 



Octobre 6. 

<? Ophiuchus . . . . 597 17,7 93.20.47,6 19.59,5 20.48,6 -h 72,9-2,6 

a Hercule 590 17,4 75.27. 8,8 20. 3,o 27. 6,4 -f- 38,6 —0,8 

a Ophiuchus . . . . 77.20. 4,3 20. 4^5 20. 0,8 -f- 4' ,4 — ij3 

c? centre 589 17,3 ii5.ii.58,6 20.4,5 ii.54,o -+-195,4 ii5. 15.7.8 



Observateurs Périgaud et A. Souciion. Correction moy. de coll. = —2", 3. 



a Verseau. 
G Verseau 
7 Verseau 
r, Verseau 
l Pégase . 
r, Pégase . 



579 14,6 



574 14, a 



90.54.51,0 20. 1,8 
98.23.17,0 20. 2,7 
92. o.i5,o 20. 2,5 

4,8 
1,5 



X Verseau 

S Verseau 

oj Poissons 

3o Poissons 

2 Baleine . 

a Andromède . . . 
y Pégase 

Cérès 

12 Baleine 

i3 Baleine 

^ Baleine 

$ Poissons...!.. 

e Poissons 

Polaire --2",o5. 

6' Baleine 

>] Poissons 

CBS — rjoa.. 



570 1 3 , 7 



569 l3,2 



567 i3,3 



90.45. 2,0 
79.48.51 ,3 
60.25. 56,2 
98.13.39,4 

106.27.34,1 
83.49.16,6 
96.41.36,6 

108. 0.14,1 
6 1 . 36 . 0,0 
75.30.25,9 

104.53.27,9 

9»-37.59,9 

94.16. 2,5 

108. 38. 33, 8 

82.46.32,7 
1 .22.42,5 
98.48.35,6 
75.17.40,0 
82.27.58,7 



1,2 
2,1 



20. 
20. 
20. 
20. 

20. 3,4 
20. 3,5 
20. 4»3 
20. 6,0 
20. 0,9 
20. 1,6 

20. 0,8 

20 . 1,5 
20. 2,7 
20. 4,9 



20. 

20. 

20. 

20. 

20 . 1,8 

20.49,8 



3,9 
3,6 

1,5 

2,2 



54.50,3 
23.i5.i 
o. i3,7 
44.58,6 
48.5i,i 
25.56,3 
13.37,9 
27.30,6 
49.14,6 

4 I . 32 , 4 

o. 8,0 

36. 0,5 

3o.25,6 

53.27,6 

37.58,2 
16. 0,2 
38.29,3 
5.14,2 
46.29,7 
22.42,5 
48.34,0 
17.38,7 
27.16,4 



G7,4 

88,6 

70,1 

67,1 

45,8 

20,0 

88,2 

123,8 
52,7 
83,2 

i33,2 
21,4 
39,2 

1 15,6 

77» 3 
76,3 
137,4 
5i,5 
5i ,0 

47,8 
90,3 

38,9 
5o,4 



Octobre 8. 

r, Verseau 545 

Ç Pégase 

n Pégase 

> Verseau 

^ Verseau 

z Pégase 548 



Correction moy. de coll. = — i'',o. 



7,7 



?/ 



16,3 

17,0 

5,0 

6,5 

14,3 

9,« 

11,9 
10,6 



-1,8 


90.55.55,4 


■4-1 3,0 


-2,5 


98.24.41,4 


-MI, 8 


-2,0 


92. 1.21,5 


-+-i3,6 


-3,4 


90.46. 3,4 


-hi4,5 


-2,5 


79.49.34,6 


^16,7 


-3,0 


60 . 26 . 1 4 , 


-*-»9,4 


-3,1 


98.15. 3,8 


-m3,9 


— 3,0 


106.29.32, 1 


-+-12,2 


-2,4 


83. 5o. 5,0 


-f-18,4 


— 1,» 


96.42.53,3 


-+-17,2 


— 3,0 


108. 2.18,9 


-+-16,1 


-2,2 


61.36.19,6 


-f-19,3 


— 2,6 


75.31. 2,5 
104.55.20,9 


-^-19,» 


-1,2 


94.39.13,2 


-+-18,5 


—2,9 


9^.17.14,2 


H-i8,6 


—2,2 


108.40.44,4 


-m8,i 


— 1»7 


83. 6. 3,4 


-+-19,2 


-1,2 


82.47.18,4 


-+-I9i4 


— 1,7 


1 .21.52,4 


-f-11 ,0 


-2,7 


98.50. 2,0 


•^«977 


2,2 


75.18.15,3 
82.28. 4,5 


-+-'9,2 



90.44.55,3 


20. 1,6 


44.54,9 


-f- 68,5 


-1,1 


90.46. 2,4 


-+-14,5 


79-48. 49»2 


20. 0,7 


48.49,7 


-H 46,7 


-2,1 


79.49.35,4 


-hi6,8 


6o.25.5i ,5 


19.58,2 


25.54,7 


-4- 20,4 


—2,1 


60.26.14,1 


+ »9,7 


98.13.34,2 


20. 0,8 


13.34,0 


H- 89,9 


-0,8 


98.15. 2,9 


-+-i3,8 


106.27.28,2 


20. 1,2 


27.26,9 


-f-126,3 


-»,7 


106.29.32,2 


-f-12,1 


75.27.44,3 


20. 2,1 


27.42,8 


-H 39,8 


-1,6 


75.28.21,6 


-4-i8,3 



Observations de Paris ^ 1873. 



A. Il* 



i 



A.83 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 

Asc. droite 
app. conclue. 



G'. N 



PaMa;:e 
observé. 



Octobre 8. 

r' Verseau 

7 Poissons 

X Poissons 

M Poissons 

3o Poissons 

'1 Baleine 

a Andromède 

7 Pégase 

Cérès 

la Baleine 

i3 Baleine 

p Baleine 

9 Poissons 

( Poissons 

@ Asia 

Polaire 

@ Calypso 

Octobre 9. 

73 Verseau 

t Pégase 

ri Pégase 

> Verseau 

â Verseau 

a Pégase 

r' Verseau 

7 Poissons 

X Poissons 

w Poissons 

3o Poissons 

2 Baleine 

a Andromède .... 
7 Pégase 

(T) Cérès 

12 Baleine 

Octobre 13. 

Ç Pégase 

» Pégase 

\ Verseau 

â Verseau 

a Pégase 

c* Verseau 

X Poissons 

w Poissons 

3o Poissons 

2 Baleine 

a Andromède .... 

7 Pégase 

Cérès 

12 Baleine 

i3 Baleine 



T *l., < 

OCTOBRE 1873. 
Observateur Périgaud. 



C. 



Réduct. 
à jnnv.o. 





h m t 


1 


• 


» 


1 


b m t 


t 


6 


23. 3.3i,35 


32, 40 


43, 3o 


— 49,>o 


-49," 


23. 2 43,29 


- 2,99 


6 


23.11 .25,78 


26,66 


37,55 


-49," 


— 49,»2 


23.10.37,54 


- 2,69 


6 


23.21 .iG,i9 


17,09 


28,01 


—49,08 


49, »2 


23.20.27,97 


— 2,69 


6 


23. 53. 38, 2G 


39,13 


50,09 


—49» 04 


—49, «3 


23. 52. 5o, 00 


- 2,73 


C 


23. 5G. 17,82 


18,75 


29,56 


-49,19 


-49, '3 


23.55.29,62 


- 2,84 


6 


23.58. 5,08 


6,09 


16,90 


-49, ï9 


—49, «3 


23.57.16,96 


— 2,99 


G 


0. 2.40,45 


41, 3i 


52,23 


—49,08 


—49, «3 


0. 1.52,18 


— 2.72 


6 


0. 7.32,68 


33,53 


44,52 


-49,01 


-49, i3 


0. 6.44,40 


— 2,72 


8 


o.iG.5G,25 


57,23 






-49, «3 


0.16. 8,10 




6 


0. 24 . 24 , 4<> 


25,32 


36,25 


49,07 


—49, «3 


0.23.36,19 


2,85 


6 


0.29.33,79 


34,70 


45, Î9 


—49, aï 


—49,» 3 


0.28.45,57 


- 2,87 


6 


0.38. 3,83 


4.85 


i5,79 


—49,06 


-49, i3 


0.37.15,72 


— 3,02 


G 


0.42.56,84 


57wï 


8,45 


—49 1^6 


—49, «4 


o.<2. 8,57 


— 2,81 


G 


0.57. 12,25 


l3,12 


23,98 


— 49,ï4 


—49,14 


0.56.23,98 


— 2,81 


8 


1. 8. 9,07 


9,93 






-49, 'i 


1. 7-20,79 




12 


I .i3,3i ,3 


52,0 


4,1 










8 


1.20. 1,97 


2,86 






—49, '4 


1.19.13,7a 




4 


22.29.40,99 


41,89 


52,28 


-49,61 


-49, 5o 


22.28.52,39 


- 2,55 


6 


22.35.58,72 


59,58 


10,07 


— 49,5i 


-49, 5i 


22.35.10,07 


- 2,45 


6 


22.37.53,91 


54,77 


5,32 


-49,45 


— 49,5i 


22.37. 5,26 


- 2,33 


G 


22.46.50,55 


5i,49 


',91 


-49,58 


-49, 5i 


22.46. 1 ,98 


- 2,69 


4 


22.48.45,92 


{6,91 


57,28 


-49,63 


—49,52 


22.47.57,39 


— 2,83 


3 


22.59. 17,28 


18, i3 


28,58 


—49,55 


-49,53 


22.58.28,60 


— 2,5o 


G 


23. 3,31,72 


32,77 


43,29 


-49>48 


-49,54 


23. 2.43,23 


- 2,98 


4 


23. 11.26,15 


27,03 


37,54 


—49,49 


-49,55 


23. 10.37,48 


— 2,68 


G 


23.21 . 16, 63 


17,52 


28,01 


— 49,5i 


-49,56 


23.20.27,96 


- 2,69 


G 


23.53.38,87 


39,74 


50,09 


-49,65 


—49,62 


23. 52. 5o, 12 


-2,73 


G 


23.56. 18,20 


19,13 


29,56 


-49*57 


-49,63 


23.55.29,50 


- 2,84 


G 


23.58. 5,52 


6,53 


16,90 


-49,63 


-49,63 


23.57.16,90 


— 2,99 


6 


0. 2.40,97 


41, 83 


52,23 


—49,60 


—49,63 


0. 1.52,20 


— 2,72 


G 


0. 7.33,3o 


34, i5 


44,52 


-49,63 


-49,63 


0. 6.44,52 


— 2,72 


8 


0.16. 9,08 


10,06 






-49,65 


0.l5.20,4l 




4 


0.24.25,05 


a5,97 


36,25 


-49i72 


-49,67 


o.23.36,3o 


- 2,85 


6 


22.35.59,15 


0,0i 


10,04 


-49,97 


-49,92 


22.35.10,09 


— 2,42 


2 


22.37.54,4» 


55,27 


5,28 


-49>99 


—49,92 


22.37. 5,35 


- a,29 


G 


22.46.50,97 


51,91 


1,89 


— 5o,o2 


—49,92 


22.46. 1,99 


- a, 67 


G 


22.48.46,22 


47,21 


57,25 


—49 196 


—49,92 


22.47-57,29 


— 2,80 


6 


22.59.17,71 


18, 56 


28,56 


— 5o,oo 


— 49,9^* 


22.58.28,64 


- a,48 


G 


23. 3.32, i3 


33,18 


43,27 


— 49»9ï 


-49,92 


23. 2.43,26 


2,96 


G 


23.21 . 16,98 


17,87 


27,99 


-49,88 


—49,92 


23.20.27,95 


— 2,67 


G 


23.53.39,16 


40, o3 


5o,o8 


49,95 


-49,92 


23. 52. 5o, 11 


— 2,72 


3 


23.56. 18,49 


19, 4î* 


29,55 


-49,87 


—49,92 


23.55.29,50 


— a, 83 


4 


23.58. 5,80 


6,81 


16,89 


-49,92 


—49,92 


23.57.16,89 


- 2,98 


G 


0. 2.41 ,35 


42,21 


52,22 


—49,99 


—49,92 


0. 1.52,29 


— 2,71 


G 


0. 7.33,55 


34,40 


44,52 


-49,88 


-49,92 


0. 6.44,48 


— 2,72 


8 


o.i3. 5,40 


6,38 






—49,92 


0.12.16,46 




G 


0.24.25,25 


26,17 


36,26 


-49,9» 


—49,92 


0.23.36,25 


- 2,86 


G 


0.29.34,50 


35,41 


45, 5o 


-49,9» 


—49,9a 


0.28.45,49 


- a,88 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.83 

Correct. Dist. appar. Réduct. 

Bar. 0' Lecture. Microm. L^ Réfr. de coll. aup6lenord. àjanv.o 

OCTOBRE 1873. 
Oeservatbuiis Périgaud et A. SouciioxN. Correction moy. de coll. = — i'',o. 

Octobre 8. o'",7 o , „ i v , , • • o , . 

c» Verseau ^ 111.48.48,5 20.4,1 48.4i,8 -f-i6>,o — i ,7 iii.5i.28,8 -+-12,2 

•/Poissons 55i 7,3 87.23.29,3 20. 6,9 23.23,5 -4- 61,0 —0,7 87.24.23,5 -f-16,8 

«Poissons 89.25. 0,3 20. 1,8 2^.59,2 -+- 6),5 -4-o,5 89.26. 3,7 -f-16,9 

«Poissons 83.49.12,6 20. 1,0 49.13,1 -+-53,9-2,2 83.5o. 6,0 -4-18, 5 

3oPoissons 96.41.30,1 20. 1,6 41.28,6 -f- 85, i -i-o,8 96.42.52,7 -4-i7i' 

a Andromède .. . 61.36.0,7 20.3,0 35.59, i -+-21,8—1,6 61.36.19,9 -»->9»7 

'/Pégase 75.30.24,7 20.2,1 3o.23,9 -4-40.0—1,9 75.31.2,9 -+-i9,3 

Cérès loi. 58. i5, 3 20.0,8 58.i5,3 -+-ii8,6 105.0.12,9 

i2Baleine 553 7,0 9^. 37.56,1 19.59,8 37.56,1 -+-79,0—0,8 94.39.14,1 -+-18, 5 

i3Baleino 94.i5.55,2* 20.0,8 i5.54,8 -+- 77^9 -*-o,9 9t-»7-»ïî7 -+-i8,6 

fiBaleine 108.38.27,7 20.2,5 38.25,7 -i-i4o,5 —i ,5 108.40.45,2 -^-17, 9 

^Poissons 83. 5. 16,2 20. 5,7 5. 11, 3 h- 52,6 0,0 83. 6. 2,9 h-i9,3 

«Poissons 82.46.33,6 20.6,8 46.27,3 -+- 52,1 0,0 82.47-ï8,4 -^-l9)5 



@ Calypso .... 


552 


6,4 


89.12.35,3 


20. 


12,0 


12.23,6 


-f- 65,2 




89.13.27,8 










Correction 


moy. de coll. = — 


o',4. 








Octobre 9. 






















n Verseau 


573 


7,3 


90.44.57,3 


20. 


4,0 


44.54,6 


-+■ 68,7 


-1,0 


90.46. 2,9 


-+-14,5 


t Pégase 






79- ♦8.49,9 


20. 


3,7 


48.47,6 


-+- 46,9 


-0,2 


79.49.34,1 


-+-16,8 


r, Pégase 






60.25.54 ,3 


20. 


4,0 


25. 5 I ,6 


-4- 20,6 


-i-0,7 


60.26. 1 I ,8 


-t-19,8 


> Verseau 






98. 13.37, I 


20. 


3,7 


i3.34,i 


-h 90,5 


»,^ 


98.15. 4,2 


-4-i3,8 


^ Verseau 


571 


6,6 


106.27.30,4 


20. 


5,0 


27.25,3 


-+-127,2 


0,9 


106.29.32, I 


-i-I2,0 


a Pégase 






75.27.46,9 


20. 


5,6 


27.41,9 


-4- 40,1 


-1,1 


75.28.21 ,6 


-f-18,4 


c' Verseau 






111.48.49,5 


20. 


6,5 


48.43,4 


-4- 166,0 


— 1,2 


III .51.29,0 


-+-12,1 


7 Poissons 






87.23.28,9 


20. 


7,0 


23.23,0 


-4- 61,3 


—0,5 


87.24.23,9 


-+-16,8 


X Poissons 


570 


6,7 


89.25. 1,2 


20. 


3,1 


24.58,5 


-+■ 65,8 


-4-0,9 


89.26. 3,9 


-4-i6,9 


« Poissons 






83.49. 12,6 


20. 


4,0 


49.10,1 


-+- 54,2 


H-o,5 


83. 5o. 3,9 


-+-18,5 


3o Poissons 






96.41 .32,6 


20. 


4.4 


41.28,3 


-+- 85,5 


-4-o,7 


96. {2.53, i 


-hI7,2 


2 Baleine 






108. 0. 8,7 


20. 


6,7 


0. 2,0 


-M 36 , 7 


—0,2 


108. 2.18,3 


-hi5,8 


a Andromèlie . . . 






61 .35.57,0 


20. 


0,5 


35.57,9 


-4- 22,0 


-0,8 


61.36.19,5 


-»-»9>9 


(7) Cérès 

12 Baleine 






io5. 0.25,2 


20. 


2,6 


0.23,0 


H-ii9,3 




io5. 2.21 ,9 




575 


6,6 


94.37.59,3 


20. 


3,3 


37.55,9 


-+- 79,3 


—0,9 


94.39.14,8 


-+-18,5 








Correction 


moy 


. de coll. = — I 


%6. 








Octobre 13. 






















l Pégase 


527 


11,2 


79.48.5i ,6 


20. 


3,3 


48.49,6 


-+- 46,0 


-1,5 


79.49.34,0 


-hi7,o 


y, Pégase 






60.25. 56,8 


20. 


3,7 


25.54,1 


-4- 20 , 1 


—2,2 


Go . 26 . I 2 , 9 


-+-20,4 


\ Verseau 






98.14.17,8 


20. 


42,1 


i3.36,î 


-4- 88,5 


-1,6 


98.15. 3,3 


-hi3,6 


Verseau 


521 


10,9 


106.28.43,4 


21 . 


i5,4 


27.29,1 


-4-124,5 


— 1,7 


106.29.32,0 


-MI,7 


r' Verseau 






111.48.51,8 


20. 


2,9 


48.49,2 


-1-162,4 


-2,9 


III. 5i .3o,o 


-M 1,6 


X Poissons 


53o 


10,7 


89.25. 6,0 


20. 


3,2 


25. 3,4 


-4- 64,5 


-2,6 


89.26. 6,3 


-+i6,8 


w Poissons 






83.49. i5,6 


20. 


3,9 


49.13,2 


-4- 53,1 


-1,6 


83. 5o. 4,7 


-+-18,6 


3o Poissons 






96.41.35,9 


20. 


4,3 


4i.3i,8 


-4- 83,8 


0,9 


96.42.54,0 


-+-17,0 


2 Baleine 






108. 0.11,4 


20. 


5,2 


0. 6,2 


-hi34,o 


-1,3 


108. 2.18,6 


+ i5,4 


7 Pégase 






75.30.28,7 


20. 


5,8 


80.24,1 


-4- 39,5 


—2,0 


75.31. 2,0 


-^^9,7 


Cérès 






io5. 7. 7,6 


20. 


^,» 


-^ 5 3 


-4-117,6 




io5. 9. 1,3 




12 Baleine 






94.38. 1,3 


20. 


2,5 


37.58,6 


-+- 77,8 


-î,9 


94.39.14,8 


-f-18,3 


i3 Baleine 






9Î.16. 0,1 


20. 


a,4 


i5.58,i 


-+- 7^,8 


->,i 


94.17.13,3 


H-i8,1 



A.ii*. 



A.84 GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



G'. N 



Octobre 13. 

P Baleine 

^ Poissons 

( Poissons 

@ Asia 

Polaire 

(53) Calypso . . . 

V Poissons 

Neplune 

(C 2' Bord 

9 Hydre 

t Hydre 

Octobre 14. 
Il Hercule 

V Ophiuchus . . . 

^ Baleine 

Poissons 

6 Poissons 

@ Asia 

Polaire 

(g) Calypso . . . 

1 Poissons 

V Poissons 

Neptune 

C î*Bord 

a Hydre 

Octobre 15. 

X Verseau 

â Verseau 

3t Pégase 

c* Verseau 

7 Poissons 

X Poissons 

w Poissons 

3o Poissons 

2 Baleine , 

X Andromède . . . 
7 Pégase 

Cérès 



6 
6 
6 

8 

12 

8 



9 

7 
8 



6 
6 
6 

8 

I2» 

8 

6 
6 
8 



5 
10 



Pa88a{;e 
obserTC. 



J^. 



C. 



C. 



A.IC. droite Réduct. 
•pp. conclue. àjaD?. 0. 



OCTOBRE 1873. 
Observateur Périgaud. 



lU 



0.38. 4»G7 

0.42.57,41 
0.57. 12,89 

I. 3.53,05 

1 .i3.35,4 
1.15.49,93 



s t 

5 , 69 I 5 , 80 

58,28 8,47 

13,76 24,00 

53,92 

56,1 4,7 
5o,82 



-49,89 
-49,81 
-49,76 



-49»92 
-49,9^ 
-49» 92 

49,9^ 



h m s 
0.37.15,77 

0.42. 8,36 
0.56.23,84 
I. 3. 4,00 



— 3,o3 

— 2,83 

— 2,83 



— 49»9î* '-ï^. 0,90 



6 1.35.41,20 i2,oy 5a, 20 — 49,87 — 49»9^ 1.34.52, i5 — 2,86 
8 1.44.54,66 55,52 —49,9^ 1-44. 5,60 



Observateur Leveau. 



8.25.46,96 47,84 

8. 31.45, 63 46, 5o 57,24 

8.40.52,66 53,53 4,^9 



7 17.42.18,47 19,33 29,85 

8 17.52.51,67 52,62 3,3o 



—49,26 
—49,24 

-49,48 
-49,32 



Observateur Périgaud. 

0.38. 5,04 6,06 i5,8i — 5o,25 
0.42.57,83 58,70 8,47 — 5o,23 
0.57.13,29 14,16 24,01 — 5o,i5 

1. 3. 3,17 4,04 

ï.i3.34,7 55,4 4,7 

1.16.59,40 0,29 

1.25.33,61 34,46 ^,21 — 5o,25 
1.35.41,39 4^,26 52,21 — 5o,o5 
1.44.48,59 49,45 

Observateur Leveai*. 

9.17.51,94 52,82 

9.22.10,17 11,11 21,71 — 49»4o 

Observateur Périgaud. 



6 22.46.51,49 52,43 1,87 ~5o,56 

6 22.48.46,75 47>74 57,23 — 5o,5i 

6 22.59.18,29 19,14 28,55 — 5o,59 

6 23. 3.32,78 33,83 43,25 — 5o,58 

6 23.11.27,18 28,06 37,52 — 5o,54 

4 23.21.17,68 18,57 27,98 — 50,59 

6 23.53.39,83 4^^,70 5o,o8 — 50,62 

6 23.56.19,26 20,19 29,55 — 5o,64 

6 23.58. 6,4i 7,42 16,89 — 5o,53 

6 o. 2. 41, 85 42,71 52,22 — 5o,49 

6 o. 7,34,24 35,09 44,52 — 50,57 

8 0.11.38,47 39,45 



—49,25 8.24.58,59 



-50,19 
50,19 
-5o,ï9 

- 50,19 

-5o,i9 

■5o,i9 
-50,19 
■50,19 



0.37.15,87 
0.42. 8,5i 

. 56 . 23 , 97 

1. 2.i3,85 

I .16.10, 10 

1.24.44,27 
1.34.52,07 
1.43.59,26 



— 49j4o 9.17. 3,42 



-5o,56 22.46. 1,87 

5o,56 22.47.57,18 

-5o,56 22.58.28,58 

-5o,56 23. 2.43,27 

-5o,56 23.10.37,50 



-5o,56 
5o,56 
■5o,56 
-5o,56 
■5o,56 
-5o,56 

5o,56 



23.20.28,01 
23. 52. 5o, 14 
23.55.29,63 
23.57.16,86 
o. 1.52, i5 
o. 6.44,53 

0.10.48,89 



3,04 
2,83 
a, 84 



2,88 
2,87 



2,65 

2,78 

2,47 

2,94 
2,66 

2,66 
2,72 
2,83 
2,98 
2,71 
2,72 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.85 

Correct. Dist. appar. Réduct. 
Bar. 9' Lecture. Microm. L^ Réfr. de coll. au pôle nord, àjanv. o 

OCTOBRE 1873. 
Observateurs Périgaud et A. Soucuori. Correction moy. de coll. = — r',6. 

Octobre 13. o",; « « , • i p , . . • o , . 

PBaleine 53G io,o io8.38.32,5 20.4,0 88.29,0 -hi38, 6 —2,3 108.40.46,0 h-i7,3 

^Poissons 83. 5.16,7 20. 4,5 5.i3,o -+■ 51,9 —1,2 83. 6. 3,3 -hi9,5 

«Poissons 82.46.31,7 20. 3,9 46.28,3 -h5i,3— 0,4 82.47.18,0 -m9,7 

@ Asia 82.28.43,4 19.56,1 28.48,2 -h 5o,8 82.29.37,4 

@ Calypso.... 89.47.19,7 20.14,8 47. 5,2 -h 65,6 89.48. 9,2 

31 Poissons 75 17.37,8 20. 1,7 17.86,5 -h 89,8 —1,0 75.18.14,2 -4-19,8 

V Poissons 85. 8. 7,8 20. i ,5 8. 6,2 -+- 55,8 —0,9 85. 9. 0,4 h-i9,8 

Neptune 535 9,4 81. 7.44,4 20. 1,4 7-43,4 ■+- 48,5 81. 8. 80, 3 

Observateur Leveau. 



^ Hydre 556 7,8 88.50.28,7 20. 4,' 5o.20,8 -+- 58,9 —0,6 

« Hydre 83. 6.10,2 20. 5,6 6. 5,2 -+- 52,6 —1,2 

Octobre 14. 

P Hercule 568 12,2 62.11.48,1 20. 8,8 11.45,2 -4-22,2—1,1 

V Ophiuchus. . . . 99.48.54,2 20. 8,9 43.5o,8 -+■ 94,0 —1,6 

Observateurs Pbrigaud et A. Soughon. Correction moy. de coll. = — i'',4. 

P Baleine 568 7,7 108.88.82,2 20. 6,0 88.26,6 -4-140,8 — a,o 108.40.46,0 h-i7,2 

^Poissons 88. 5. 18, 5 20. 6,0 5.i3,o -+- 52,6 —1,9 88. 6. 4»^ -+-ï9j5 

(Poissons 82.46.34,0 20. 5,7 46.î8,8 -h 52, o —1,6 82.47.19,4 -+-19,7 

@ Asia 568 7,5 82.87.51,8 20.8,6 87.47,7 -+- 5i,7 82.88.88,0 

(S) Calypso ... . 89.53.48,4 20. 1,4 53.48,1 -f- 66,7 89.54.53,4 

u Poissons 75.17.89,0 20. 2,6 17.86,8 -h 89,7 —1,8 75.18.15,1 H-i9,9 

V Poissons 85. 8. 8,3 20. 5,6 8. 4,3 -t- 56,5 -f-0,8 85. 8.59,4 -1-19,8 

Neptune 568 7,6 8i, 8.19,8 20. i,3 8.19,1 -h 49,' 81. 9. 6,8 

Observateur Leveau. Correction moy. de coll. = — i^jS. 

^ BI — i»»,o8.. 572 8,4 69.16.18,2 19.48,2 16. 85,7 -+■ 81,2 69.17. 5,6 

2 Hydre 98. 5. 4,^* 20. 5,6 4.59,2 -+- 89,5 — 1,3 

Observateurs Périgaud et A. Soughon. Correction moy. de coll. = — i'',8. 

Octobre 15. 

> Verseau 58i 8,8 98.18.41,4 20. 6,7 18. 35, 3 -4- 90,0 —1,9 98.15. 4»o -+-i3,5 

J Verseau 106.27.84,8 20. 8,3 27.26,4 -t-126,5 —0,8 106.29.81,6 -hii,5 

a Pégase 75.27.48,7 20. 8,8 27.40,5 -+- 40,0 0,0 75.28.19,2 -4-18,8 

c'Verseau iii.48.5o,i 20. 5,4 48.45,o -+-165,6—1,7 111.51.29,8 -i-ii,{ 

7 Poissons 87.28.28,2 20. 5,5 28.28,7 h- 61, 3 — 1,3 87.24.28,7 -1-16,9 

V Pégase 578 6,7 67.16.57,1 20. 5,6 i6.52,o -+-28,9—0,2 67.17.19,6 -4-*p.o,3 

X Poissons 89.25. 4,1 20. 8,5 25. 1,2 -+- 65,9 — '>8 89.26. 5,8 -+-i6,8 

w Poissons 83.49.12,5 20. 2,4 49-iï>6 -+-54,2—1,2 83.5o. 4,^ -+-«8,7 

3o Poissons 96.41.82,9 20. 2,6 4i.3o,5 -+- 85,6 — 1,3 96.42.54,8 -»-i6,9 

2 Baleine 108. o. 7,8 20. 8,8 o. 3,5 -f-186,9 — 1,3 108. 2.19,1 -+-i5,2 

a Andromède .. . 61.35.59,9 20. 2,8 35.58,5 -+- 22,0-2,8 61.86.19,2 -+-20,8 

7 Pégase 75.80.24,6 20. 2,8 80.28,1 -h 40)3 —2,0 75.81. 2,1 -i-19,9 

(T) Cérès 578 6,3 io5. 9. 9,4 20. 1,9 9. 8,1 -hi20,8 io5.ii. 7,1 
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G\ N 



Octobre 15. 

}j. Baleine 

i3 Baleine 

p Baleine 

^ Poissons 

(S) Asia 

Polaire 

(S) Calypso... 

29 >i Lai 

V Poissons 

Neplune 

â Lion 

Régulus 

C a' Bord 

Octobre 16. 

Y. Ophiuchus. . . 

a Hercule 

a Ophiuchus. .. 
f Ophiuchus. . . 

V Ophiuchus. . . 
çj r^Bord 

c' Verseau 

7 Poissons 

j Pégase 

/. Poissons 

M Poissons 

30 Poissons. . . . 

a Andromède . . 
7 Pégase 

Cérès 

12 Baleine 

i3 Baleine 

?j Baleine 

$ Poissons 

1 Poissons 

@ Asia 

Polaire 

(g) Calypso... 

0' Baleine 

Yi Poissons 

29!) I Lai 

V Poissons 

Neptune 

C 2" Bord..... 



Pnssajje 
observé. 



X. 



C. 



DROITES. 

Asc. droiie 
•pp. conclue. 



Réduct. 
àjanv. o. 



OCTOBRE 1873. 

OBSERVATEUa PÉaiGAUD. 



G 

6 
6 
6 
6 
12 
8 
6 
G 
8 



h m s 
0.24.25,98 

0.29.35, 14 

0.38. 5,23 
0.42.58, 10 
1. 2.1 3, 55 
I . i3.33,2 
1.14. 8,G9 
I . 3 I . I 4 , 60 
1.35.41,99 
1 .44-42;G5 



26,90 

3G,oG 

6,25 

58,97 
14,42 
53,9 
9,58 

i5,46 
42,86 
43, 5i 



36,26 

45, 5o 

i5,8i 

8,48 

4,6 



s 

■5o,64 
■5o,56 

■5o,44 
-5o,49 



5o,56 
•5o,56 
■5o,56 
-5o,56 

50,56 



— 5o,56 

— 5o,56 

52,22 — 5o,64 — 5o,56 

— 5o,56 



b m s 

0.23.36,34 
0.28.45,50 
0.37.15,69 
0.42. 8,4i 
I. 1.23,86 

1.13.19,02 

I . 3o . 24 I 90 
I . 34 . 52 , 3o 
1.43.52,95 



2,86 
2,88 
3,04 
2,84 



2,89 
2,88 ' 



6 

8 

10 



Observateur Leyeau. 

9.39.28,51 9-9,36 39,63 —49^73 
10. 2.26,45 27,30 37,40 — 49*90 
10. 6.44ii8 45)06 



— 49)82 10. 5.55,24 



8 


17. 3.55,82 


56, 81 


6,68 


— 5o,i3 


-5o,i4 


17. 3. 6,67 


— 0,96 


6 


17. 9.41,45 


42, 3o 


52,06 


— 5o,24 


— 5o,i4 


17. 8.52,16 


— 0,67 


8 


17.29.52,35 


53,20 


3,12 


— 5o,o8 


— 5o,i4 


17.29. 3,06 


- 0,78 


10 


17.38. 2,10 


2,97 


12,81 


— 5o,i6 


— 5o,i4 


17.37.12,83 


— 0,93 


10 


17.52.52, 4 I 


53,36 


3,27 


—50,09 


— 5o,i4 


17.52. 3,22 


— ï,i7 


10 


18. 9.57,73 


58, 81 






— 5o,i4 


18. 9. 8,67 






Observateur Périgaud. 








6 


23. 3.32,91 


33,96 


43,24 


—50,7a 


—50,72 


23. 2.43,24 


— 2,93 


6 


23.11.27,30 


28,18 


37,51 


—50,67 


—50,72 


23.10.37,46 


— 2,65 


4 


23.19.54,97 


55,82 


5,o3 


—50,79 


-50,72 


23.19. 5,10 


— 2,52 


4 


23.21 .17,85 


18,74 


27,98 


—50,76 


-50,72 


23.20.28,02 


— 2,66 


6 


23.53.39,93 


40,80 


5o,o8 


— 5o,72 


— 50,72 


23. 52. 5o, 08 


— 2,72 


6 


23.56. 19,27 


20,20 


29,55 


-5o,65 


—50,72 


23.55.29,48 


- 2,83 


6 


0. 2.42,08 


42,94 


52,22 


—50,72 


50,72 


0. 1.52,22 


— îï,7i 


6 


0. 7.34,36 


35,21 


44,52 


—50,69 


-50,72 


0. 6.44,49 


— 2,72 


8 


0. 10.56,02 


57,00 






—50,72 


0.10. 6,28 




6 


0.24.26,11 


27,03 


36,27 


-50,76 


— 5o,72 


0.23. 36, 3i 


- 2,87 


6 


0.29.35,35 


36,27 


45, 5i 


—50,76 


— 5o,72 


0.28.45,55 


- 2,89 


6 


0.38. 5,44 


6,46 


i5,8i 


— 5o,65 


50,72 


0.37.15,74 


- 3,04 


6 


0.42.58,35 


59,22 


8,48 


— 5o,74 


-50,72 


0.42. 8,5o 


- 2,84 


6 


0.57.13,88 


14,75 


24,02 


-50,73 


—50,72 


o.56.24,o3 


— 2,85 


8 


I. 1.24,66 


25,53 






-50,72 


I. 0.34,81 




12 


1.13.34, 3 


55,0 


4,5 










8 


1.13.17,93 


18,82 






—50,72 


1.12.28,10 




6 


1.18.33,18 


34, i3 


43,44 


—50,69 


— 5o,72 


1.17.43,41 


— 2,94 


6 


1.25.34,04 


34,89 


44,23 


— 5o,66 


— 50,72 


1.24.44,17 


^,90 


6 


i.3i. 14,74 


i5,6o 






50,72 


1.30.24,88 


— 2,90 


6 


1 .35.42,09 


42,96 


52,23 


—50,73 


—50,72 


1.34.52,24 


- 2,89 


8 


1.44*36,39 


37,25 






50,72 


1.43.46,53 






Observateur Leveau. 








10 


10.53. 0,02 


0,91 













GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A. 87 

Correct. Dist. appar. Réduct. 
Bar. 0' Lecture. Microm. L^ Réfr. de coll. au pôle nord, àjanv.o 

OCTOBRE 1873. 
Obsebvateurs PéRiGAUD et Â. SoucHOx. Correction moy. de coll. = — i', 3. 

Octobre 15. o-,7 o , . i p ; . . » « / « 

ft Baleine 94.37.59,3 9.0, 2,2 37.67,0 -♦-79,5 — 2,0 94.39.15,2 -f-i8,3 

J Baleine 94.i5.58,i 20. 1,6 i5.56,9 -4-78,4—1,5 94.i7.ii,o -i-i8,4 

Baleine 108.38.26,9 20. 2,4 38.23,9 -+-i4i,{ -+-0,2 108.40.44,0 -+-17,1 

Poissons 83. 5. 11, 8 20. 0,6 5.12,1 -+- 53,o— 1,5 83. G. 3,8 -4-19,6 

7) Asia 82.46.46,0 20.1,2 46.45,3 -t- 52,4 82.47.36,', 

^Calypso.... 90. 0.20,1 19.59,8 0.21,5 -+- 67,5 90. 1.27,7 

)5i Lai 78.29.30,0 20. 4,5 29.26,2 -f- 45,1 78.30.10,0 -M9,9 

Poissons o 85. 8.10,1 20. 5,o 8. 5,5 -+- 67,0 — 1,4 85. 9. 1,2 -4-19,8 

eptune 577 5,8 81. 8.53,5 19.59,9 8.54,5 -+- 49,6 81. 9.4^,8 

Observateur Leveau. 

Lion 586 5,i 65.38. i3,i 20. 5, i 38.8,9 -♦-27,0-4-0,6 

êgulus 77.^4. 6,7 20. 2,1 24. 5,7 -f- 43,4 —0,2 



Octobre 16. 

Ophiuchus 
Hercule . . 
Ophiuchus 
Ophiuchus 
Ophiuchus 
' centre . . 



Correction moy. de coll. = — o',6. 



587 i3,o 

589 12,6 
591 12,4 



io5.32. 8,3 
75.27. 10,8 
77.20. 1,4 

85.21.46,4 
99.43.54,6 

f i5.i3.34,9 



32. 2,5 

27. 6,8 
20. 0,0 



20. 5,8 

20. 4,7 

20. 2,5 

20. 5,0 21.42,2 

20. 5,6 43.49)6 

20. 7,4 13.27,6 



ii9»4 
39,3 
42,1 

• 56, o 

94,1 
>99»4 



-1,3 105.34. 1,3 
-1,0 75.27.45,5 
0,4 77.20.41,5 
0,0 85.22.37,6 
0,5 99.45.23,1 

II 5. 16.46,4 



5,9 
2,0 

2,5 

- a, 7 



Observateurs PéRiGAuo et Â. Soughon. Correction moy. de coll. 



Verseau 

'oissons 

'égase 

oissons 

lissons 

'oissons 

leine 

dromède . . . 
«se 

érès 

leine 

eine 

ne 



598 9,2 



59^ 8.6 



596 8,0 



111.48.48,4 
87.23.27,7 
67.16.58,9 
89.25. 4,6 

83.49.15,5 
96.41 .34,0 
108. o. 7,4 
6i.36. 1,5 
75.30.26,5 

io5. 9.53,9 

94.38. 0,1 

94.15.59,4 

io8.38.3o,o 



20. 3,0 
20. 4,3 
20. 6,0 
20. 4,7 
20. 4,9 
20. 4>5 
20. 3,5 

20. 4,7 
20. 4,6 

20. 0,8 

20. 2,7 
20. 3,5 
20. 3,9 



48.45,8 

23 . 24 , 4 
16.53,4 
25. 0,6 

49-ï^,o 
41.29,6 

o. 3,9 

35.58,2 

3o.23,i 

9.53,7 

37.57,1 
i5.56,3 
38.26,5 



i65,i —1,9 

61.0 —1,7 
28,7 -1,6 
65,5 —0,8 
53,9 —1,3 
85,2 0,0 

i36,3 —1 ,0 
21,9 —2,1 
4o,i —1,8 

119,8 

79," -ï>7 

78.1 —0,6 

140,8 — 1 ,6 



= -r,2. 

III. 51.29, 7 
87.24.24,2 
67.17.20,9 
89.26. 4,9 
83. 5o. 4,7 
96.42.53,6 
108. 2.19,0 
61. 36. 18,9 
75.31. 2,0 

io5.ii.52,3 

94.39.15,0 

91.17.13,2 

108.40.46,1 



11,3 
-4-16,9 

-4-20,5 
16,8 

18,7 
16,9 

i5,i 

-h2I,0 

«9>9 

18,3 
18,4 
»6,9 



ms. 



82.46.30,2 20. 5,0 46.25,7 

82.55.37,9 19.59,8 55.38,7 



52,2 

52,5 



82.47.16,7 -t-19,8 
82.56.3o,o 



pso 



597 7,4 



90. 7.17,3 

98.48.34,5 
75.17.40,5 
78.29.26,5 
85. 7.59,8 
81. 9.25,0 



20.20,2 6.57,8 

20. 4,3 48.3o,9 

20. 5,5 17.35,4 

20. 0,6 29.26,5 

19.56,4 8. 4,6 

19.55,1 9.30,8 



67,4 90. 8. 4,0 

92,6 —1,3 98.50. 2,3 

^9,9 — Oj7 75.18.14,1 

44)8 78.30.10,1 

56,9 —0,5 85. 9. 0,3 

49)3 81.10.18,9 



-»-i9i* 

-f-20,u 
-4-20,0 

ï9»9 



A. 88 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 

Passage Aie. droite Réduct. 



G^ N 



observé. 



c. 



app. conclue, à jaoT. o . 



OCTOBRE 1873. 
Observateur Leveau. 



Octobre 16. 




b m s 


s 


« 








9 *• Bord 


lO 


II .38.42,00 


42,87 










7 Grande Ourse. . 


lO 


11.47.68,21 


59,28 










Octobre 17. 
















V i*^Bord 


lO 


14.25.28,27 


29,25 


s 


s 


s 

— 5o,4o 


Il m 8 

14.24.38,85 


a Ophiurhus 


10 


17.29.52,70 


53,55 


3,11 


-5o,44 






p Ophiuchus 


lO 


17.38. 2,38 


3,25 


«îi,79 


-50,46 






V Ophiuchus 


10 


17.52.52,68 


53,63 


3,25 


— 5o,38 






çj i" Bord 


lO 


18. i3. 9,56 


10,64 






— 5o,43 


18.12.20,21 



Observateur Périgaud. 



>. Verseau 

^ Verseau 

a Pégase 

c^ Verseau 

y Poissons 

yj Pégase 

■/ Poissons 

w Poissons 

3o Poissons 

2 Baleine 

a Andromède . . . 
7 Pégase 

Cérès 

12 Baleine 

i3 Baleine 

p Baleine 

(î Poissons 

s Poissons 

@ Asia 

Polaire 

(S) Calypso 

0' Baleine 

2951 Lai 

TT Poissons 

V Poissons 

Neptune 

9 2* Bord 

7 Grande Ourse . 

Polaire PI 

Octobre 18. 

p Ophiuchus .... 

V Ophiuchus. . . . 

fi' Sagittaire 

(5 i"Bord 

p Lyre 



6 


22.46.52,03 


52,97 


1,86 


— 5i ,11 


— 5i,io 


22.46. 1,87 


- 2,64 


6 


22.48.47,20 


48,19 


57,22 


- 50,97 


—51,09 


22.47.57,10 


2,77 


6 


22.59. 18,77 


19, G2 


28,54 


— 5i,o8 


— 5i,o8 


22.58.28,54 


- 2,46 


6 


23. 3.33,24 


34,5^.9 


43,24 


— 5i ,o5 


-51,07 


23. 2.43,22 


- 2,93 


6 


23.11.27,68 


28,56 


37,51 


— 5i,o5 


— 5i,o6 


23. 10.37,60 


— 2,66 


4 


23.19.55,26 


56,11 


5,o3 


— 5i,o8 


— 5i,o5 


23.19. 5,06 


— 2,62 


4 


23.21. 18,1 5 


ï9»"» 


27,97 


— 5i,07 


— 5i,o4 


23 . 20 . 28 , 00 


— 2,65 


6 


23.53.40,24 


41,11 


5o,o8 


— 5i,o3 


— 5o,99 


23.62.60,12 


— 2,72 


6 


23.56.19,62 


20,55 


29,55 


— 5i,oo 


-5o,99 


23.65.29,56 


— 2,83 


6 


23.58. 6,78 


7,79 


16,89 


—50,90 


—50,98 


23.67.16,81 


- 2,98 


6 


0. 2.42,41 


43,27 


52,22 


— 5i,o5 


-50,98 


0. 1.62,29 


— 2,71 


6 


0. 7.34,67 


35,52 


44,52 


— 5i ,00 


— 5o,97 


0. 6.44,65 


- 2,72 


8 


0.10. 14 ,66 


i5,58 






—50,96 


0. 9.24,62 




6 


0.24.26,32 


27,24 


36,27 


— 5o,97 


— 5o,94 


o.23.36,3o 


- 2,87 


6 


0.29.35,49 


36,41 


45, 5i 


— 5o,9o 


—50,93 


0.28.45,48 


- 2,89 


6 


0.38. 5,66 


6,67 


15,82 


-5o,85 


—50,91 


0.37.16,76 


3,o5 


6 


0.42.58,44 


59,31 


8,49 


— 50,82 


—50,90 


0.42. 8,41 


— 2,86 


6 


0.57.14,05 


'4,9^ 


24,0a 


— 50,90 


—50,89 


0.66.24 ,o3 


— 2,85 


8 


1. 0.36,29 


37,16 






— 5o,88 


0.69.46,28 




2 


1 .i3.35,o 


55,7 


4,4 










8 


1 . I 2 . 27 , 29 


28,18 






— 5o,86 


i.ii.37,3a 




6 


1.18.33,32 


34,^7 


43,44 


-5o,83 


— 5o,85 


1.17.43,42 


2,94 


6 


1.25.34,25 


35,10 


44,24 


-5o,86 


-50,84 


1.24.44,26 


— 2,91 


6 


1 .3i . 15,07 


i5,93 






— 5o,83 


1.30.26,10 


- 2,91 


6 


1.35.42,24 


43,11 


52,24 


—50,87 


— 50,82 


1.34.62,29 


— 2,90 


8 


I .44*30,28 


3i,i4 






— 5o,8o 


1.43.40,34 





Observateur Leveau. 

10 11.43.14,85 16,73 
6 11.47.68,62 69,69 
20 i3.i4.ii,7 61,3 4,5 



10 


17.38. 2,4l 


3,28 


12,78 


— 5o,5o 


5o,49 


17.37.12,79 


— 0,90 


10 


17.62.62,73 


53,68 


3,24 


-60,44 


— 5o,49 


17.62. 3,19 


- 1,14 


10 


18. 7. 0,84 


1,88 


11,38 


— 6o,5o 


-5o,49 


18. 6.11,39 


— 1,33 


10 


18.16.21 ,70 


22,78 






5o,49 


18.16.32,29 




10 


18.46.13,74 


14,61 


24,11 


— 5o,5o 


-60,49 


18.45.24,12 


0,71 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.8g 



Bar. 0' 



Lecture. Microm. 



Correct. Diit. appar. Réduct . 
Réfr. de coll. au p6le nord, à janT o 



OCTOBRE 1873. 
Observateur Lbyeau. Correction moy. de coll. = — i*, i. 



o",? 



Octobre 17. 

Arcturus 

Ç centre 598 i3,o 

a Ophiuchus.. . . 

() Ophiuchus.. . . 595 14,3 

y Ophiuchus .... 

CÎ centre 595 i3,8 

Véga 



70. 8.56,5 
105.24.18,2 
77.20. 3,6 
85.21.47,2 
99.43.56,4 
115.12.26,8 
51.19.41,9 



t p / • 

20. 3,1 8.54,8 

19.59,2 24.19,5 

20. 3,9 20. 0,7 

20. 4,1 21.43,9 

20. 5,6 43.51, 4 

20. 7,5 12.19,1 

20. 4)2 19.38,4 



3i ,9 —0,6 70. 9.25,6 

118,9 105.26.17,3 

41,9 —0,8 77.20.41,5 

55,7 -1,4 85.22.38,5 

93,6 —1,7 99.45.23,9 

198,2 Ii5.i5.36,2 

10,3 —1,2 51.19.47,6 



— 6,6 



2,4 
— 2,8 



-+-12,1 



Observateurs Périgaud et A. Souchon. Correction moy. de coll. =— i*,6. 



X Verseau 


594 


9,5 


98.13.28,9 


19.54,5 


i3.35,i 


-+- 89,9 


-1,5 


98.15. 3,4 


-f-i3,4 


9 Verseau 






106.27.29,6 


20. 1,4 


27.28,1 


-M26,2 


-î»,i 


106.29.32,7 


-f-11,4 


a Pégase 






75.27.43,6 


20. 1,2 


a7.4a,9 


-+■ 39,8 


-2,2 


75.28.21,1 


-m8,8 


c' Verseau 






111.48.48,3 


20. 0,7 


48.47,9 


-hi64,8 


-3,6 


III. 5i .3i, I 


-hii ,2 


y Poissons 






87.23.23,1 


19.59,0 


23.25,2 


-+- 60,9 


~a,4 


87.24.24,5 


-f-16,9 


u Pégase 






67.16.51,7 


19.58,2 


16.53,9 


■+- 28,6 


-a,i 


67.17.20,9 


-+-20,6 


X Poissons 


593 


9,3 


89.25. 7,3 


20. 7,2 


25. 0,8 


-+- 65.4 


0,9 


89.26. 4,6 


-4-i6,8 


ft> Poissons 






83.49.12,9 


20. 2,0 


49.12,3 


-h 53,8 


-1,6 


83. 5o. 4,5 


-+-18,8 


3o Poissons 






96.41.32,7 


20. 1,8 


41. 3i ,0 


-h 85,0 


"," 


96.42.54,4 


-f-16,8 


2 Baleine 


592 


9,0 


108. 0. 8,4 


20. 2,1 


0. 6,3 


-4-i35,o 


-a,9 


108. 2.20,6 


-m5,o 


a Andromède . . . 






61.35.59,7 


20. 0,6 


36. 0,5 


-+■ 21,8 


-4,4 


61. 36. 20, 7 


-f-2I»I 


V Pégase 






75.30.21,0 


19.59,9 


30.22,3 


-h 40,0 


—1,0 


75.31. 0,7 


-^20,0 


(T) Cérès 






105.10.28,4 


20. 0,4 


10.28,5 


-Mi9,6 




105.12.26,5 




12 Baleine 






94.37.57,6 


20. 0,4 


37.57,0 


-+- 79,0 


-1,4 


94.39.14,4 


-m8,2 


i3 Baleine 






94.15.59,1 


20. 3,2 


i5.56,2 


-f- 78,0 


—0,3 


94.17.1^,6 


-hi8,3 


P Baleine 


587 


7i7 


108.38.27,1 


20. 2,3 


38.25,3 


-m4o,7 


—0,2 


108.40.44,4 


-♦-16,8 


9 Poissons 






83. 5.i3,9 


20. 2,5 


5. 12,2 


-+- 52,7 


-1,4 


83. 6. 3,3 


•^19,7 


i Poissons 






82.46.28,7 


20. 2,4 


46.26,8 


-+■ 52,2 


0,0 


82.47.17,4 


-+-19,9 


@ Asia 






83. 4.26,6 


19.58,1 


4.29,4 


-4- 52,7 




83. 5.20,5 




(S) Calypso.... 






90.13.19,8 


19.57,5 


i3.23,7 


-+- 67,7 




90.14.29,8 




ô" Baleine 






98.48.31,2 


20. 1,2 


48.3o,7 


-h 92,6 


-i,> 


98.50. 1,7 


-+-I9,» 


1} Poissons 






75.17.36,7 


20. 2,2 


17.35,0 


-+- 39,9 


—0,4 


75.18.13,3 


-H20, I 


2951 Lai 






78.29.27,7 


20. 0,8 


29.27,5 


-^ 44,9 




78.30.10,8 


H-20,0 


y Poissons. .... 






85. 8. 5,5 


20. 0,5 


8. 5,5 


-h 56,8 


-1,3 


85. 9. 0,7 


-+-I9'9 


Neptune 


588 


6,8 


81.10. 5,2 


19.56,9 


10. 9,1 


-+■ 49,4 




81. 10.56,9 





ç centre. 



Observateur Leveau. Correction moy. de coll. = — o'',8. 
587 8,7 86.3o.ii,3 20. 1,9 3o.io,6 -+- 59,1 



Octobre 18 
Arcturus .... 
P Ophiuchus. 
V Ophiuchus . 
fi^ Sagittaire. 
(J centre.... 
P Lyre 



587 
588 



i3,o 
i3,7 



70. 8.55,5 20. 2,5 8.54,4 ^- 



85.21.47,7 

99.43.52,8 

III. 2.59,3 

591 i3,o 115.10.59,8 

594 12,6 56.46.37,5 

Obsermtions de Paris, 1873. 



20. 4,4 21.44,1 

20. 3,0 43.5o,3 

20. 6,3 2.53,5 

20. 7,7 10.52,2 

20. 4,7 46.32,9 



59,» 




86. 3ï. 8,9 




3i,9 


0,0 


70. 9.25,5 


— 6,8 


55,8 


-1,6 


85.22.39,1 


-f- 1,0 


93,8 


—0,8 


99.45.23,3 


- 2,8 


i55,8 


~o,9 


III. 5.28,5 


— 5,9 


198,4 




i]5.i4. 9,8 




16,1 


—0,5 


56.46.48,2 
A. 12* 


-f-ii,6 



A.po GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS 



• G^ N 



Passage 
observé. 



Octobre 27. 

9 2* Bord 

Polaire PI 

L'Épi 

Octobre 28. 

O a* Bord 

7 Aigle 

P Aigle 

î) !•' Bord 

Aigle 

a' Capricorne. .. . 
C i^'^Bord 

a Verseau 

Yi Verseau 

s & egase • .*••••• 

44519 Lai 7 

44626 Lai 9 

4471 ' Lai 9.10 

44936 Lai 8 

45o32 Lai 7 

a Pégase 

• (D = — 2o'»4V,4 8 

45984 Lai 9 

46110 Lai 9.10 

46226 Lai 9 

46335 Lai 9 

46484 Lai 6 

46629 Lai 7 

4687G Lai 8 

47054 Lai 8 

47^09 Lai 8.9 

473o5 Lal.C) ... 8.9 

]3o Lai 8.9 

23o Là\ 7 

342 Lai 8.9 

i3 Baleine 

1026 Lai 

P Baleine 

V Andromède .... 

JL\j£ D . i\ . \^ ...... 

2025 Lai 

Polaire 

0' Baleine 

r, Poissons 

2951 Lai 

3i36 Lai 8 

325o Lai 9 

Neptune 

3492 Lai 8 

369G Lai 8 



T X, 

OCTOBRE 1873. 
Observateur Leveau. 



c. 



DROITES. 

Asc. droite 
app. conclue. 



Rédact. 
à janT. o 





h m s 


• 










s 


bus 






8 


12.28.41 ,10 


42,27 


s 






~5i 


,37 


12.27.50,90 






20 


13.14. 9,3 


53,3 


3,9 


« 


( 












6 


13.19.20,81 


22,o5 


3o,68 


-5i 


,37 












7 


14.13. 21 ,65 


22,92 








-5i 


,37 


i4.i2.3i ,55 




• 


10 


19.41. 4,92 


6,02 


14,53 


-5i 


,49 


-5i 


,40 


19.40. l4}62 


— 


1,28 


lO 


19.49.56,13 


57,25 


5,84 


-5i 


,41 


~5i 


,40 


19,49. 5,85 


— 


1,39 


lO 


19.56m9,i7 


20 , 54 








-5i 


,40 


19.55.29,14 






10 


20. 5.36,78 


37,95 


46,62 


-5i 


,33 


— 5i 


,1o 


20. 4-46,55 


— 


1,60 


10 


20. 11 .52,25 


53,52 


2,17 


-5i 


,35 


-5i 


,40 


20.11. 2,12 


— 


1,81 


6 


20.21 .3i ,99 


33,47 








-5i 


,40 


20.20.42,07 








Observateur 


Henri Rb.nan. 














8 


2i. 0. 8,34 


9,5i 


17,78 


-5i 


,73 


-5i 


,82 


21.59.17,69 


— 


2,22 


8 


22.29.42,80 


43,97 


52, 10 


-5i 


,87 


— 5i 


,81 


22.28.52,16 


— 


2,37 


8 


22.36. o,65 


1,75 


9,90 


-51 


,85 


— 5i 


,80 


22.35. 9,95 




2,28 


8 


22.40.57,78 


58,90 








-5i 


,80 


22.40. 7,10 


— 


2,34 


6 


22.43. 17,11 


18,26 








— 5i 


,80 


22.42.26,46 


— 


2,4t 


6 


22.46. 5,83 


6,98 










,79 


22.45.15,19 




2,42 


6 


22.53.37,53 


38,66 








-5i 


)79 


22.52.46,87 


— 


2,41 


6 


22.56. 8,72 


9,B6 








— 5i 


,79 


22.55.18,07 




2,45 


8 


22.59.19,16 


20,24 


28, {4 


— 5i 


,80 


-5i 


,79 


22.58.28,45 


— 


2,36 


6 


23. 8.44,67 


46,04 








-5i 


178 


23. 7.54,26 




2,81 


C 


23.23.57,40 


58,53 








-5i 


,77 


23.23. 6,76 


— ^ 


2,56 


6 


23 . 27 . 5,17 


6,>-9 








-5i 


,77 


23.26.14,52 


— 


2,55 


6 


23. 3o. 9,83 


10,98 








-5i 


,77 


23.29.19,21 


— 


2,62 


6 


23.33.47,90 


49,02 








~5i 


,77 


23.32.57,25 




2,59 


6 


23.37.47,80 


48,90 








-5i 


,76 


23.36.57,14 


— 


2,59 


6 


23.42.36,18 


37*29 








-5i 


,76 


23.41.45,53 


— 


2,62 


6 


23.49.44,48 


45,62 








— 5i 


,76 


23.48.53,86 




2,68 


6 


23.54.38,68 


39,80 








-5i 


,75 


23.53.48,05 


— 


2,67 


6 


23.59. 9,42 


10,58 








— 5i 


,75 


23.58.18,83 


— 


2,73 


5 


0. 3.10,72 


11,85 








5i 


,75 


0. 2.20,10 




2,72 


6 


0. 8. 2,29 


3,42 








5i 


,75 


0. 7.11 ,67 




2,73 


6 


0.11. 6,88 


7,98 








-51 


,74 


0.10. 16,24 


— 


2,73 


6 


0.14.19,88 


21,04 








-5i 


,74 


. 1 3 . 29 , 3o 


— 


2,78 


8 


0.29.36,02 


37,22 


45, 5o 


5i 


,72 


-5i 


,74 


0.28.45,48 


— 


2,88 


8 


0.34. 7,95 


9,02 








-5i 


,73 


0.33. 17,29 




2,80 


8 


0.38. 6,14 


7,48 


i5,8i 


~5i 


,67 


— 5i 


,73 


0.37.15,75 




3,04 


8 


0.43.42,41 


43,49 


5i,8i 


— 5i 


,68 


~5i 


,72 


0.42.51 ,77 


— 


2,98 


20 


0.52.46,7 


52,1 


















8 


I. 3. 5,39 


6,64 








-5i 


,71 


I. 2.14,93 


— 


2,98 


20 


i.i3.38,i 


54,9 


3,8 
















8 


1.18.33,94 


35,17 


43,48 


— 5i 


,69 


-5i 


,70 


1.17.43,47 


— 


2,98 


8 


1 .25.34,90 


35,98 


44, 3o 


— 5i 


,68 


-5i 


,70 


1 . 24 . 44 > 28 




2,97 


8 


I . 3 I . 1 5 , 52 


16,61 








-5i 


,69 


1.30.24,92 




2,97 


6 


i.36.3i ,i5 


32 , 3o 








-5i 


,69 


I .35.40,61 




2,98 


6 


1.40.47,96 


19»«9 








-5i 


,69 


1.39.57,40 




2,98 


6 


1.43.21,19 


22, 3o 








-5i 


,68 


1 .42.30,62 






G 


1.48. 21 ,34 


22,44 








— 5i 


,68 


1 .47.30,76 




3,00 


6 


1.54.39,10 


40,24 








-5i 


,68 


1.53.48,56 


— 


3,00 



(•) La i'* et la plus australe. 



GRAND LNSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.91 

Correct. Dist. appar. Réduct. 

Bar. 0' Lecture. Microm. L^ Réfr. de coll. au pôlenord. à jany. o 

OCTOBRE 1873. 
Observateur Levbau. Correction moy. de coll. = — i*,a. 



Octobre 28. o'",7 , o , . » p ; , . o , . 

O BI -+- o"*,9o . . C77 7,9 103.14.27,1 i5. 9,4 29.14,6 -hii2,8 , io3.3i. 6, a . 

7 Aigle 79.^0.48,1 20. 3,5 40. 45, 6 -+- 47, i —«,3 79.41.31, 5 -+- 8,6 

PAigle . 83.53.3i,6 20.1,8 53.3o,5 h- 54,7—1,2 83.54.24,0 -4-7,5 

t> BI 659 7,6 111.11.28,0 19.54,8 11.33,2 -m6i,8 III. 14. i3, 8 

ô Aigle 91.10.31,5 20. 1,7 io.3i,2 -+-70,6—1,2 91.11.40,6 -H 6,4 

a* Capricorne .. . 102.54.23,3 20. 3,o 54.20,7 -hiio,o — 1,3 102. 56. 9,5 -t- 2,6 

C BI -h i'",55.. 657 7,1 115.53.47,9 20.2,5 53.45,3 -t-2i4,4 115.57.18,5 



A. 1 2*. 



A.pa GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 

Atc. droite Réduct. 
app. conclue, à janv.o 



N 



Passage 
obicrvé. 



C. 



Octobre 28. 

3862 Lai 8.9 

3938 Lai 8 

4016 Lai 9 

4174 Lai 8 

4278 Lai 9.10 

45G7 Lai 7.8 

123 (Piazzi) II"... 

ç 2« Bord 

Polaire PI 

Octobre 29. 

O r'^Bord 

O 2*" Bord 

a Couronne 

Octobre 30. 
Polaire PI 



6 
6 
G 
6 
6 
6 
8 



Novembre 3. 

m Verseau 8 

Ç Pégase 8 

U5'i3 Lai 9 8 

44702 Lai 9 7 

•î Verseau 8 

a Pégase 10 

453oi Lai 9 6 

45499 Lai 9.10 8 

45636 Lai. (-)... 9 8 

45772 Lai 8.9 8 

45848 Lai 10 8 

45944 Lai 5 5 

$6110 Lai 9.10 8 

46244 Lai 8 8 

46371 Lai 9 8 

40489 Lai 9 8 

466 î6 Lai.*. 7 8 

4671 1 Lai 8 8 

47069 Lai. (*)... 8 8 

47»77 Lai 8 8 

47279 Lai 8 8 

9» Lai 9.10 8 

23() Lai 7 8 

12 Baleine 8 

1 3 Baleine 8 

55 Poissons 5 8 

ii36 Lai 9 8 

58 Poissons 8 

262 B.A.C 20 

2020 Lai 9.10 8 



OCTOBRE 1873. 

OBS£BVATEUa UeNRI RbNAN. 



h m s 
2. O. 8,65 

2^ 2.29,19 
2. 5. 0,]0 
2. 9.32,03 

2. 12. 38, 04 

2.22.20,12 

2.3o. 0,84 



S 

9.77 

30, 3o 

1,21 

33,19 

39, <4 

21,27 
^96 



«o,>9 



t 
—51,67 
—51,67 
—51,67 
—5 1,66 
-5i,66 
t — 5i,66 
— 5i,77 — 5i,66 



h m ê 
1.59.18,10 

a. T. 38, 63 
2. 4. 9>54 
2. 8.41 ,53 
a. II. 47,48 
2.21.29,61 
2.29.10,30 



* 

3,01 
3,02 
3,02 
3,01 

3,04 
3,02 
3,i3 



Observateur Lbveau. 



10 12.33. i3, 99 i5,i6 

20 i3.i4. 7,0 5o,9 3,6 



8 14. i5. 0,93 

8 14.17.14 i^^ 
6 i5.3o. 8,74 



2,21 



i5,5o 
9,80 18,82 



—50,98 



— 5i,o4 12. 32. 24, 12 



-5i,oo i4.i4*ii}^i 
5i,oo i4.i6.24i5o 



20 i3. 14. 10,3 54,3 3,o3 



NOVEMBRE 1873. 
Observateur Henri Renan. 



22.29.41,19 


42,35 


52, o3 


-5o, 


,32 


— 5o,32 


22.28.52,03 


— 


2,3o 


22.35.59,06 


0,18 


9. 


83 


-5o, 


,35 


— 5o,32 


22.35. 9,86 


— 


2,21 


22.41. 3,24 


4,37 










— 5o,3i 


22.40.14,06 




2,27 


22.45.52,43 


53,57 










— 5o,3i 


22.45. 3,26 


— 


2,33 


22.48.46,07 


47,33 


57 


,o5 


-50,28 


— 5o,3o 


22.47.57,03 




2,60 


22.59.17,54 


18,65 


28. 


,38 


— 5o, 


27 


—50,29 


22.58.28,36 


— 


2,3o 


23. 4.32,59 


33,72 










—50,29 


23. 3.43,43 


— 


2,40 


23. 9*23,36 


24, 5i 










— 5o,28 


23. 8.34,23 


— 


2,47 


23. i3. 10,74 


11,88 










—50,28 


23.12.21 ,60 


— 


a, 46 


23 . 1 6 . 58 , 02 


59,15 










— 50,28 


23.16. 8,87 


— 


a, 46 


23.19.45,68 


46,82 










50,27 


23.18.56,55 


— 


a, 19 


23.22.23,1 5 


^4,^9 










-5o,27 


23.21.34,02 


— 


2,5o 


23.27. 3,52 


4,65 










—50,27 


23.26.14,38 


— 


2,5l 


23. 3o. 38, 71 


39,85 










—50,26 


23.29.49,59 


— 


2,54 


23.34.54,58 


55,71 










— 5o,26 


23.34. 5,45 




2,54 


23.38. 1,88 


3,02 










— 50,26 


23.37.12,76 




2,57 


23.43.10,95 


12,10 










— 50,26 


23.42.21 ,84 


— 


2,63 


23.45.28,32 


^9,47 










— 5o,25 


23.44.39,22 


— 


a, 64 


23.54.53,46 


54,59 










— 5o,25 


23.54. 4,34 


— 


2,57 


23.58. 1,65 


2,80 










— 5o,25 


23.57.12,55 


— 


2,68 


0. 1.39,41 


40,54 










— 5o,24 


0. o.5o,3o 


— 


2,67 


0. 7. 8,40 


9i54 










— 5o,23 


0. 6.19,31 


— 


2,70 


o.ii. 5,43 


6,55 










— 5o,23 


0.10.16,32 


— 


2,70 


0.24.25,22 


26,41 


36, 


a4 


-5o, 


'7 


— 5o,22 


0.23.36, 19 


— 


a, 84 


0.29.34,50 


35,68 


45,48 


-5o, 


20 


— 5o,22 


0.28.45,46 




2,86 


0.34. 6,53 


7,64 










— 5o,2i 


0.33.17,43 




a, 79 


0.37.21 ,23 


22,36 










— 5o,2i 


0. 36.32, i5 


— 


2,81 


0.41.15,99 


17,11 










— 5o,2i 


0.40.26,90 


— 


2,82 


0.52.43,3 


5o,o 


















1. 3. 6,69 


7,82 










— 5o,i9 


I . 2.17,63 


— 


a,9' 



(') La 1*^ et la plus boréale. 



(*) Diffère de i* avec les obs. de 1874 oct. i3 et 1875 oct. 8. 



GRAM) INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A. 93 

Correct. DUt. appar. Réduct . 

Bar. 0' Lecture. Microm. L^ Réfr. de coll. aupôlenord. àjanv.c 

OCTOBRE 1873. 



Observateur Lbveau. Correction moy. de coll. = — i',!. 

Octobre 28. o-,; . .. , » i p , . . .. , , 

9 centre 606 4,5 91.42.22,8 20. 1,9 42.21,9 h- 72,3 91.43.33,1 

Octobre 29. 

OBI— o",52.. 601 6,5 103.33.43,7 i4.3a,6 49.10,8 -4-ii3,8 io3.5i.3,> 

OBS— o'",53.. 103.33.43,7 26.50,6 16.55,2 -+-iii,3 . 103.18.45,4 

a Couronne 598 7,4 62. 5o. 44)8 19.40,4 5i. 5,6 -+-a3,4— 1»» 



A.94 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



Novembre 3. 

a^aa Lai 8.9 

Polaire 

r, Poissons 

2585o Lai 9 

77 Poissons 

V Poissons 

32 1 2 Lai 6 

Neptune 

3570 Lai 8.9 

3678 Lai 7 

C !•' Bord 

Arcturus 

Novembre 4. 

O i"Bord 

O 2" Bord 

a Couronne 

Novembre 5. 
Arcturus 

Novembre 6. 

O i"Bord 

O a" Bord 

Arcturus 

Novembre 7. 

Polaire 

0* Baleine 

Y] Poissons 

V Poissons 

Poissons 

Neptune 

P Bélier 

Novembre 10. 

Polaire PI 

9 2* Bord 

Arcturus 

Novembre 11. 

O i"Bord 

O 2* Bord 

a Couronne 

7 i^Bord 

t> i" Bord 

\) 2*" Bord 

a' Capricorne .... 
a' Capricorne .... 
p Capricorne 

44386 Lai 



N 



8 

20 
8 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 



12 
6 

6 
6 
6 
8 
6 



10 
10 

7 

7 
10 

10 

6 

8 

10 

10 

10 



Passage 
observé. 



X. 



Abc. droite 
C. spp* conclue. 



NOVEMBRE 1873. 
Observateur Henri Renan. 



2. 



m » 

9. 4,35 
i3.3i ,2 
25.33,45 
28.21 ,5i 
3i. i4,o5 
35.41,33 
39.33,46 
42.4^,75 
5o.32,53 
54.11,39 

1. 0,95 



5,47 

52,2 

34,56 
22,66 
15,17 

4^,47 

34,58 
43,87 
33,66 
12,53 
2,07 



2,2 

44, 3i 



— 5o,25 — 



52,33 — 5o,i4 — 



Observateur Leveau. 
10 14.10.41,14 42,^5 52,48 —49,77 



6 14. 38. 3i, 21 32,43 
8 14.40.45,75 47,02 
5 i5.3o. 7,3i 8,42 



18,82 



6 14.10.40,81 41,92 52, 5o 

6 14.46.27,97 29,24 

3 14.48.42,89 44,16 

8 14.10.40,64 41,75 52, 5i 



—49,60 
—49.42 



y<0 _ 1>{ 



49» 24 



Observateur Périgaud. 



i.i3.3i,3 52,4 

i.i8.3i,94 33, i5 

1.25.32,92 34, o3 

1.35.40,99 42,1 3 

1.39.32,90 34, o3 

1.42.18,18 19,31 

1.48.29,32 3o,43 



1,5 

43,49 
44,32 

52,34 

44,34 



—49,66 —49,72 
— 49»7« —49,72 
— 49i79 — 49i72 
—49,69 —49,72 
—49,72 
40,70 —49,73 —49,72 



Observateur Leveau. 



20 13.14. 5,0 44,7 0,2 



13.32.59,71 0,92 —48, 

14.10.39,66 40,77 52,57 —48,20 —48, 



i5. 6.34,05 35,34 

i5. 8.5o,5o 5i,79 

i5.3o. 5,84 6,95 

16.40.48,31 49,68 

19.59.35,97 37,29 

19.59.37,18 38, 5o 

20.11.24,96 26,20 

20.11.48,87 5o,ii 

20.22.25,38 26,67 



-48, 

-48, 
18,84 —48,11 —48, 

-48, 

-48, 

-48, 

38 ,04 —48,16 —48, 

1,98 -48, i3 -48, 

38, 60 -48,07 —48, 



Observateur Périgaud. 
4 22.35.46,33 47,52 



Réduct. 
àjaoT.o. 



s 


h m • 


% 


5o,i8 


1. 8.15,29 


— 2,92 


50,17 


1.24.44,39 


— 2,98 


5o,i6 


I .27.32,50 


- 2,98 


5o,i6 


i.3o.25,oi 


2,99 


5o,i5 


1.34.52,32 


— 2,99 


5o,i5 


1.38.44,43 


— 3,01 


5o,i4 


1.41.53,73 




5o,i4 


1.49*43,52 


- 3,o3 


5o,i4 


1.53.22,39 


— 3,o3 


5o,i4 


2. 0.11,93 





49,70 14.37.42,78 
49,70 14.39.57,32 



49,41 14.45.39,83 

49,41 14.47.54,75 



1.17.43,43 

1.24.44,31 
I .34.52,41 
1.38. 44, 3i 
1.41.29,59 
1.47.40,71 



8 i3. 32. 12,74 

7 14. 9.52,60 

6 i5. 5.47,18 

6 i5. 8. 3,63 

6 15.29.18,79 

4 16.40. 1,54 

I 19.58.49,18 

I 19.58.50,39 

I 20.10.38,09 

I 20.11. 2,00 

I 20.21.38,56 



— 2,99 

— 2,99 

— 3,00 

— 3,o3 

— 3,11 



— 0,45 



— 0|i9 



1,62 
1,62 
I '■5 



—48,83 22.34.58,69 — 1,72 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.pS 

Correct. Dist. appar. Réduct. 
Bar. 0' Lecture. Microm. L^ Réfr. de coll. au pôle nord, kjanv.o 

NOVEMBRE 1873. 



Observateur Lbyeau. Correction raoy. de coll. = — o',9. 

Novembre 3. o-,; « o , . t p 

Arcturus 490 10,4 70. 9. 0,4 ao. 2,5 8.69,4 -+- 3i,8 —0,9 

Novembre 4. 0,0 

OBI— o",5a.. io5. 28.30,1 14.29,2 44» 0,7 -f-119,8 105.45.59,6 

OBS-Ho",53.. 49^ "»! io5. 28.30,1 26.48,5 II. 44»! -Hii7,o io5.i3.4o,2 

a Couronne 488 10,9 62.5i.i4,3 20. 8,0 5i. 7,4 -+- 22,8 —0,8 

Novembre 5. 

Arcturus 483 11, i 70. 9. 3,5 20. 3,6 9. 1,4 ■+■ 3i,7 —2,3 

Novembre 6. 



Arcturus 526 8,9 70. 9. a, 2 20. 3,2 9. 0,4 -h 32, i — i,4 

Observateurs Périgaud et A. Souchom. Correction moy. de coll. = — 2*, 6. 
Novembre 7. 

Polaire — 3"', 25. 536 6,3 1.22.29,4 19.59,6 22.32,1 —48,8—2,5 1.21.40,7 h-2'j,j! 

©'Baleine 98.48.35,8 20.1,5 48.35,o -+-92,3—3,3 98.50.4,7 -+-17,3 

>i Poissons 75.17.36,6 20. 1,8 17.35,2 -h 39,8—1,6 75.18.12,4 -+-21, j» 

V Poissons 85. 8. 7,0 20. 0,6 8. 7,8 -+- 56,6 —3,2 85. 9. 1,8 -+-19,7 

©Poissons 81.27.48,5 20. 0,5 27.48,4 -f- 49,8 —1,8 81.28.35,6 -f-20,3 

Neptune 81.22.23,1 19.58,5 22.26,0 -+-49)6 81.23.12,0 

P Bélier 537 6,7 69.47.59,5 20. i,3 47'59,4 -+- 32, i —3,5 69.48.28,9 -t-2i,3 

Observateur Lbveau. Correction moy. de coll. =— i'', i. 
Novembre 10. 

peintre 6o3 4»3 97.61.16,2 20. 2,4 5i.i4,o -+-90,5 97.62.43,4 

Arcturus 601 4>' 70. 9. 4>6 20. 5,6 9. 0,4 -+- 33,o — 1,3 70. 9.32,3 — 12,6 

Novembre il. 

OBI— o",62.. 107.31. 1,8 14.61,1 46*10,0 -1-136,6 107.48.26,6 

O BS -H o'",47 . . 596 4>8 107.31. 1,8 27.13,4 i3.5o,4 -m33,i 107.16. 2,4 

a Couronne 62.61.10,8 20. 3,9 5i. 8,0 -♦- 23,6 -—0,4 62.61.30,6 — 7,7 

? centre 692 5,8 ii4.5o.45,3 20. 6,8 5o.38,8 -+-199,6 114. 53. 67, 3 

!? BI 111. 2.48,9 19.68,7 2.60,1 -f-160,7 m. 5.29,7 

a' Capricorne .. . 584 4>8 102.63.39,0 19.18,3 64.21,2 -f-110,0 — 1,2 102.66.10,1 -+- 2,0 

p Capricorne. .. . 108.11.40,6 20. 6,4 11.34,9 +i39,i — 1,3 108.13.62,9 h- 0,9 

Observateurs Périgaud et A. Souchon. Correction moy. de coll. = — 3', 2. 

44386 Lai 677 3,7 46.22.4^^,4 ao. 3,i 22.39,7 ■+■ 5>4 46,2^, ^i^g -4-26,8 



A. 96 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



G'. N 



Pauage 
obserfé. 



A.. 



Novembre il. 

X Verseau 

{6094 Lai 

C '^' Bord 

Régulus 

7' Lion 

a Macli. pneu m.. . 

V Hydre 

Q 2* Bord 

Arclurus 

Novembre 12. 

O i^Bord 

O -i'" Bord 

a Couronne 

V l'^Bord 

(5 I" Bord 

a Aigle 

t> r»^ Bord 

\) 2' Bord 

a' Ciipricorne. . . . 

y.'^ Ciipricorne 

p Capricorne 

40094 Lai 

t Andromède 

w Poissons 

'2 Baleine 

a Andromède 

y Pégase 

i3 Baleine 

{n Baleine 

V Andromède .... 

Polaire 

ô' Baleine 

Neptune 

67 Baleine 

Baleine 

® Flore 

(S) Aicmène .... 

[2\, Thérais 

7 Baleine 

(S) Aurore 

g Bélier 

a Baleine 

@ Thélis 

Ç Taureau 

^ Éridan 



Ate. droite Réduct. 
Cp app. conclue. àJaoT.o. 



NOVEMBRE 1873. 
Observateur Périgaud. 

b m I s t I 

4 22.46.49,25 5o,46 1,63 —48,83 
4 23.26.82,20 33f39 

Observateur Lbvbau. 



— 48^83 23.25.44,56 



7 


9.48.16, 


10 


10. 2.25, 


8 


io.i3.46, 


10 


10.22. 8, 


10 


10.44. 9> 


JO 


13.37.39, 


8 


14.10.39, 


6 


i5. 10.37, 


8 


15.12.54, 


10 


i5.3o. 5, 


8 


16. 44.51, 


10 


19.37. 7, 


10 


19.45.23, 


8 


19.59.52, 


8 


19.59.53, 


8 


20 . Il . 24 , 


10 


20.11.48, 


8 


20.22.25, 



10 

22 

83 
i3 

39 

73 
66 

94 
54 
73 
83 
22 

32 

64 
76 
7B 
73 
17 



17,25 
26,33 

47» 94 
9,58 

10,66 

40,94 

40,77 

39,23 
55,83 

6,84 
53,20 

8,57 

24,45 
53,96 
55,08 
26,02 

49,97 
26,46 



-48,02 

-48,02 

-48,02 
-48,02 
-48,02 

—48,01 
52,58 — 48,î9 —48,01 



38,19 

59,9» 
21,69 

22,80 



-48, 14 
—48,02 

-47,89 
-47,86 



—48,01 
-48,01 

18, 85 -47,99 —48,01 

—48,01 
—48,00 

36,32 — 48,i3 —48,00 

—48,00 
—48,00 

38, 02 — 48,00 —48,00 
1,96 —48,01 —48,00 

38,58 —47,88 —48,00 



9.47.29,23 
o. i.38,3i 
0.12.59,92 
0.21.21 ,56 
0.43.22,64 
3.36.52,93 

4. 9.52,76 

5. 9.51,22 
5.12. 7,82 
5.29.18,83 
6.44. 5,19 
9.36.20,57 
9.44.36,45 
9.59. 5,96 
9.59. 7,08 

20.10.38,02 

ao.ii. 1,97 
20.21.38,46 



Observateur Périgaud. 



4 23.26. 3i 

6 23.32.44 

6 23.53.37 

6 23.58. 3 

6 o. 2.39 

6 o. 7.31 



6 
6 
6 

12 

6 
8 
6 
6 

8 

8 

8 

6 

8 

6 
6 

8 

6 
6 



0.29.32 
0.38. 2 
0.43.39 
1.13.27 
i.i8.3o 
1.41.48 
2 . I 1 . 29 
2.13.46 

2.19.58 
2.24.57 
2.29. 5 

2.4 i. 52 

2.52.47 
2.56.28 

3. 7.58 

3.21. 7 

3.38. o 



'■5 
3i 

37 
91 
45 

79 

67 
88 

07 

4 

76 
04 
24 

25 

04 
71 

32 

56 
61 

79 
95 
5i 

"3 
02 



32,94 

45,49 
38, 5i 

5,20 

40,57 

32,90 

33,86 

4,18 

40,23 

48,5 

3i,97 
49,17 
30,44 
47,43 

59,19 

58,82 

6,43 

34,7' 
53,72 

48,90 
3o,io 

59,64 

8,86 
1,24 



56,88 

49,94 
16,73 
52,06 
44,40 

45,44 
i5,75 

51,73 

59,5 

43,49 

42, o3 
58,99 



-48,61 
-48,57 

-48,47 
-48, 5i 

— 48,5o 

-48,4a 
-48,43 
— 48,5o 



-48,54 
-48,53 
-48,52 
-48, 5i 
-48, 5i 
48, 5i 

-48,49 
■48,49 
■48,48 



-48,48 -48,46 

. -48,44 
-48,41 -48,4a 
-48,44 -48,42 

-48,4a 



-48,41 

-48,41 
46,39 —48,32 —48,40 

-48,39 

o,5o —48,40 — 48,39 
41,69 -48,41 -48,39 

—48,38 



20,53 
i3,o6 



'48,33 
-48,18 



— < 



48,37 
—48,36 



23.25.44,40 
23.31.56,96 
23.52.49,99 
23.57.16,69 
o. 1.52,06 
o. 6.44,39 

0.28.45,37 
0.37.15,69 
0.42.51,75 

1.17.43,51 
1.41. 0,73 
2.10.42,02 
2.12.59,01 

2.19.10,77 

2.24.10,41 

2.28.18,02 
2.36.46,3i 
2.44* 5,33 
2.52. o,5i 
2.55.41,71 
3. 7.11,26 

3.20.20,49 
3.37.12,88 



— 2,23 



- 1,82 

— 1,89 

— 1,07 

— I ,25 

- 0,46 



0,20 



- 1,17 



1,60 
1,60 

1,73 



— 2,21 

— 2,27 

— 2,58 

— 2,82 

— 2,55 

— 2,60 

— 2,82 

— a,98 

— a, 90 

— a, 99 

— 3,09 

— 3,10 



— 3,i3 

— 3,34 

— 3,18 

— 3,26 

— 3,i3 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.97 

Correct. Dist. appar. Réduct. 

Bar. 0' Lecture. Microm. L^ Réfr. de coll. aupôlenord. àjanv.o 

NOVEMBRE 1873. 

Observateurs Périgaud et A. Souchox. Correction moy. de coll. = -^3', a. 

Novembre 11. o-,7 • , . i p 

X Verseau . 98.13.39,0 ao. 3,7 i3.36,o -f- 91,9 —3, a o , . • 

46094 Lai 579 a, 6 46.37. i6,a ao. 4,9 37.11,8 -f- 6,7 46.37.14,3 -4-a6,6 

Observateur Levbau. Correclion moy. de coll. = — o',i. 

(CBI — 1",43.. 567 1,8 7i.4a.a9,o ao.aa,5 4a. 7,6 -4-35,3 71 .4a. 4a, 8 

Régulus 77. a4. 16,1 ao. 7,5 a4. 9,7 -f- 43,9 —0,1 77.34. 53, 5 — 6,5 

7* Lion ', 69.30. 4a, o ao. 4,5 3o.38,7 -f- 3a, 3 H-o,i 69.31.10,9 —9,9 

a Mach.pneuin.. 569 1,4 iao.ao.ao,6 ao. 9,5 ao.ia,3 -h3o4,9 no. a5. 17,1 + 5,9 

V Hydre io5.a9.44i3 ao. a, 6 a9.4a,i H-ia4,3 —0,4 io5.3i.46,3 -4-0,9 

Q centre 58o 5,i 98.18.57,6 ao. 4,9 18. 53, 4 +91,5 98.ao.a4,8 

Arcturus 578 6,0 70. 9. i,5 ao. 3,5 8.59,5 -+■ 3a, 7 -+-o,a 70. 9.3a, i — ia,9 

Novembre 12. 

OBI— o'",8a.. 107.47.11,3 14.44,0 a.a6,i -4-i36,5 108. 4. 4a, 5 

O BS-4-0", i5.. 576 7,6 107.47.11,3 a7. 9,0 3o. 4,3 h-i33,i 107.33.17,3 

a Couronne 6a.5i.ii,5 ao. 4,7 5i. 7,9 -h a3,3 -ho,3 6a.5i.3i,i — 8,0 

? centre 570 8,5 114. 56. a5, 9 ao. 7,1 56.18,7 +198,1 114.59.36,7 

cf centre 565 8,0 ii3.ia.i8,4 ao. 6,9 ia.ii,6 +178,5 ii3.]5.io,o 

a Aigle 81.37. a, 3 ao. 4,4 a6.58,5 -+■ 49,6 — o,5 81.37.48,0 -f 7,5 

\) centre ni. a. 6,4 20. 7,0 1.59,5 -f-i58,8 111. 4*38, a 

a' Capricorne .. . 564 6|7 10a. 53. 41, 5 19.30,6 54. 31, 3 +108,9 —0,3 103. 56. 10,1 +3,0 

p Capricorne. •• • 108.11.45,9 ao.io,5 ii.35,i +i38,o — o,3 io8.i3.53,o +0,8 

Observateurs Périgaud et A. Souchon. Correclion moy. de coU. = — o', i. 



46094 Lai 

t Andromède . . • 

tt Poissons 

a Baleine 

a Andromède . . . 

7 Pégase 

13 Baleine 

i3 Baleine 

p Baleine 

V Andromède . . . 

0' Baleine 

Neptune 

67 Baleine 

Baleine 

Flore 

(S) AIcmène... 

@ Thémis .... 

7 Baleine 

(S) Aurore 

( Bélier 

a Baleine 

@ Thélis 

E Taureau 



556 3,6 



556 3,0 



55a 3,4 



554 1 ,7 



46.37.14,9 


30. 3,6 


37.13,7 


+ 5,7 




46.37.18,3 


+36,7 


47.35.35,0 


ao. 1,9 


35.33,4 


+ 6,5 


-1,5 


47.35.39,8 


+36,7 


83.49.10,7 


ao. 1,7 


49.10,5 


+ 54,7 


—0,6 


83. 5o. 5,1 


+ 18,7 


108. 0. 6,7 


30. 3,4 


0. 4,4 


+ i38,3 


—0,3 


108. 3.33,5 


+ 13,0 


61. 35. 5a, 5 


30. 0,3 


35.53,7 


+ 33,3 


-0,9 


6i.36.i5,8 


+34,0 


75.30.18,1 


19.58,8 


3o.30,6 


+ 40,6 


-1,0 


75.31. 1,1 


+ 31,1 


94.37.54,7 


19.58,7 


37.57,0 


+ 80,3 


— 1,3 


94.39.17,1 


+ 16,8 


94.15.54,9 


19-59,7 


i5.55,6 


-*- 79, a 


+0,5 


94. 17. «4,7 


+ 16,9 


108.38.38,7 


30. 3,5 


38.36,6 


+143,8 


-0,3 


108.40.49,3 


+ i3,5 


49.36.13,7 


30. 1,3 


36.13,8 


H- 8,9 


+0,1 


49.36.31,6 


+35,6 


98.48.34,2 


30. 3,4 


48.3i,5 


-+■ 93,9 


—0,8 


98.50. 5,3 


+16,7 


81.35. 3,9 


30. 4,4 


35. 0,5 


+ 5o,5 




8i.35.5o,9 




96.58.46,3 


30. 3,5 


58.43,8 


+ 87,7 


-^-o,9 


97. 0.11,4 


+ 17,8 


93.31.54,5 


30.13,8 


3i.4a,o 


-^- 77,3 


+ 1,6 


93.33.59,3 


-Hi8,4 


88. 4. 4,9 


30. 5,1 


4- 0,7 


+ 63,8 




88. 5. 4,4 




74.30.17,7 


31.33,3 


18.47,1 


+ 39,0 




74.19.36,0 




75.10.38,8 


30. 3,7 


10.37,3 


+ 40,3 




75.11. 7,5 




87.16.43,8 


30. 3,4 


16.40,8 


+ 63,1 


+0,4 


87.17.42,8 


+ 18,7 


65. 16. 13,4 


19.58,7 


16.14,4 


+ 36,8 




65.16.41,1 




69. 9.17,5 


30. 0,7 


9. «7,1 


+ 3i,8 


+0,5 


69. 9.48,8 


H-i9,3 


86.33.15,1 


19.58,5 


33.18,0 


+ 60,3 


-1,0 


86.34.18,1 


+ 18,4 


81.19.39,0 


19.46,2 


19.53,8 


+ 5o,5 




81.30.44,2 




80.41.35,1 


30. 0,9 


41.35,0 


-*- 49,3 


-0,1 


80.43.34,3 


-+•17,9 



Obtervathns de Paris, 1873. 
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A 98 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. - ASCENSIONS DROITES. 



G'. N 



Passage 
observé. 



X. 



c\ 



Asc. droite Réduct. 
app. coDcl ue. à janv. o , 



Novembre 12. 

n Taureau 

7* Éridan 

\ Taureau 

Q) Héra 

Ârctunis 

Novembre 13. 

O I" Bord 

©a* Bord 

V i^'Bord 

â Aigle 

X Aigle 

cJ i"Bord 

p Aigle 

t> i^'Bord 

t> a^Bord 

a* CapricoriiC .... 
a' Capricorne .... 



43386 Lai 

X Verseau 

^ Verseau 

X Poissons 

46094 Lai 

i Andromède — 

w Poissons 

3o Poissons 

a Baleine 

a Andromède . . . 

7 Pégase 

i3 Baleine 

ioa6 La! 

p Baleine 

ia54 Lai 

( Poissons 

aoaS Lai 

ai8i Lai 

a329 Lai 

Polaire 

n Poissons 

Neptune 

67 Baleine 

Baleine 

Flore 

(82^ Alcmènc . . . 
(24) Thémis 



NOVEMBRE 1873. 
Observateur Périgaud. 



h m s 1 • • 

4 3.4o.47»o3 48,14 59,7a —48,4a 

4 3. 5a. 56, 55 57,80 9,38 —48,4a 

4 3.54.29,34 3o,46 4a, 04 -48,4a 

8 4.a5.48,68 49»79 



Observateur Leveau. 



48,36 
-48,35 
-48,35 

48,33 



haï 

3.39.59,:8 
3.5a. 9,45 
3. 53. 4a, II 

4 . a5 . I , 46 



3,V 
3,10 

3,3i 



10 i4.ïo.39,ao 40, 3i 5a,6o — 47»7' —47,78 M- 9-^a,53 - 0,48 



5 i5.i4*4a,75 44>o4 
7 15.16.59,41 0,70 



47,77 i5.i3.56,a7 
■47,77 i5.i6.ia,93 



8 


16.48.38,61 


39,98 






-47,75 


i6.47>5a,a3 




10 


19.19.53,31 


54,46 


6,73 


-47,73 


-47,73 


i9-'9- 6,73 


— 1 ,10 


10 


i9.3o.5i ,39 


5a, 59 


4,78 


-47,81 


—47,7a 


19.30. 4,87 


- i,3o 


10 


19.40. ao, 64 


ai ,99 






-47,7a 


19. 39. 34, a7 




10 


19. 49. 5a, a3 


53,37 


5,63 


—47,74 


—47,7a 


19.49. 5,65 


- 1,18 


8 


ao. 0. 9,7a 


11,04 






-47,7a 


19.59. a3, 3a 




8 


ao. 0.10,76 


ia,o8 






-47,7a 


19. 59. a4, 36 




10 


ao.ii.a4,48 


a5,7a 


38, 01 


—47,71 


—47,7a 


ao. 10.38,00 


- >,59 


10 


ao.ii.48,38 


49.6a 


1,9^ 


-47,67 


—47» 7a 


ao.ii. 1,90 


— 1,59 




Observateur Périgavd. 








6 


aa. 35. 45, 67 


46,85 






— 48,3o 


aa. 34. 58, 55 


— 1,68 


6 


aa. 46. 48, 74 


49,95 


1,60 


-48,35 


— 48,3o 


aa.46. 1,65 


- a, 38 


6 


aa. 48. 43, 94 


45, ai 


56,94 


-48. a7 


-48, a9 


aa. 47.56,9a 


— a, 49 


6 


a3.ai.i4,86 


16, oa 


a7,77 


— 48,a5 


-48, a8 


a3.ao.a7, 74 


- a,45 


6 


a3.a6.3i,47 


3a, 65 






-48, a7 


a3.a5.44,38 


— a, 19 


6 


a3. 3a. 43, 97 


45, i5 


56,87 


-48,a8 


— 48,a6 


a3. 31.56,89 


— a,a6 


6 


a3. 53. 37,1a 


38, a6 


49»93 


—48,33 


— 48,a5 


a3.5a.5o,oi 


— a, 57 


5 


a3. 56. 16, 4a 


17,6a 


a9,4o 


-48, aa 


-48, a5 


a3.55.a9,37 


— a, 68 


6 


a3.58. 3,73 


5,oa 


16,73 


-48, a9 


-48, a5 


a3. 57. 16,77 


— a, 8a 


6 


0. a.39,a3 


40,35 


5a, 06 


-48,a9 


-48,a5 


0. i.5a,io 


— a, 55 


6 


0. 7.31,46 


3a, 57 


44,40 


-48,17 


-48, a5 


0. 6.4493a 


— a, 60 


6 


o.a9.3a,43 


33,61 


45,44 


-48.17 


-48, a3 


o.a8.45,38 


— a, 8a 


6 


0.34. 4,49 


5,60 






— 48,a3 


0.33.17,37 


- a, 74 


6 


0.38. a, 67 


3,96 


i5,74 


-48,aa 


-48, a3 


0.37.15,73 


— a,97 


6 


0.41*14,00 


i5, la 






-48,aa 


0.40. a6, 90 


- a,79 


6 


0.57. II ,16 


ia,a9 


a4,o3 


-48,a6 


-48, aa 


o.56.a4,07 


- a, 86 


6 


ï. 3. 1,9a 


3,i5 






-48.ai 


1. a. 14,94 


— a, 96 


6 


1. 7.41,40 


4a, 5i 






-48. ai 


I. 6.54,3o 


— a, 94 


6 


i.ia. 5,00 


6,i5 






-48, ai 


1.11.17,94 


- a, 93 


la 


i.i3.a5,5 


46,6 


59,8 










6 


i.a5.3i ,4a 


3a, 53 


44,3a 


-48, ai 


— 48,ao 


i.a4.44,33 


- a»99 


8 


1.41.41,95 


43,08 






-48,18 


1.40.54,90 




6 


a. i I .a9,oa 


3o,aa 


4a, o3 


-48,19 


—48,16 


a. 10. 4a, 06 


- 3,09 


6 


a.i3.^6,o8 


47, a6 


58,99 


-48, a7 


—48,16 


a. ta. 59, 10 


— 3,10 


8 


a. 19. 8,oa 


9»ï7 






—48,16 


a. 18. ai, 01 




6 


a.a4. a, 89 


4,00 






-48, i5 


a.a3.i5,85 




8 


a.a8.i8,6a 


19^73 






-48, i5 


a.a7.3i,58 





GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. 



Bar. 0' 



Lecture. Microm. 



Réfr. 



^'99 

Correct.. Dist. appar. Réduct. 
de coll. aup6lenord. àjanv.o 



NOVEMBRE 1873. 

Observateurs PiRiGAUD et A. Soucno?f. Correction moy. de coll. = — o', i. 

Norembre 12. o",7 , o,. ip ,• • • o , , 

>i Taureau 554 «>9 66.16. 34, 6 19.56,9 16. 38, 4 -1-28,0—0,7 66.17.6,3 

7' Éridan io3.5o. 4)9 ^o. i,3 5o. 3,9 +115,3 +0,9 io3.5i.59,i 

i Taureau 77.51.12,9 20. 2,3 5i.ii,5 -h44»5-+-i,i 77.51.55,9 

(2) Héra 547 1,2 76.30.48,9 20.0,9 3o.48,6 -f- 42,4 76.31.30,9 

Observateur Lbvbau. Correction moy. de coll. = — o', i. 

Arcturus 547 7,0 70. 9. 2,9 20. 2,3 9. 1,9 -»- 32,4 70» 9-34, a 

NoTembre 13. 

OBS— o'",57.. 108.2.49,0 26.44,7 46.7,9 -♦-133,3 107.48.21,1 

O BI -f- o», 57. . 547 9,4 108.2.49,0 14.18,7 18.27,8 -4-i36,8 108.20.44,5 

a Couronne 62.51.10,4 20. 2,7 5i . 8,6 -4- 23, i -+-o,i 62,5i.3i,6 

? centre 543 11,7 ii5. o.3o,3 20. 8,7 0.21,6 -+-195,9 ii5. 3.37,4 

^ Aigle 533 11,2 87. 7.13,2 20. 5,6 7. 7,8 -h 59,4 -+-0,3 87. 8. 7,1 

* Aigle 97«'7« 7,5 20. 7,2 17. 1,2 -h 85,6 —o, 3 97.18.26,7 

CÎ centre ii3. 4'2ï,' ^o. 7,7 4.i3,7 -+-174,6 ii3. 7. 8,2 

p ^\g\e 83.53.38,8 20.7,8 53.32, i -+- 53,a — 0,2 83.54.25,2 

t) centre m. 1.25,7 20. 9,8 i.i5,9 -hi56,2 111. 3.52,o 



16,6 

17,1 
16,4 



-13,2 



— 8,3 



4,0 
1,6 



6,4 



a' Capricorne .. . 534 >o,o 102.53.22,8 18.59,7 54*23,4 ~f-io7,i — o,5 102. 56. 10,4 



2,0 



Observateurs PéRiGAUD et A. Solcbon. Correction moy. de coll. = — i',5. 

44386 Lai 534 7t7 46.22.38,5 19.59,0 22.39,9 -4- 5,3 46.22.43 

X Verseau 98.13.37,3 19.59,3 i3.38,7 -1-89,8—3,4 98.15.7 

Verseau 106.27.33,8 20. 3,4 27.30,3 -♦-126,2 —1,9 106.29.35 

X Poissons 89.25. 2,3 20. i ,3 25. 1,6 -f- 65,3 —0,9 89.26. 5 

46094 La] 46.37.10,5 19.59,7 37.11,3 -I- 5,6 46.37.15 

c Andromède. .. . 53o 6,9 47*2^-33,i 19.59,8 25.33,5 -+- 6,4 — 1,6 47*2^-38 

b> Poissons 83.49.10,7 20. 0,5 49- II, 6 -h 53,8 —0,8 83. 5o. 3 

3o Poissons 96.41.34,3 20. i,5 41-33, i -+-84,9—1,5 96.42.56 

2 Baleine 108. o. 9,2 20. 1,7 o. 7,4 -+-i35,9 — 0,9 108. 2.21 

a Andromède .. . 61. 35. 55, o 20. i,5 35.54,9 -+-21,8—1,8 6i.36.i5 

7 Pégase 53i 6,6 75.30.22,4 20. i,5 30.22, i -+-40,0 — 1,9 75.31. o 

i3 Baleine 94*16. i,5 20. 2,1 i5.59,8 -♦- 77,8 —2,2 94.17.16 

1026 Lai 69.14.39,8 20. 1,8 14.39,0 -♦- 3i,2 69.15. 8 

§ Baleine 108. 38. 34,1 20. 3,6 38. 30,9 -+-i4o,4 —2,1 108.40.49 

1254 Lai 78.42. 5,5 20. 1,9 43* 4,1 -+- i^yO 78.42.47 

V Andromède .. . 49*36. i5, 9 20. 1,4 36. 14,7 -+■ 8,7 — 1,8 49*36. 21 

c Poissons 82.46.29,2 20. 1,3 46.28,4 -+- 52, i —1,6 82.47.19 

2025 Lai 100.49.30,1 20. 3,4 49*^7,4 ~^ 99)9 100. 5i. 5 

2181 Lai 66. 4.37,2 20. 3,9 4*34,4 -+- ^7)3 66. 5, o 

2329 Lai 87. 2. 0,1 20. 1,1 1.59,7 -♦- 60,5 87. 2.58 

Polaire -h 4"*, 23. 529 5,6 1.22.29,6 20. 3,3 22.28,4 — 48,9 — 0,9 1.21.38 

r, Poissons 75.17.36,6 20. 2,1 17.34,9 -h 39,8—1,4 75.18.13 

Neptune 81. 25. 35, o 20. 1,6 25.34,3 -f- 49,7 81.26.22 

67 Baleine 96.58.49,8 20. 2,9 58.47,8 -♦- 86,2 — 1,5 97. 0.12 

Baleine 527 5,9 93.3i.5o,3 20. 5,o 3i.45,6 -+- 75,9 — 0,6 93.33. o 

Flore 88. 3.35,6 20. 1,1 3.35,4 -+-62,6 88. 4.36 

^i) Alcmène. . . . 74.22.15,5 20. 0,6 22.16,0 -f- 38,4 74.22.52 

(S) Thémis . . . . 75.13.59,4 §9.56,5 14. 3,9 -♦- 39,7 75.14.4^ 

A.i3*. 



»7 


-+-25,9 


>o 


-f-ii,8 


,0 


-^ 9»o 


,4 


-t-i6,i 


,4 


-+-26,9 


,4 


-+-26,8 


.9 


-+-18,7 


,5 


-+-l5,2 


,8 


-+•11,9 


,a 


-1-24,1 


,6 


H-2I,I 


,1 


-+-16,8 


»7 


-+-22,8 


,8 


-+-13,4 


,6 


-+-20,8 


.9 


-+-25,8 


,0 


-♦-20,0 


,8 


-1-16,1 


,2 


-+-23,1 


,7 


-♦-20,2 


,0 


.+-25,4 


,2 


-♦-21,3 


,5 




,5 


-»-i7,7 


,0 


-+-18,4 


,5 




'9 




,ï 





A.ioo GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 

Paatage Am. droite Réduct. 



G'. N 



obtenré. 



X. 



c. 



app.ooocloe. àjanv.o. 



NOVEMBRE 1873. 
Obsbevatbur Périgàud. 



NoTembre 13. 
y Baleine 

(S) Aurore 

« Bélier 

a Baleine 

@ Thétis 

i Taureau 

1} Taureau 

"k Taureau 

NoYembre 14. 

O l'^Bord 

O a' Bord 

a Couronne 

cJ i"Bord 

? Aigle 

ï) i*'Bord 

i> a^Bord 

a' Capricorne .... 
a' Capricorne. .. . 
p Capricorne 

X Poissons 

b» Poissons 

3o Poissons 

a Andromède .... 

7 Pégase 

1 2 Baleine 

i3 Baleine 

I oi6 Lai 

p Baleine 

1 a54 Lai 

V Andromède .... 

( Poissons 

2oa3 Lai 

2i8i Lai 

aSag Lai 

Polaire 

n Poissons 

Neplune 

67 Baleine 

Baleine 

Flore 

(S) Alcmènc .... 

(^ Thémis 

7 Baleine 

@ Aurore 

( Bélier 



bat 

6 a. 37.33,31 

8 1.43.59,02 

6 a. 5a. 47, 56 

6 a. 56. 28, 6a 

8 3. 7. o,ao 

6 3. ai. 7,53 

a 3.40.46,79 

6 3.54.28,95 



34,46 

o,i3 

48,67 

a9i77 

1,33 

8,65 

47,90 
30,07 



• • • 

46,40 —48,06 —48,14 



o,5o 
41,70 

20,54 

59>73 
4a, o5 



-48,17 
-48,07 

-48,11 
-48,17 
—48,0a 



Observateur Lbveau. 

8 i5. 18.48,38 49,67 

9 i5.ai. 5,3a 6,61 

10 i5.3o. 5,18 6,29 18,86 —47,43 

10 19.43.33,83 35,18 

10 19.49-51,97 53,10 5,6a —47,48 

8 ao. 0.26,93 28,25 

8 ao. 0.28,03 29,35 

10 20.11.24,19 a5,43 38, 00 — 47»43 

8 ao.ii.48,19 49,43 1,94 — 47»49 

10 ao.aa.a4,6a a5,9i 38,56 —47,35 



Observateur Périgaud. 



6 a3.ai.i4>4o 

6 a3. 53. 36, 7a 

6 a3. 56. 16,08 

6 o. a. 38, 71 

6 o. 7.3i,ia 

6 o.a4.a2,92 

6 0.29.32,12 

6 0.34. 4,01 

6 0.38. 2,28 

6 o . 4 I . 1 3 , 62 

6 0.43.38,37 

6 0.57.10,59 

6 I. 3. i,6a 

6 I. 7.40,95 

6 i.ia. 4,44 

la i.i3.a3,7 

6 i.a5. 30,91 

6 1.41.35,96 

6 2.11.28,6a 

G a. 13.45,60 

6 a. 18.19,05 

8 a.a3. 8,a4 

8 a.a7.3a,3a 

6 a. 37. 33, 04 

8 a. 43. 5,66 

6 a.5a.47,i3 



i5,56 a7,76 

37,85 49,9» 
17, a8 a9,39 



39,83 

32,23 

24,11 

33, 3i 

5,12 

3,58 

i4»74 
39,53 

11,72 

2,85 

42,06 

5,59 
44,8 
32,02 

37,09 
29,82 

46,78 
20,20 

9,35 

33,43 

34,19 

6,77 

48,24 



52, o5 

44,39 
36, 18 

45,43 



.47,80 
•47,93 
■47,89 

■47,78 
-47,84 
-47,93 
.47,88 



51,7a 
a4,o3 



-47,81 
•47,69 



58,5 
44,3a 

4a, o3 
59,00 



46,40 
o,5i 



•47,79 
■47,73 



•48, i4 
■48, i3 
-48, i3 

•48, i3 

-48,11 
48,10 
•48,09 



h ■ 

a. 36. 
a. 43. 

a. 5a, 
a. 55, 

3. 6. 

3.ao. 
3.39. 
3.53. 



I • 
46,3a 

",99 

0,54 

41,64 

i3,ao 

20,54 
59,80 

41,98 



•47,49 
•47,49 
-47,48 

•47,44 
-47,43 
•47,43 
47,43 
■47,43 
-47,43 
•47,43 



5.18. 
5.ao. 
5.a9. 
9.4a. 

9*49- 

9-59- 
959. 

ao. 10. 

ao.i I . 

ao.ai. 



a, 18 

i9»>* 
18, 8t 

47» 74 
5,67 

40, 8a 

41,9^ 
38, 00 

a, 00 

38,48 



i5,74 -47,84 - 



-47,70 — 

-47,79 - 
-47,78 - 



7,86 a3.ao.a7, 70 

7,84 a3.5a.5o,oi 

7,84 23.55.29,44 

7,84 o. i.5i,99 

7,84 o. 6.44,39 

7,83 o. 23.36,28 

7,82 0.28.45,49 

7,8a 0.33.17,30 

7,8a 0.37.15,76 

7,82 0.40.26,9a 

7,8a o.4a.5i,7i 

7,81 o.56.a3,9i 

7,81 I. a.i5,o4 

7,81 I. 6.54,25 

7,81 1.11.17,78 

7,79 1.24.44.^3 

7,78 i.io.49,3i 

7,76 a. 10.42,06 

7,76 2.12.59,02 

7,76 2.17.32,44 

7,75 a. 22. 21 ,60 

7,75 2.26.45,68 

7,75 2.36.46,44 

7,74 2.4a.ï9,o3 

7,74 2.52. o,5o 



3*, 14 



3,34 
3,19 

3,27 

3,49 
3,32 



0,21 
>,i7 



1,58 
1,58 

1,7» 



^,44 
a, 56 

a, 67 

a,54 
a, 59 
a,78 
a, 81 

a. 74 

a,97 
a,7« 

^>89 
a,86 

a,96 

«i94 
a,9- 

a.Ç 

3. 
3, 



GRAM) INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.ioi 

Correct. Dist. appar. Réduct. 

Bar. 0' Lecture. Microm. L^ Kéfr. do coll. au p^lenord. àjauv.o 



NOVEUBRB 1873. 
Observatbubs PAeigaud et A. Souchon. Correction moy. de coll. 



= — 1',5, 



Norembre 13. 
7 Baleine 

(m) Aurore 

tBélier 

OL Baleine 

(n) Thétis 

i Taureau 

V Taureau 

"k Taureau 



o-,7 



527 5,8 



526 5,7 



o ; • t p 

87.16.46,3 20. 3,1 

65.18.26.3 19.59,2 
69. 9.17,3 19.58,8 

86.23.20.4 ^o. 2,2 
81.23.10,9 20. 3,2 

80.41.39,0 20. 3,1 

66.16.41,8 20. 2,5 

77.51. i5, 7 20. 2,4 



16.43,6 


-f- 60,9 


— 1,2 


87.17.43,0 


-4-18,7 


18.28,7 


-h 26,3 




65.18.53,5 




9.19,9 
23.19,6 


-h 3l,2 

-f- 59,1 


-1,8 
-1,5 


69» 9-49,^ 
86.24.17,2 


-^ï9.4 
-m8,4 


23. 8,1 


H- 49.6 




81. 23. 56, 2 




41. 36, 8 
16.40,0 
5i.i4,i 


-^ 48,4 
•4- 27,5 

-4- 43,7 


-1,0 

->,9 
-0,7 


80.42.23,7 
66.17. 6,0 
77.51. 56, 3 


-fr-17,9 
H-i6,7 
-m6,4 



NoTembre 14. 
OBI— o-, 83., 
OBS-ho-,i3.. 528 8,7 

a Couronne 

<j centre 535 9,2 

pAi-Ie 

t) centre 



Obsbkvateur Lbvbau. Correction moy. de coll. = — o',6. 



108.19. 3,1 
108.19. 3,1 

62.51.12,3 
112.56. 2,6 

83.53.37,3 
111. 0.34,5 



14.52,7 
27.15,4 
20 . 3,1 
20. 7,8 
20. 6,5 
20. 7,0 



34.10,4 
i.5o,4 

5l.l0.2 

55.55,2 

53.32,2 

0.27,8 



a' Capricorne .. . 102.53.27,7 21.21,6 52. 6,8 

a* Capricorne .. . 102.53.27,7 19. 5,i 54.23,0 

p Capricorne.... 536 8,3 108.11.42,3 20.4,7 ii*37,4 



i38,6 108.36.28,4 

i35,o 108. 4* 4,9 

23,1 —0,9 62.51.32,7 

174,3 112.58.48,9 

53,6 —0,6 83.54.25,2 

i56,9 111. 3. 4,1 

107,5 — 0,5 102.53.53,7 

107,8 —0,7 102.56.10,2 

i36,5 — 0,4 108. i3. 53, 3 



8,9 
6.3 



2,0 

it9 
0,1 



Obseevateurs Pbeigauo et A. Souchon. Correction moy. de coll. » — o',8. 



X Poissons 

w Poissons 

3o Poissons 

2 Baleine 

a Andromède . . . 

7 Pégase 

12 Baleine 

i3 Baleine 

1026 Lai 

p Baleine 

1254 Lai 

V Andromède. . . . 

( Poissons 

2023 Lai 

2181 Lai 

2329 Lai 

Polaire -4- 4", 17. 

II Poissons 

Neptune 

67 Baleine 

Baleine 

(s) Flore 

@ Alcmènc . . . 



552 6,0 



553 5,0 



554 4,7 



559 4,1 



(g) Thémis . 
7 Baleine.... 
@ Aurore., 
c Bélier 



89.25. 5,2 

83.49.14,0 
96«4».37,i 

108. o.i3,6 
61. 36. 0,0 
75.30.22,5 
94.38. 1,3 
94.16. 0,8 
69.14.38,3 

108.38. 3o, 5 
78.42. 6,3 
49.36. i5, 9 
82.46.27,8 

100.49.27,1 
66. 4*34,9 

87. 1.59,5 
1.22.29,7 

75.17.36,8 

81.26. 6,5 
96.58.46,8 
93.31.45,8 

88. 2.5o,o 

74.27.34,3 

75.17.21,6 
87.16.43,9 
65.20.43,6 
69. 9.18,2 



3,4 

a, 7 
1,5 



20. 3,7 

20. 4,1 

20. 4,5 

20. 7,1 

20. 7,4 

20. 2,4 
20. 
20. 
20. 

20. 2,3 

20. 2,7 
20. 2,5 

20. 1,4 

20. 1,9 

20. 2,1 

20. 2,0 

20. 2,9 

20. 2,8 

20. 3,2 

20. 2,4 

20. 1,7 

20. 0,4 
2i.5o,7 

19.48,7 
20. 1,4 
19*58,9 
20. 1,7 



25. 2,2 

49.11,4 
41.32,7 
o. 6,5 
35.53,9 
3o.2i,3 

37.57,7 
i5.58,5 

14.37,9 
38.28,7 
42. 4,1 
36.i3,6 
46.26,9 
49*^5,9 
4.33,9 
1.58, 2 
22.29,0 

17.34,4 

26. 3,8 
58.45,4 

31.44.4 
2.5o,i 

25.44,6 

17.33,3 
16.42,9 
20.45,9 

9.<7,9 



65 

54 
85 

137 
22 
40 

79 
78 
3i 

i4i 
45 

8 

52 

100 
27 
60 

49 
40 
5o 

87 
76 

63 

38 

40 
61 
26 
3i 



8 — 

2 — 
6 - 
o — 
o — 

3 - 
6 — 

5 — 
5 

6 —1,0 

4 

8 —0,9 

5 —0,5 

7 
5 



,9 
,0 

,7 



,4 

,« 
,5 



-1,4 
-1,2 



9 
2 

1 

4 

I -hO,I 

8 — 0,2 
3 

9 
2 



6 

7 
6 - 



-«,« 



0,2 



89.26. 7,2 
83. 5o. 4,8 
96.42.57,5 

108. 2.22,7 
6i.36.i5,i 
75.31. 0,8 
94.39.16,5 
94.17.16,2 
69.15. 8,6 

108.40.49,5 
78.42.48,7 
49.36.21,6 
82.47.18,6 

I00.5I. 5,8 
66. 5. 0,6 

87. 2.58,3 
1.21 .39,0 

75.18.13,7 
81 .26.53,4 
97. 0.11,7 
93.33. 0,4 

88. 3.52,6 

74.26.22,7 

75.18.12,7 
87.17.43,7 
65.21.11,8 
69. 9.48,7 



-f-16,0 
-fi8,7 
-+-i5,i 
-4-11,8 

-+■24,2 

-h2I ,1 
H-l6,6 

H-i6,7 

-4-22,8 

-4-i3,3 
-+-20,8 
-+■25,9 

H-20,0 
-+-16,0 
-4-23,1 

-+-i9,î» 
-h 25 ,6 

-4-21,3 



17,6 
18,3 



18,6 



-^«9,4 



A.I02 GRAND INSTOUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



G\ N 



Passage 
observé. 



T X. C, 



Ase. droite Rédoct. 
C' app. conclue, àjanv.o. 



NoTembre. 14. 

oc Baleine 

(n) Thétis 

Ç Taureau 

n Taureau 

NoTembre 15. 

(j i*' Bord 

b i^Bord 

t> 2* Bord 

a' Capricorne 

a* Capricorne .... 

p Capricorne 

a Dauphin 

ri Verseau 

44386 Lai 

> Verseau 

9 Verseau 

X Poissons 

4C094 Lai 

w Poissons 

3o Poissons 

2 Baleine 

a Andromède .... 

7 Pégase 

i3 Baleine 

1026 Lai 

P Baleine 

1254 Lai 

V Andromède .... 

c Poissons 

2025 Lai 

2181 Lai 

2329 Lai 

Polaire 

y] Poissons 

Neptune 

67 Baleine 

Baleine 

(s) Flore 

(iî) Âicmèno .... 

(5) Thémis 

7 Baleine 

(S) Aurore 

e Bélier 

a Baleine 

(n) Thétis 

i Taureau 

71 Taureau 



6 

6 

6 
6 



6 
8 
8 
8 

10 
8 

10 



NOVEMBRE 1873. 
Observateur Périgaud. 



2.56.28,26 29,41 41,71 

3. 6. 2,i5 3,28 

3.21. 7,1^ 8,26 20,55 

3.40.46,31 47, 4^ ^,7^ 



Observateur Levsau. 

19.46.46,93 48,28 

20. o.44,5i 45,83 

20. 0.45,59 4^,91 

20.11.23,87 25,11 37,99 —47,1a 

20.11.47,86 49,10 1,93 — 47»i7 

20.22.24)36 25,65 38,55 —47, 10 

20.34.31,43 32,54 45,56 —46,98 



s 

-47,70 


-47,74 


bat 
2.55.41,67 


• 
— 3,ao 




-47,73 


3. 5.i5,55 




—47,71 


-47,72 


3.20.20,54 


- 3,a8 


-47,67 


—47,71 


3.39.59,71 


- 3,5i 



47,09 19-46. 1,19 

■47,09 19.59.58,74 

47,09 19.59.59,82 

-47,09 20.10.38,02 

-47,09 20.11. 2,01 

-47,09 20.21.38,56 

-47,09 20.33.45,45 



Observateur Périgaud. 



6 22.29.38 

6 22.35.44 

6 22.46.48 

6 22.48.43 

6 23.21. 14 

6 23.26. 3o 

6 23.53.36 

6 23.56.i5 

6 23.58. 2 

6 o. 2.38 

6 o. 7.30 

6 0.29.31 

6 0.34. 3 

6 o . 38 . 1 

6 0.41. i3 

6 0.43.38 

6 0.57.10 

6 1.3.1 

6 I. 7.40 

6 1.12.4 

12 I. 13.24 

6 i.25.3o 

6 1.41.30 

6 2.11.28 

6 2.13.45 

6 2. 17.31 

8 2.22.14 

8 2.26.46 

6 a. 37. 32 

8 2.42.12 

6 2.52.46 

6 2.56.28 

8 3. 5. 4 

6 3.21. 6 

6 3.40.46 



36 

9» 
o3 

26 

14 
76 

35 

8î 

90 
5i 

82 

89 

77 

92 
26 

16 

38 

26 

72 

3o 

2 

74 
26 

36 

36 

59 

70 

61 

7a 

95 
85 
00 

59 
88 

09 



39,53 
46,11 
49. a3 
44,53 
i5,3o 
3i ,95 

37,48 
17,01 

4,19 
39,63 

31,93 

33,07 

4,88 

3,21 

14, 38 

39,32 

ii,5i 

a, 49 
41, 83 

5,45 
45,3 
3i,85 
31,39 
29,56 
46,54 
32,74 

i5,8i 

47,7a 
33,87 

14,06 

47,96 
29, i5 

5,72 

8,00 
47, ao 



51,89 -47,64 -47,6a 

—47,62 

1,56 —47,67 — 47i6i 

56,91 -47,62 —47,61 

27.75 —47,55 —47,59 

—47,59 
49,9a —47.56 —47,57 
a9,39 —47,6a —47,57 
16,71 —47,48 —47,57 
52,04 —47,59 -47,57 
44,38 -47,55 -47,57 
45,43 -47,64 -47,55 

-47,55 
15,73 -47,48 -47,55 

-47,55 
51,71 -47,61 —47,55 
24,o3 -47,48 -47,54 

-47,54 
-47,54 
-47,53 
58,1 

44,32 -47.53 -47,52 

-47,52 
42,03 —47,53 — 47,5i 
59,00 —47,54 — 47,5o 

— 47,5o 

—47,49 

—47,49 
46,41 -47,46 -47,48 

-47,48 

0,52 —47,44 —47,47 
41,71 —47,44 —47,47 

-47,47 
20, 56 —47,44 -47,46 

59.76 —47,44 —47,45 



22.28.51,91 

22.34.58,49 
22.46. 1,62 
22.47.56,92 
23.20.27,71 
23.25.44,36 
23.52.49,91 

23.55.29,44 
23.57.16,62 

o. 1.52,06 

0. 6.44,36 
0.28.45,52 
0.33.17,33 
0.37.15,66 
0.40.26,83 
0.42.51 ,77 
0.56.23,97 

1. 2.14,95 
1. 6.54,29 
1.11.17,92 

1.24.44,33 
1.40.43,87 
2. 10.42,05 
2.12.59,04 

2.16.45,24 
2.21.28,32 

2.26. 0,23 
2.36.46,39 
2.41.26,58 

2.52. 0,49 
2.55.41,68 

3. 418, 25 

3.20.20,54 
3.39.59,75 



1,57 
1,70 

i,a4 



- a, 16 

- 1,63 

- 2,34 

- a,46 

- a,43 

- 2,16 

- 2,56 

- a,67 

- 2,80 

- 2,53 

- a, 58 

- 2,81 

- a, 73 

- a,96 

- a, 78 

- a,88 

- a, 86 

- a, 95 

- a,9< 

- a,93 

- a,99 

- 3,09 
-3.it 



- 3,i5 

- 3,36 

- 3,ao 

- 3,29 

- 3,S2 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.io3 

Bar. 0' Lecture. Microm. L. 

NOVEMBRE 1873. 

Correction moy. de coll. = ~ o*,8. 



Correct. Dist. appar. Réduct- 
Réfr. de coll. aupdlenord. kjauv.o 



Obsbrvatburs Périgacd et A. Souchon. 

Novembre 14. o", 7 • , , t p , , 

a Baleine 86.23. 18,1 ao. 2,1 23.17,5 

(n) Thétis . . . . 81.26.12,2 20. 0,5 26.12,5 

Ç Taureau « 8o.4i>37,o 20. 2,8 4i-35,i 

1 Taureau 565 3,2 66.16.39,1 20. 2,2 16.37,6 



59,8 0,0 86.24.16,5 

5o,3 81.27. ^»o 

49,0 -+-0,1 80.42.23,3 

^7)9 -+-o,i 66.17. 4,7 



NoTembre 15. 

(J centre 

t) centre 



Observateur Lbvbau. Correction moy. de coll. = o',o. 



612 5,5 112.47.26,5 20. 4i9 47-2It^ 
110.59.41,7 20. 6,5 59.35,6 



i77>» 
160,5 



112. 5o. 18,6 
III. 2.16,1 



a' Capricorne . . . 
a' Capricorne . . . 
p Capricorne .... 
a Dauphin 



614 4,5 



102.52.59,2 20.55,5 52. 3,6 

102.52.59,2 18. 38, 6 54*20,2 

108.11.39,8 20. 6,4 11.33,2 

74.3i.i4)3 20. 2,6 3i.i2,9 



+ 110,1 -ho,! 102.53.53,7 

-4-110,4 —0,5 102.56.10,6 

-4-139,7 -4-0,7 108. i3. 52, 9 

-+■ 39,2 —0,5 74. 3i. 52,1 



18,3 



i7»9 
"6,7 



2,0 

>.9 
0,0 

1^,4 



Obsbrvatbubs Périgaud et A. Souchon. Correction moy. de coll. = — o',3. 



ïi Verseau 

44386 Ul 

1 Verseau 

i Verseau 

«Poissons 

46094 Lai 

w Poissons 

3o Poissons 

2 Baleine 

a Andromède . . . 

7 Pégase 

i3 Baleine 

1026 Lai 

P Baleine 

1254 Lai 

y Andromède . . . 

e Poissons 

2025 Lai 

2181 Lai 

2329 Lai 

Polaire ^- 3~,4i. 

19 Poissons 

Neptune ... 

67 Baleine 

Baleine 

a) Flore 



621 2,7 



623 2,3 



629 2,3 



629 1 ,6 



(ë) Alcmènc . . . 

(24) Thémis 

7 Baleine 

@ Aurore 

c Bélier 

a Baleine 

(n) ThéUs 



628 1 ,4 



90.44*56,8 
46.22.41 ,5 
98. i3.36,2 

106.27.29,3 
89.25. 2,2 
46.37.13,2 
83.49- Il >o 
96.41.32,9 

108. o. 6,0 
61.35.54,5 
75.30. 2] ,1 
94.15.59,7 
69.14.37,9 

108.38.27,9 
78.42. 5,2 
49.36.16,2 

82.46.28,4 

100.49.27,5 

66. 4*33,8 

87. 1.57,9 
1.22.29,7 

75.17.34,8 
81.26.33,1 
96.58.43,9 
93.31.43,8 

88. 1.52,9 

74.29. 0,2 

75.20.57,9 

87.16.44,9 

65.23. 8,7 

69. 9.16,5 
86.23. i5, 5 

81.29. ^>9 



20. 3,6 
20. 3,1 
20. 2,3 
20. 2,5 
20. 3,7 
20. 3,3 
20. 3,7 
20. 3,8 
20. 3,7 
20. 3,4 
20. 2,5 
20. 4iO 
20. 2,6 
20. 2,6 
20. 4,4 
20. i,i 
20. 3,5 
20. 4)4 
20. 4}^ 
20. 2,6 
20. 2,1 

20. 2,3 
20. 2,6 

20. 2,5 
20. 2,5 

20. 3,7 

19-57,9 

19*59,7 

20. 4,9 

20. 2,6 

10. 1,3 
20. 0,9 

19.58,5 



44.54,5 
22.39,8 
13.34, 6 
27.26,7 
a4-59,2 
37.10,3 

49- 8)8 
41.29,2 

o. 2,3 

35.52,5 
3o.i9,9 
i5.56,o 
14.36, 3 
38.25,9 
42. 1,2 

36.12,2 

46.25,3 
49.23,8 
4.3o,5 
1.56,1 
22.29,4 
'7*3a,9 
26.31,2 
58.42,4 
31.41, 6 

".49,9 

a9- 4,0 

îM>.59,4 

16.40,4 
23. 6,9 

9.16,6 
23.16,1 

29.11,5 



70 
5 

9a 
i3o 

67 

5 

55 

87 
i39 

22 

41 
80 

32 

144 
46 

9 
53 

102 

28 

62 

5o 

40 

5i 

88 

78 

64 

39 

4i 
62 

27 

32 

60 
5i 



5 
5 
6 
1 
3 
8 

4 
5 

9 
4 
1 

I 
1 

4 
3 
o 
5 
8 
o 
2 
3 

9 

2 

8 



-1,6 
— 2,0 

-0,4 

-ho,4 

0,0 

-+■0,4 

— Q,2 

—0,9 
—0,5 

—0,9 

-1-0,1 
-hO,2 



— 1,1 
—0,6 

-»-i,5 

-M, 2 



8 
2 
1 
9 

4 



-♦-0,2 



-4-0,5 

-ho,3 



90.46. 4,7 
46.22.45,0 
98.15. 6,9 
106.29.36,5 
89.26. 6,2 
46.37.15,8 
83. 5o. 3,9 

96.42.56,4 

108. 2.21,9 

61 .36.14,6 

75. 3i. 0,7 

94.17.15,8 

69.15. 8,1 

108.40.50,0 

78.42.47,2 

49 36. 20,9 

82.47.18,5 

100. 5i. 6,3 

66. 4.58,2 

87. 2.58,o 
1 .21.38,8 

75.18.13,5 
81.27.22,1 
97. 0.10,9 
93.32.59,6 

88. 2.54,0 

74.29.43,4 

75.21.40,2 
87.17.42,9 
65.23.33,8 

69. 9.48,4 
86.24.16,7 

81. 3o. 2,6 



i3,4 
26,0 

n,7 
8,9 
-1-16,0 

-f-27,1 
.4-18,7 

-4-l5,0 
-4-11,7 

^4,3 



-4-21,2 
-1-16,6 
-4-22,9 

-4-l3,2 
-4-20,8 
-4-26,1 

■^19.9 

-»-'5,9 

-1-23,2 

-+-I9>a 
-1-26,0 

-h2l,4 

-4-17,5 
-4-18,2 



18,6 

19,5 
18,3 



1: Taureau 63o 0,9 66.16.41,4 20. 4,8 16.37,2 -t- 28,4 —0,1 66.17. 5,3 -1-16,8 



A.io4 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 

Passage Ate. droite Eédoet. 



G*". N obser?é. 



C. 



app. eonelue. k jaav.o . 



NoTembre 15. 
^ Taureau 

(j5) Héra 

NoTembre 18. 

Ârctunis 

a Couronne 

Novembre 19. 

a Aigle 

P Âigle 

cJ i^Bord 

Âigle 

a* Capricorne .... 
a* Capricorne .... 
p Capricorne 

la Baleine 

i3 Baleine 

ioa6 Lai 

p Baleine 

1254 Lai 

V Andromède 

f Poissons 

2oa5 Lai 

2i8i Lai 

i329 Lai 

Polaire 

n Poissons 

Neptune 

(S) Alcmècie .... 

(34) Tbémis 

(S) Aurore 

@ Thétis 

1 Taureau 

II Taureau 

X Taureau 

@ Héra 

Norembre 26. 

O !•' Bord 

O qT Bord 

Arcturus 

NoTembre 27. 

n Verseau 

C Pégase 

C i*'Bord 



NOVEMBRE 1873. 
Observatbcr Péhigaco. 

b m I s • • 

6 3.54.28,46 29,58 42,08 — 47»5o 
8 4.23. 9,83 10,94 

Observateur Lbvbau. 



10 
8 
10 
10 
10 
10 
10 



6 
6 
6 

4 
6 

4 
6 
6 
6 
6 
12 
6 
8 

6 

8 

8 

8 
6 

4 
6 

8 



• h n s 

47,44 3.53.42,14 

-47,42 4.22.23,52 



10 14.10.36,62 37,73 52,69 
6 i5.3o. 2,80 3,91 18,90 



19.45.20,12 21,25 36,24 

i9-49-49i^9 ^o»43 5,56 

19.59.36,24 37,57 

20. 5.3o,ii 31,28 46,34 

20.11.21,62 22,86 37,94 

20.11.45,56 46,80 1,88 

23,39 38, 5o 



20.22.22,10 



—45,04 
— 45|0i 

— 45»oi 
-44,87 

-44,94 
-44,92 
—44,9a 
-44,89 



45,04 14. 9'^»»^ 
45,02 15.29.18,89 



-44,93 
-44 ,93 
•44,93 
■44 ,9^ 
•44 ,9^ 
44,9a 
•44,9a 



19.44*36,32 

19-49- 5>^ 
19.58.52,64 
20. 4-46,36 
20.10.37,94 
20.11. 1,88 

20.21.38,47 



Observateur P^rigaud. 



0.24.20,37 
0.29.29,75 
0.34. 1,63 
0.37.59,86 
0.41 .11 ,09 
0.43.36,10 
0.57. 8,22 
I. 2.59,20 
I. 7.38,61 
1.12. 2,09 
i.i3.20,5 
1.25.28,63 
1.41. 6,54 

2.18.47,05 
2.23.48,90 
2.38.47,00 

3. 1.17,36 

3.21. 4,74 
3.40.44,08 
3.54.26,33 

4.19.28,35 



21,56 
30,93 

a, 74 
1,16 
12,21 
37,26 
9»35 
0,43 

39,7a 
3,24 
41,6 

a9,74 
7,67 

48, 16 
5o,oi 
48,11 

18,49 
5,87 

45,19 

27,45 

a9,46 



36, i5 —45,41 —45,47 
45,41 —45,52 —45,46 

-45,46 
i5,7o —45,46 —45,46 

-45,46 
5i,68 —45,58 -45,46 
24,01 — 45,34 —45,45 

-45,44 

-45,44 
-45,43 



56,5 
44,3i 



20,60 
59,81 
42,13 



-45,43 -45,43 
-45,42 

-45,39 
—45,38 
-45,37 

—45,35 

-45,27 -45,34 
—45,38 —45,32 
—45,32 —45,31 

—45,29 



0.23.36,09 

0.28.45,47 
0.33.17,28 
0.37.15,70 
0.40.26,75 
0.42.51,80 
0.56.23,90 
I. 2.14,99 
1. 6.54,28 
1.11.17,81 

1.24.44,31 
1.40.22,25 

2.18. 2,77 

2.23. 4,63 

2.38. 2,74 

3. 0.33,14 
3.20.20,53 
3.39.59,87 
3.53.42,14 

4.18.44,17 



Observateur Lbveau. 



7 16. 8.55,69 57,01 
10 16.11.15,09 16,41 
6 14. 9.52,19 53, 3o 52,85 



— 0,45 



Observateur Folain. 

6 22.28.51,37 52,53 5i,75 — 0,78 
6 22.35. 9,42 10,54 9,54 — 1,00 
6 22.56.45, 5o 46,74 



— 0,82 22.28.51,71 

— 0,82 22.35. 9,72 

— 0,82 22.56.45,92 



3*35 



— 0,57 

— 0,25 

— 1,09 

— 1,11 

— 1,32 

— 1,52 

— 1,52 

— 1,65 



— a,75 

— a,79 

— a,70 

— a,93 

— 2,75 

— 2,85 

— 2,84 

— a,94 

— 2,9a 

— 2,91 

— 2,98 



3,33 
3,57 
3,40 



— 2,02 

- 1,9» 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.io5 

Correct. Dist. appar. Réduct. 

Bar. 0' Lecture. Microm. L^ Réfr. de coll. au pMenord. àjaor.o 

NOVEMBRE 1873. 

Observateurs Périgaud et A. Sougbon. Correction moy. de coll. = — o',3. 

NoYembrelS. o-j . , . t p , . . . o , . 

X Taureau ^ 77.51.13,7 ao. 2,6 5i.ii,9 -+-45,1 -4-o,i 77.51.56,7 -4-16,4 

@ Héra 6ai 0,7 76.38. 1,4 20.0,6 38. 2,0 ■+- 43,i 76.38.44,8 

Observateur Leveau. Correction moy. de coll. = — o',8. 

NoTembre 18. 

Arclurus 6o5 5,8 70. 9. 6,8 20. 6,1 9. 2,2 -+- 32,8 —0,7 70. 9.34,2 — 14>8 

a Couronne .... 599 6,0 62. 5i. 5,2 19.55,7 5i.io,7 -+■ 23,6 —0,8 62.5i.33,5 —10,0 

NoTembre 19. 

a Aigle 81.27. 4,5 20. 6,6 26.58,6 -f- 5o,o — 0,4 81.27.47,8 -H 6,9 

pAigle 83.53.34,0 20.3,8 53.3i,5 -<- 54,6 —0,4 83.54.25,3 -+-5,8 

(J centre 591 5,9 112. 10. 55, o 20. 3,o 10.52,2 -4-170,4 ii2.i3.4i,8 

ô Aigle 91.10.35,0 20.4)0 10.32,4 -♦-70,5 — 1,0 91.11.42,1 -+- 5,i 

a* Capricorne .. . 102. 53. 11, 5 21. 6,1 52. 5,3 -^109,6 —0,9 102. 53. 54,1 -+- 1,8 

a* Capricorne .. . 102. 53. 11, 5 i8.5o,4 54.20,7 -+-109,9—0,3 102. 56. 9,8 -+- 1,7 

p Capricorne. .. . 592 5,2 108.11.39,4 20. 3,8 11. 35, 4 -+-139,1 — 1,5 108. i3. 53, 7 -+- 0,6 

Observateurs Périgaud et A. Soucbon. Correction moy. de coll. = — o',9. 

12 Baleine 590 4>^ 94.38. 2,0 20. 4»5 37.57,2 -4- 80,2 — 0,9 94.39.16,5 -+-16, 3 

1 3 Baleine 94.15.57,9 20. i,3 15.57, i -h 79,2 —o, 5 94.17.15,4 -+-16,4 

1026 Lai 69.14.37,6 20. 1,9 14.36,8 -+- 3i,8 69.15. 7,7 -4-23, o 

P Baleine 108.38.29,6 20. 2,3 38.27,8 -+-i43,i — 1,0 io8.4o.5o,o -4-12,7 

1254 Lai 78.42. 6,2 20. 4,4 42. 2,3 -+- 45,9 78.42.47,3 -h2o,8 

V Andromède .. . 49-36. i5, 7 20. 2,6 36.i3,3 -h 8,9 — 1,4 49*36. 21, 3 -4-26,6 

«Poissons 82.46.29,3 20. 3,7 46.26,1 -+- 53,0 0,0 82.47.18,2 -4-19,8 

2025 Lai 100.49-29,7 20. 5,1 49*25,3 -+-101,9 100. 5i. 6,3 -Hi5,5 

2181 Lai 590 2,7 66. 4.33,4 20. 1,4 4.33,1 -+- 27,8 66. 5. 0,0 -+-23,4 

2329 Lai 87. 1.58,7 20. 1,9 1.57,3 -+-61,7 87. 2.58,1 -^19,0 

Polaire-*- 3", 55. 1.22.28,8 20.2,4 22.28,3 —49,8—1,8 1.21.37,6 -4-27,3 

II Poissons 75.17.35,8 20. 1,7 17.34,5 -4-40,6—1,9 75.i8.i4i2 -+-21,4 

Neptune 81.28.28,4 20. 1,6 28.28,1 -4- 5o,8 81.29.18,0 

@ Alcmène... 74.42*29}3 20. 0,1 42*29i9 -^ ^9,7 74*43. 8,7 

@)Thémis.... 75.34.35, i 19.56,5 34.39,7 h- 4 1,0 75.35.19,8 

(S) Aurore 588 2,3 65.34. i3, 8 20.57,6 33.17,6 -+-27,2 65.33.43,9 

@ Thétis 81.41.10,1 20.57,7 4o.i3,3 -h5i,2 81.41.3,6 

(Taureau 80.41.35,9 20.0,6 4i.36,i -h 49,5 —1,2 80.42.24,7 -+-17,7 

À Taureau 77.51.12,2 20. 0,7 5i.i2,3 -+- 44 17 h-o,2 77.51.56,1 -4-16, 3 

(w) Héra 587 1,9 76.46.42,6 19.31,6 47.11,0 -+- 43,o 76.47.53,1 

Observateur Leveau. 
Norembre 26. 

©BS — o".85.. 110.59.27,7 26.26,5 43. 4,9 -m54,o 

O BI -+- o^jOS. . 577 11,3 110.59.27,7 14. 0,2 15.26,3 -+-i58,4 

Observateur Folain. Correction moy. de coll. = — 2^,9. 
NoYembre 27. 

»} Verseau 5i2 7,2 90.45. 0,8 20. 2,8 44*59,5 -+- 68,3 —3,7 90.46. 4»9 -^'2»7 

C B1-+- i",22 .. 102.49.47,5 19.56,9 49.51,1 -4-107,6 102. 5i. 35, 8 
Observations de Pans, 1873. A. 14 



A.io6 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 

Asc. droite Rédnct. 
T Al, C- G' app. conclue, àjanv. o. 



G'. N 



Passage 
observé. 



NOVEMBRE 1873. 
Observateur Folain. 



NoYembre 27. 

7 Poissons 

X Poissons 

22895 (Ârg.œitz.) 9 
46928 La), (la I") 8 
^C0 = — 7*'58',8. 8 

7 Pégase 7 

372 Lai 7 

549 Lai 7 

747 Lai 7 

93o Lai 7 

1273 Lai 6 

s Poissons 

Polaire 

V Poissons 

P Bélier 

P Baleine 

NoTembre 30. 

9 2* Bord 

a Couronne 

a Serpent 

Décembre 1. 

O i"Bord 

O 2* Bord 

t Poissons 

46854 Lai 8.9 

3o Poissons 

47308 Lai 9 

7 Pégase 

43 1 Lai 8 

12 Baleine 

529 Weisse 0''. . . 

(^ Poissons 9 

i638 Lai 7 

i853 Lai 6 

200! Lai 6.7 

Polaire 

2-537 La) 8 

n Poisson."* 

Neptune 

X Bélier 

67 Baleine 

5 Bélier 

C l'^Bonl 

7 Baleine 

£ Bélier 



h m • t 

6 23.10.36,75 37,90 

6 23.20.27,21 28,37 

6 23.26. 7,56 8,84* 

6 23.5o.33,of 34,22 

6 23.58.28,61 29,82 

6 o. 6.43,97 45,08 

6 0.14.17,50 18,62 

6 0.20. o,83 1,96 

6 o.25.3i,]3 32,26 

6 0.30.37,57 38,73 

6 0.40.52, i5 53,29 

6 0.56.23,65 24,78 

i3 1.12.35,6 55,4 

6 1.34.52,18 53,32 

6 1.47.4^,40 41, 5i 

6 2.21.27,44 ^8,57 



t t 1 

37,13 — 0,77 — 0,83 

27,62 — 0,75 — o,83 

— o,83 

— 0,84 

— 0,84 
44,28 — 0,80 — 0,84 

— o,85 

— o,85 

— 0,85 

— o,85 

— 0,86 
0,86 



23»97 

52,2 

52,32 

40,70 

27,65 



— 0,81 — 

— I ,00 — 

— 0,81 — 

— 0,92 — 



b m f 
23.10.37,07 

23.20.27,54 
23.26. 8,01 

23. 5o. 33, 38 

23.58.28,98 

o. 6.44:^4 

0.14.17,77 

0.20. I,II 
0.25.31 ,41 

0.30.37,88 

0.40.52,43 
0.56.23,92 



Observateur Levbau. 



10 l5. 8.32,22 

10 15.29.19,00 
8 i5.38. 1,33 



33,49 




20,11 


19,05 — !,06 


2,46 


1,48 - 0,98 



DÉCEMBRE 1873. 



7 16.29.45,06 46,39 
7 16.32. 5,S3 6,86 



Observateur Folain. 



6 23.33.27,47 28,61 

6 23.48.10,84 12,01 

6 23.55.29,39 3o,56 

6 o. 1.24,29 25,48 

6 o. 6.44,49 45,60 

6 0.16.34,69 35,88 

6 0.23.36,32 37, 5 I 

6 0.32.32,32 33,48 

6 0.42. 8,49 9i^^ 

6 o.5i.ii,24 12,40 

6 0.57.20,02 21,17 

6 I. 1.46,62 47,74 

]5 1.12.33,5 53,3 

6 1.17.13,14 i4i28 

6 i.24-44)5o 45,61 

6 1.39.25,32 26,44 

6 2. o. 4,27 5,38 

6 2.10.42,20 43,39 

6 2.18. 3,98 5,10 

6 2.3o.32,o5 33,16 

6 2.36.46,46 47,61 

6 2.52. o,65 I ,76 



27,40 

29,24 

44,24 
36, o5 

8,33 



1,21 



1 ,32 

1,36 
1,46 
1.29 



49,8 
44,27 

4,22 

42, o3 



46,46 
0,61 



0,87 1.34.52,45 
0,87 1.47.40,64 
0,88 2.21.27,69 



— 1 ,oa i5. 8.32,47 



- 1,34 - 

— 1,16 — 
-1,36 — 



i,i5 
1 , i5 



1,02 16.29.45,37 
1,02 16.32. 5,84 



,36 
,35 
,34 
.34 
,33 
,32 

,32 
,32 

,3i 
,3o 

,29 
.29 

,28 
,28 

,27 
,26 

,25 
,25 

,24 

i24 
,23 



23.33.27,25 
23.48.10,66 
23.55.29,22 

O. 1.24,14 

0. 6.44,27 
0.16.34,56 
0.23.36, 19 
o. 32. 32, 16 
0.42. 8,3i 
o.5i . 1 1,10 
0.57.19,88 

1. 1.46,45 

I .17.13,00 
1 .24.44,33 
I . 39 . 25 , I 7 

2. o. 4,12 

2.10.42,14 
2.18. 3,85 
2. 3o. 31,92 
2.36.46,37 
2.52. 0,53 



t 

2,27 

2,3o 

2,54 

2,55 
2,59 

2,48 
2,48 
2,53 
2,58 
2,65 
2,72 
2,80 

a,98 
3,11 

3,19 



2,32 
2,45 
2,52 

2,54 

2,44 

2,63 
2,65 
2,68 
2,69 
2,76 

2,79 
2,80 

«,89 
2,94 

3,21 
3,09 

3,19 

3,20 
3,45 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A. 107 

Correct. Dist. appar. Réduct. 
Lg Réfr. de coll. au pôle nord, àjanr. o 



Bar. 0' 



Lecture. Microm. 



NOVEMBRE 1873. 

Obsbrvateub Folain. Correction moy. de coll. = — a', 9. 

Novembre 27. o-,7 « o , . x p , , , . • , . 

7Poissons 5i5 7,1 87.23.27,7 20. 2,0 28.26,9 -^ 6^,8 —2,8 87.24.24,8 -f-i5,7 

X Poissons 89.25. 5,5 20. 2,4 25. 3,9 -h 65,2 —2,3 89.26. 6,2 -m5,3 

22895(Arg.ŒUz.) 108.28.28,5 20. 3,5 28.20,6 -+-i38,5 108. 3o. 36,2 -+- 9,0 

46928 Lai 98. 1.58,6 20. 3,1 i.56,o -+- 89,1 98. 3.22,2 -»-i3,5 

*A=23**58™29' 97.57.24,2 20. 2,8 57.21,5 -4- 88,9 97.58.47,5 -+-i3,8 

7 Pégase 517 6,9 75.30.28,6 20. 1,6 80.28,3 -H 89,8 — 2,9 75.81. 0,2 -+-2i,i 

872 Lai ... 57.4^.50,9 20. 2,9 43*18|i -+- <7i3 57.43. 2,5 -+-26,0 

549 Lai 56.3o.3o,9 20. 2,0 80.29,6 -+- 16,0 56. 80.4^,7 -1-26,8 

7 17 Lai 55.41.45,6 19.59,9 41.46,2 -1-15,1 55.41.58,4 h-26,5 

980 Lai 520 7,1 5o.2i.25,5 19.59,2 21.27,0 -h 9,4 5o.2i.88,5 -+-27,6 

1278 Lai 88.55.57,4 19.58,7 55.59,8 -f- 58,9 88.56.5o,8 -4-19,2 

V Poissons 529 7,1 85. 8. 7,9 20. 0,2 8. 8,7 ■+■ 56,8 —8,1 85. 9. 2,1 4-19,0 

p Bélier 529 7,1 69.47.55,5 19.58,1 47*57,9 -»- 81,9—2,7 69.48.26,9 -f-22,2 



Observateur Lbveau. Correction moy. de coll. = — i'',6. 

NoTembre 30. 

9 centre. 722 5,i 106.17.10,6 20. 4j5 17. 6,2 -1-129,5 io6.i9.i4)i 

a Couronne 62.51. 21, 5 20. 7,5 5!.i5,o -1-24,0 — 1,9 

a Serpent 723 5,8 88. 9.46,5 20. 6,5 9.41 >i -+- 54,2 —1,2 



Décembre 1. 

OBI-o»,47- 
OBS-f-o"»,47- 



728 



DÉCEMBRE 1873. 

iii.5o.4it9 i4'2^)5 6.18,3 
6,1 iii.5o.4ii9 26.52,4 83.5i,7 



172,5 
167,4 



112. 9. 9,2 
Il 1 .86.87,5 



Observateur Folain. Correction moy. de coll. = — 



l',2. 



i Poissons 728 

46854 Lai 721 

80 Poissons 

47808 Lai 

7 Pégase 

43i Lai 723 

12 Baleine 

529 Weisse 0''. . 728 

^ Poissons 

1638 Lai 

i853 Lai 

2001 Lai 

2587 Lai 728 

q Poissons 

Neptune 722 

a Bélier 722 

67 Baleine 

Ç Bélier 721 

(C BI-Hi",o8.. 721 

7 Baleine 721 



8,5 85. 2.29,6 

2,5 92.87.86,9 
96.42.28,2 
95.82. 2,4 
75.80.20,7 

2,5 97. 8.20,9 
94.87.57,8 

1,9 91.50.27,3 
88. 5. 8,6 
88.52.42,8 
89.17.24,4 
80.45. 2,8 

1,7 84. 8.80,5 

75.17.88,0 

1,7 81.88.26,1 

*î7 67* 7.3t8,i 
96.58.44,9 
1,5 79.56.46,9 
1,5 76.20.87,4 
1,1 87.16.43,4 



20. I ,2 
19.58,6 
19.58,3 
19.57,8- 
20. I ,5 
20. 2,2 
20. 2,8 
20. 0,0 
19.59,3 
20. 0,0 
1957, 8 

i9'59»4 

19.56,4 
20 . 1,8 
20. 1 ,2 
20. 0,1 
20 . 0,4 
19.59,1 
20. 0,6 
20. 1,6 



a. 29,4 
87.38,5 
42.80,1 

82. 4,9 
80.20,6 

8.18,6 
87.55,5 
50.28,9 

5.10,8 
52.48,5 
17.26,9 
45. 4,3 

8.35,7 
17.33,2 
33.26,0 

7-a9.6 
58.45,7 
56.48,2 
20.87,6 
16.42,4 



58.3 —1,8 85. 8.26,5 

76.4 92.38.53,7 
88,6 —0,8 96.43.57,5 
84,9 95.33.28,6 
41,6 —1,9 75.81. 1,0 

90»o 97. 9-47,4 

82,2 — 0,8 94.89.16,5 

74.5 91.51.42,2 

54.8 — I ,0 83. 6. 3,9 
67,1 88.53.49,4 
68,1 89.18.33,8 
5o,5 80.45.53,6 

56.9 ^4- 9. 3 1,4 

41.4 —1,5 75.18.18,4 

52.0 81.34.16,8 
29,8 —0,9 67. 7.58,2 
89,8 —1,1 97. 0.14,3 
4'.),i 79.57.86,1 

48.1 76.21.19,5 

63.5 —1,5 87.17.44,7 



16,7 
i5,o 

i3,8 
14,4 

-»-2I ,0 
14,3 

i5,4 
16,4 

17,6 
17,6 
-^20,I 



H-2I,5 
-»-22,5 

-+-i5,8 
-4-19,5 

+ 17,6 



A.i4^ 



A.io8 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 

Passage A&c. droite Réduet. 

G^ N obserré. T X. C. C app. cooclue. àjaoT. o. 



Décembre 1. 

a Baleine 

* Bélier 

Décembre 3. 

^ Capricorne 

7 CapricorDC 

Polaire 

n Poissons 

Neplune 

P Bélier 

a Bélier 

67 Baleine 

Baleine 

V Baleine 

ia3 (Piazzi) IP.. 

7 Baleine 

41 Bélier 

1 Bélier 

a Baleine 

I Ëridan 

9 Éridan 

>î Taureau 

0' Éridan 

7 Taureau. ...... 

x' Taureau 

i Taureau 

C i*'Bord 

53 Éridan 

ir' Orion 

A Taureau 

Décembre 6. 

c Poissons 

p Andromède .... 

2181 Lai 

2829 Lai 

Polaire 

«} Poissons 

V Poissons 

Neptune 

p Bélier 

a Bélier 

67 Baleine 

Baleine 

P Baleine 

laS (Piazzi) 11"... 

7 Baleine 

41 Bélier 

« Bélier 



DÉCEMBRE 1873. 
Observateur Folain. 



6 a. 55. 4a, 04 43,19 4i>79 — 
6 3. 4.25,72 26,83 25,65 — 

Observateur Lbvbau. 



• • h m • • 

1,40 — 1,22 2.55.41,97 — 3,a8 
1,18 — 1,21 3. i.ikSfO^ — 3,48 



10 21.19.26,00 27,34 a6,64 — 0,70 
10 21.33. 4,49 5»67 4,99 — 0,68 



Obsbrvatrub Pébigaud. 



12 


I.I2.3l,0 


5o,8 


48,7 
















6 


1.24.44,27 


45,38 


44,25 


— 


i,i3 


— 


1,19 


1.24.44,19 


— 


2,9a 


6 


1.39.17,04 


18,17 








— 


ï,ï7 


I .39. 17,00 






6 


1.47.40,69 


41,80 


40,68 


— 


1,12 


— 


1,16 


1.47.40,64 


— 


^,09 


6 


2. 0» i,1% 


5,33 


4,21 


— 


1,12 


— 


i,i5 


2. 0. 4,18 


— 


3,20 


6 


2.10.42,00 


43,20 


42, o3 


— 


1,17 


— 


1,14 


2.10.42,06 




3,09 


6 


2.12.59,12 


o,3o 


59,01 


— 


1,29 


— 


1,14 


2.12.59,16 


— 


3,12 


6 


2.21.27,69 


28 , 82 


27,64 


— 


1,18 


— 


i,i3 


2.21.27,69 


— 


3,18 


6 


2.29.10,39 


11,53 


10,37 


— 


1,16 


— 


1,12 


2.29.10,41 


— 


3,3i 


6 


2.36.46,37 


47,52 


46,46 


— 


1 ,06 


— 


1,11 


2.36.46,41 


— 


3,A0 


6 


2.4^4.34,07 


35,18 


34,18 




1,00 


— 


1,10 


2.42.34,08 


— 


3,5o 


6 


2.52. 0,59 


1,70 


0,61 


— 


1,09 


— 


1,09 


2.52. 0,61 


— 


3,45 


6 


2.55.41,80 


42,95 


41,79 


— 


1,16 


— 


1,09 


2.55.41,86 


— 


3,28 


6 


3.26.59,83 


i,o5 


o,f 1 


— 


0,94 




1,06 


3.26.59,99 


— 


3,22 


4 


3.37.13, 12 


14,34 


l3,22 


— 


1,12 


— 


1,04 


3.37.1 3, 3o 


— 


3,29 


4 


3.39.59,97 


1,08 


59,94 


— 


1,14 


— 


1,04 


3.40. 0,04 


— 


3,70 


6 


4. 9.28,64 


29,85 


28,85 


— 


1,00 


— 


1,01 


4. 9-28,84 


— 


3,20 


6 


4.12.37,55 


38,66 


37,69 


— 


0,97 


— 


1,00 


4.12.37,66 


— 


3,63 


6 


4.17.51,86 


52,97 








— 


1,00 


4.17.51,97 


— 


3,78 


6 


4.21. 15,73 


16,84 


15,87 


— 


0,97 


— 


1 ,00 


4.21.15,84 


— 


3,72 


6 


4.27.59,92 


i,o3 


« 






— 


0,99 


4.28. 0,04 






6 


4.32.24,88 


26,13 


25,20 


— 


0,93 


— 


0,98 


4.32.25, i5 




3,29 


6 


4.43. 0,25 


1,38 


0,40 


— 


0,98 


— 


0,97 


4.43. 0,41 


— 


3, .56 


6 


4.50.26,94 


28, o5 










0,96 


4.50.27,09 




^,9» 


6 


0.56.23,47 


24,60 


23,91 




0,69 




0,65 


0.56.23,95 




2,74 


6 


I. 2.39,78 


40,91 


40,34 


— 


0,57 




o,65 


I. 2.40,26 


— 


2,84 


4 


1. 6.53,80 


54,91 








— 


0,65 


1. 6.54,26 


— 


2,81 


6 


1. 11. 17,24 


18,39 








— 


o,65 


1.11.17,74 


— 


2,82 


12 


1.12.23,9 


43,7 


46,9 
















6 


1.24.43,76 


44,87 


44,24 


— 


0,63 




o,65 


I .24.44,22 


— 


2,9" 


6 


1.34.51,92 


53,06 


52,28 


— 


0,78 


— 


0,64 


1 .34.52,42 




2,94 


6 


1.39. 4,99 


6,12 








— 


o,64 


1.39. 5,48 






6 


1.47.40,21 


41, 32 


40,66 


— 


0,66 


— 


0,64 


1.47.40,68 


— 


3,07 


6 


2. 0. 3,60 


4,71 


4,20 


— 


o,5i 


— 


o,64 


2. 0. 4,07 


— 


3,19 


6 


2. 10.41 ,52 


42,72 


42,02 


— 


0,70 


— 


o,63 


2. 10.42,09 




3 08 


6 


2.12.58,43 


59,61 


59,00 


— 


0,61 




0,63 


2.12.58,98 


— 


3,11 


6 


2.21.27, 18 


28,31 


27,64 


— 


0,67 


— 


o,63 


2.21.27,68 




3,18 


6 


2.29. 9,91 


11 ,o5 


10,37 




0,68 


— 


0,62 


2.29.10,43 




3,3i 


6 


2.36.45,92 


47,07 


46,46 


— 


0,61 


— 


0,62 


2.36.46,45 




3,20 


6 


2.42.33,68 


34,79 


34.18 


— 


0,61 


— 


0,62 


2.42.34,17 


— 


3,5o 


6 


2.52. o,ii 


1 ,25 


0,61 


— 


0,64 


— 


0,62 


2.52. o,63 


— 


3,45 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A. 109 



Bar. ô' 



Lecture. Microtn. 



Correct. Dist. appar. Réduct. 
Réfr. de coll. aup^lenord. àjaoT.o 



DÉCEMBRE 1873. 

Obsbryateur Folain. Correction mov. de coll. = 



i',a. 



o 



Décembre 1. 

a BaleiDC 

^ Bélier 710 



0,9 



86.a3.i8,a ao. 0,7 23. 18,2 
70.44*33,5 19.59,0 44*2^)7 



61,7 
34,8 



1,6 86.24.18,7 
1,1 7o.44*^9i3 



17,3 
'9,4 



Décembre 3. 



Observateurs Périgaud et A. Souchon. Correction moy. de coll. = — 1'^^, 

Polaire — o", i5. 720 5,3 1.2^.25,1 20. 2,4 22.24,2 — 5o,2 — i ,5 1.21.32 

«Poissons 75.17.37,0 20. 2,3 17.35,1 h- 40,9 —a, 8 75.18.14 

Neptune 81. 34. 11, 5 20. 1,8 34. 9,9 -f- 5i,3 81.34.59 

«Bélier 67. 7.30,5 19.58,9 7.31,8 -f- 29,4 —a, 7 67. 7.59 

67 Baleine 96.58.5i,2 20. 2,6 58.49,6 -f- 88,7 —3,6 97. 0.16 

Baleine 93.3i.49,a 20. 2,5 3i.47|0 -+- 78,2—2,5 93.33. 3 

$' Baleine 82. 5.29,8 20. 1,8 5.28,6 -+- 52,3 —2,6 82. 6.19 

123 (Piazzi) ir.. 83.42. 1,6 20. 1,6 4a. 0,8 -+- 55,4 -o,3 83.42.54 

7 Baleine 717 4>7 87.16.4418 20. 1,4 16. 43, 8 -+-62,8—2,1 87.17.44 

41 Bélier 63. i5. 7,4 20. o,3 i5. 8,4 -t- 24,5 -1,6 63.i5.3i 

c Bélier 69. 9.16,4 19.59,2 9.18,7 + 32, 1 —2,3 69. 9.48 

a Baleine 86.23.22,6 20. 3,7 23.20,2 -+-60,9—2,7 86.24.19 

lÉridan 99.5i.3i,3 20. 2,3 51.29,4 h- 99,1 0,0 99.53. 6 

<fÊridan 100. 9-49)9 ^o. 2,5 9-48,3 -f-ioo,3 —2,3 100.11.26 

q Taureau 66.16.40,2 20. 3,5 16.37,3 -+- 28,4 —1,0 66.17. 3 

0' Éridan 97.49-33,3 20. 6,6 49-a7>3 -f- 91,7—2,1 97.50.57 

7 Taureau ji-io. 5,i 20. 7,6 39.58,6 -h 40,0—1,9 74.40'36 

X* Taureau 67.59.16,3 20. 5,3 59.12,4 -♦- 3o,6 67.59.41 

f Taureau 717 4»5 71. 5.25,8 20. 1,9 5.24,7 -f- 34,8 — 2,1 71. 5.57 

C BS-f-i",22.. 66. 7.11,4 20. 6,9 7.11,5 -f- 28,2 66. 7.37 

53 Ëridan 104. 3i. 3,6 20. i,3 3i. 2,6 +120,2 —0,4 104. 33. o 

tr' Orion 83. 14. 41, 5 20. 3,3 14.39,0 -+-54,7—1,9 83.i5.3i 

/Taureau 716 3,7 65. 8.16,8 20. 2,6 8.14,7 ■+■ 27,0 65. 8.39 

Correction moy. de coll. =— 3*,o. 
Décembre 6. 

f Poissons 691 4i7 82.46.31,0 20. 3,o 46.28,5 -f- 53,4 —2,2 82.47.18 

p Andromède. .. . 55, 2.34,7 20. 1,1 2.33,8 ■+- 14,9 —3,7 55. 2.45 

2181 Lai 66. 4.33,6 20. 1,1 4.33,6 -4- 28,0 66. 4.58 

2329 L21Ï 87. 2. 1 ,0 20. 1 ,1 2. 0,6 -H 62,0 87. 2.59 

Polaire H- 4"» '3. 1.22.24,6 20. 2,2 22.24,4 — 5o,2 — 2,6 i.2i.3i 

u Poissons 75.17.37,9 20. 2,9 17.35,4 ■+■ 4o»9 — 3,i 75.i8.i3 

V Poissons 85. 8.10,1 20. 3,6 8. 6,9 + 58, i —2,6 85. 9. 2 

Neptune 692 4»^ 81. 35. 12, 6 20. 3,7 35. 9,5 -+- 5i,3 81. 35. 57 

6 Bélier 69.47.56,9 20.0,3 47-56,8 -+-32,9—2,8 69.48.26 

X Bélier 67. 7.33,2 20. 0,6 7-32,9 -f- 29,4 — 4,0 67. 7.59 

67 Baleine 96,58. 5o, 7 20. 2,0 58.49*6 -f- 88,7 —3,3 97. o.i5 

Baleine 93.31.47,2 19.59,4 3i.48,o -f- 78,2 —3,2 93.33. 3 

Ç' Baleine 82. 5.29,4 19. i,4 5.28,5 h- 52,3 —2,3 82. 6.17 

123 (Piazzi) IP.. 83.42. 3,2 19. 1,9 42. 2,1 -h 55,4 — 1,4 83.42.54 

7Baleine 87.16.47,9 20.3,0 16.45, 3 -f- 62,8 —3,4 87.17.45 

41 Bélier 63. i5. 7,6 19.59,8 ï5. 9,1 -f- 24,5 —2,4 63.i5.3o 

«Bélier 69, 9.20,8 20. 3,5 9.18,8 -+- 32, i --2,5 69. 9.47 



I 


H-3i,5 


1 


-^-'11 A 


3 




3 


-+22,5 


4 


-f-i5,5 


3 


-+16,6 





-+18,9 


3 


-Hi9,6 


7 


-+17,5 





-f-21,5 


9 


-+20,2 


2 


-4-17,2 


6 


-+14.5 


7 


H-l5,0 


8 


-+17,6 


1 


-hio,6 


7 


-+i5,o 


1 


-+-i5,o 


6 


-^14,7 


8 




9 


-+12,8 


8 


-+13, 


8 


-+i3,5 



9 


-*"i9,a 


7 


-+26,7 


6 


-+24,1 


6 


-+i8,i 


•^ 


-H3a,4 


3 


-+21,4 





-+18,5 


8 




• 7 


-h22,4 


,3 


-+22,7 


3 


-4^l5,2 


2 


-m6,3 


8 


-+-18,7 


5 


-»-i9i4 


I 


-+17,3 


,6 


-+21,6 


9 


-+20,3 



A.iio GRAND INSTRUMENT MERIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 

Passage Asc. droite Rédact. 

G'. N obscrré. T X. C. C 



Xg C^ c app. conclae. àjanv. o, 



Décembre 6. 

a Baleine 

9 Éridan 

n Taureau 

(73; Clylia 

(m) Héra 



DÉCEMBRE 1873. 
Observateur Périgaud. 



6 
6 
4 
4 


h m 1 
2.55.41,27 
3.37.12,60 
3.39.59,43 

3.44.32,77 


• 
42,42 
13,82 
0,54 

33,88 


1 
41,80 

i3,24 

59,96 


• 

— 0,62 

— 0,58 

— o,58 


• 

— 0,62 

— 0,61 

— 0,61 

— 0,61 


h m • 
2.55.41,80 

3.37.13,21 

3.39.59,93 

3.44.33,27 


« 

- 3,29 

- 3,3i 

- 3,72 


8 


4. 2.56,84 


57,95 






— 0,60 


4. 2.57,35 





Décembre 8. 

Polaire 

p Bélier 

a Bélier 

67 Baleine 

(ig) Clytia 

@ Héra 

7 Taureau 

Âldébaran 

X Cocher 

Décembre 9. 

0' Baleine 

Ys Poissons 

Neptune 

g Bélier 

@ Clytia 

(w) Héra 

7 Taureau ....... 

Aldébaran 

X Cocher 

Décembre 10. 

Ç Capricorne 

p Verseau 

Décembre 11. 

p Andromède .... 

Polaire 

0» Baleine 

V Poissons 

Neptune 

? Bélier 

a Bélier 



12 


1.12.26,5 


46,3 


45,4 












6 


1.47.39,43 


40,54 


40, 65 


H- 0,11 










6 


2. 0. 2,98 


4,09 


4,19 


-f- 0,10 










6 


2.10.40,55 


41,75 


42,01 


-f- 0,26 










8 


3.42.47,35 


48,46 






-+- 


0,25 


3.42.48,71 




8 


4. 1.12,57 


i3,68 






-h 


0,26 


4. i.i3,94 




6 


4.12.36,32 


37,43 


37,74 


H- o,3i 










6 


4.28.40,47 


41, 58 


41,82 


-+- 0,24 










6 


5.10.15,67 


16, 83 


17, ï4 


-4- o,3i 










6 


1.17.41,59 


42,80 


43,35 


-f- 0,55 










6 


i.24.42}5o 


43,61 


44, aa 


-H 0,61 










6 


1.38.53,00 


54, i3 






-H 


0,61 


1.38.54,74 




6 


1.47.38,89 


40,00 


40, 65 


-f- o,65 










4 


3.41 .56, i5 


57,26 






-f- 


0,77 


3.4i.58,o3 




8 


4. 0.21,44 


22,55 






-h 


0,78 


4. 0.23,33 




2 


4. 12.35,80 


36,91 


37,74 


-f- 0,83 










6 


4.28.39,89 


4i,oo 


41, 83 


-h 0,83 










6 


5.10.15,17 


16,33 


17,16 


-+- 0,83 












Observateur Leveau. 










8 


21.19.23,84 


25,18 


26,58 


-4- 1,40 










10 


21.24.51,17 


52,37 


53,89 


-+- 1,52 












Observateur Périgaud. 










6 


1. 2.37,49 


38,62 


40,28 


-h 1,66 


-f- 


1,70 


I. 2.40,32 


- a,78 


12 


1.12.20,9 


40,7 


4^,9 












6 


1.17.40,47 


41,68 


43,34 


-h 1,66 


-+- 


1,72 


1.17.43,40 


- a,84 


6 


1.34.49,30 


5o,44 


52,25 


-+- 1,81 


-+- 


1,74 


1.34.52,18 


- a,9« 


6 


1.38. 45, 3o 


46,43 






-h 


i,7l 


1.38.48,17 




6 


1.47.37,70 


38, 81 


40,64 


H- 1,83 


-+- 


1,75 


1.47.40,56 


- 3,o5 


6 


2. 0. 1,21 


2,32 


4,18 


-t- 1,86 


-4- 


1,78 


2. 0. 4,10 


— 3,17 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A. 1 1 1 

Correct. Dist. appar. Réduct. 

Bar. 0' Lecture. Microm. L. Réfr. de coll. au p6lenord. àjanv.o 

DÉCEMBRE 1873. 

Observateurs Périgaud et Â. Souchon. Correction moy. de coll. = — 3',o. 

Décembre 6. o-,7 . o , . i p , . . . . , . 

atBaleine 694 3,6 86.23.24,3 20. 3,3 23.22,3 -h 60,9 —4,6 86.24.20,2 -+-17,0 

^ Eridan 100. 9.51,8 20. 3,i 9.49»7 H-ioa,4 —3,3 100.11.27,1 -t-i4>5 

>: Taureau 66. 16. 41, 5 ao. 3,5 16. 38,7 -+- a8,4 — 2,6 66.17.4,1 -»-i7,8 

® Héra 77.14.35,5 19.59,3 14.37,0 -4-44,» 77.15.18,1 

0' Eridan 97-49-3i,2 ao. 3,3 49.^8,5 -«-91,9— 3, i 97.50.57,4 -hio,a 

7 Taureau 74.40. 4,0 20. 3,7 40. 1,4 -f- 40,1 —4,8 74. 40. 38, 5 h-i5,o 

Aldébaran 73.44- 8,î 20. 4,6 44- 4,4 ■+■ 38,7 —3,6 73.4440,1 -+-i3,8 

53 Éridan 104. 3i. 7,7 20. 3,9 3i. 4,1 -4-120,4 —',5 104. 33. i ,5 -+-12,2 

^'Orion 696 a,6 83. 14.4^,1 20.2,5 14.40,4 -+-54,8-3,2 83.i5.32,2 h-i2,8 

tCocher 57. 1.48,5 20. 0,9 1.47,8 -h 17,3 —2,5 57. 2. 2,1 -1-12,7 

vOrion 695 2,5 83.45. 0,0 20.1,4 44.59,6 -^ 55,8 —3,2 83.45.52,4 h-io,5 

Observateurs Périgaud et A. Sovchon. Correction moy. de coll. = — 3', 2. 
Décembre 8. 

f^Bélior 720—0,4 69.47.55,4 20.0,1 47.56,6 -♦-33,5—3,2 69.48.26,9 -f-22,4 

« Bi'Iior 67. 7.34,4 20. 2,7 7.31,9 -4- 29,9 —3,5 67. 7.58,6 -♦-22,7 

67 Baleine 96.58.5o,8 20. 2,9 58.48,9 -h 90,4 —4,1 97. 0.16,1 h-i5,o 

(2) Clytia 66.56.2,0 20.22,6 55. 40,0 -4-29,7 66.56.6,5 

© "^ra 718—0,3 77.16.17,7 19.59,2 16.19,0 -»- 4{,9 77«7- o»7 

'/Taureau 74.39.59,2 20.1,6 39.58,7 -4-40,8—2,8 74.40.36,3 -4-i5,o 

Aldébaran 73.44- 3,8 20. 1,6 44- 3,i -4- 39,4 — 3,o 73.44.39,3 -f-i3,8 

^Cocher 714 — 1,5 5o. o.43,o 20. 0,8 0.42,7 -♦- 9,6 —2,5 5o. 0.49,1 -^ 9*9 

Correclion moy. de coll. = — 3', 2. 
Décembre 9. 

0* Baleine 694 —0,1 98.48.37,4 20. 2,1 48.36,o ■+- 96,6 -5,3 98.50. 9,4 -f-14,0 

lîPoissons 75.17.36,3 20. 1,3 17.35,4 -4-41,6— 3,8 75.i8.i3,8 -+-21,4 

Neptune 81. 36. 2,9 20. 1,2 36. 2,1 -4- 52,4 8i.36.5i,3 

PBélier C9i-.i^3 69.47.55,9 20.0,7 47.55,4 -h 33,6 —2,1 69.48.25,8 -4-22,4 

@ Clytia 66.57.3,5 18.42,9 58. 20, 8 -+-29,8 66.58.47,4 

@ liera 77.17.56,0 19.55,3 18.0,8 -H 45,0 77.18.42,6 

7 Taureau 74.40. 0,2 20. 2,4 39.58,9 -4- 40,8 —3, o 74.40.36,5 -4-i5,o 

Aldébaran 73.44. 4,5 20. 2,1 44. 3,3 -h 39,3 — 3,i 73.44.39,4 -+-i3,8 

^Cocher 693 — 1,3 5o. 0.46,5 20. 5,i 0.42,0 -4- 9,6 — 1,9 5o. 0.48,4 -+-10,0 



Observateurs Périgaud et A. Soucuon. Correction moy. de coll. = — 3',o. 
Décembre il. 

^Andromède... 6y4 1,7 55. 2.35,6 20. 2,8 2.32,9 -+- i5,i —3,3 55. 2.45,0 -4-27,0 

©'Baleine 98.48.30,3 20. 1,9 48.35,2 -+-95,9—3,6 98.50.8,1 -hi3,8 

y Poissons 85. 8. 9,8 20. 3,8 8. 7,{ -+- 58,7 —3,5 85. 9. 3,i -4-18, 3 

Neptune 81. 36. 35, 2 20. 1,6 36.34,o -h 5i,9 81.37.22,9 

M^^Iier 69.47.56,8 20.0,4 47.56,5 -+-33,3—2,9 69.48.26,8 -»-2a,4 

a Bélier 67. 7-34,5 20. 2,5 7.32,2 -+- 29,7 —3,6 67. 7.58,9 -^22,7 



A. 112 GRAND INSTRUMEIVT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 



G^ N 



Décembre il. 

67 Baleine 

Baleine 

Ç' Baleine 

123 (Piazzi) H"... 

7 Baleine 

4 1 Bélier 

• Bélier 

a Baleine 

@ Clylia 

\ Taureau 

(Jw) Héra 

0' Éridan 

7 Taureau 

c Taureau 

Aldébaran 

53 Êridan 

ic^ Orion 

t Cocher 

Rigel 



G 
G 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

5 

6 

8 

6 
G 

4 
6 
6 
6 
6 
6 



Passage 
observé. 



DÉCEMBRE 1873. 
Observateue Périgaud. 



m 



2.10.39,09 
2. 12. 56, 06 
2.21.24,73 

2.29. 7,47 
2.36.43,48 

2.42.31 ,21 

2.5i .57,71 

2.55.38,84 

3.40.17,71 
3.53.39,33 

3.58.4i)9i 

4. 9-25,71 

4.12.34,74 
4.21.12,97 
4.28.38,79 
4.32.22, 19 
4.42'57,35 
4.48.44,70 

5. 8.26,52 



40,29 
57,24 
25,86 
8,60 
44,63 

32,32 

58,82 

18,82 

40,45 

43,02 

a6,92 
35,85 
14,08 

39,90 
23,44 
58,48 
45,83 
27,73 



t 
42,00 

58,98 
27,62 
10, 36 
46,45 

34,17 
0,61 

41,79 



28,90 
37,76 

i5,94 
41,84 
25,26 

0,48 
47,75 

29,52 



t 

«,7î 
1,74 
1,76 

1,76 
1,82 
1,85 

ï,79 
1,80 



1,98 

i,9ï 
1,86 

1,94 
1,82 

2,00 

1,9a 

ïî79 



C. 



42, 3i -4-1,86 -+- 



,77 
,77 
,78 

,79 

>79 
,80 

,81 
,81 

,87 
,87 

,87 
,88 
,88 

,89 
,90 
,90 

,9» 
,94 



Asc. droite Réduct. 
app. conclue, àjanf.o. 



h ■ t 
2.10.42,06 

2.12.59,01 
2.21 .27,64 
2.29.10,39 
2.36.46,42 
2.42.34,12 
2.52. 0,63 
2.55.41,80 

3.40.20,69 

3.53.42,32 

3.58.44,89 

4 • 9 . 28 , 80 
4.12.37,73 
4.21.15,97 
4.28.41,80 

4.32.25,34 
4.43. 0,39 

4.48.47,75 

5. 8.29,67 



fl 

- 3^06 

- 3,09 

- 3,16 

- 3,3o 

- 3,19 

- 3,49 

- 3,45 

- 3, «8 

- 3,58 

- 3,a5 

- 3,70 

- 3,79 

- 3,76 

- 3,35 

- 3,64 

- 4>26 

- 3,42 



Décembre 20. 

123 (Piazzi) H"... 6 2.29. î 

7 Baleine 6 2.36.37 

41 Bélier 6 2.42.25 

t Bélier 6 2.5i.52 

a Baleine 6 2.55.33 

5897 Lai 7.8 6 3. 4.i5 

6079 Lai 8 6 3. 10. 18 

61 36 Lai 5.6 6 3.12.36 

6191 Lai 6 6 3.14.23 

6267 Lai 7 6 3.16.53 

6359 Lai 5 6 3.2o.i.i 

6411 Lai 9 6 3.21.58 

6484 Lai 9 6 3.24. 9 

6542 Lai 8 6 3.26. 3 

6595 Lai 9 6 3.27.45 

6669 Lai 9 6 3.30.36 

6735 Lai 8 6 3.32.41 

6821 Lai 8 6 3.35.27 

6887 Lai 8.9 6 3.38. II 

6984 Lai 9 6 3.40. 3 

7129 Lai 8 6 3.44.2J 

7174 Lai 8 6 3.46.18 

7223 Lai 9.10 6 3.48. o 

7283 Lai 9.10 6 3.49.50 

7356 Lai 8.9 6 3. 51.42 

7444 Lai 6 6 3.54.45 

75o5 Lai 8 6 3.56.38 

7675 La! 9.10 6 4-1.7 

7800 Lai 8 6 4. 4.28 

7879 Lai 9 6 4. 6.41 

7958 Lai 9.10 6 4.9.6 



,97 


3, 


,98 


39, 


,60 


26, 


,11 


53, 


,26 


34, 


,37 


16, 


,55 


19, 


,90 


38, 


,11 


M. 


,08 


54, 


,18 


i3, 


,14 


59, 


,88 


•I. 


,52 


4. 


,20 


46, 


,o5 


37.' 


,09 


4a, 


,40 


■i9, 


,65 


i>, 


,10 


4, 


,40 


25, 


,3i 


•9, 


,99 


2, 


,48 


5,, 


,72 


43, 


,57 


46,1 


,22 


39- 


,5o 


8, 


,42 


ag. 


,o3 


4-^. 


,97 


8, 



1 1 
i3 

71 
22 

40 

52 

69 
o5 

26 

22 

3o 

28 

01 

66 

36 

21 

24 
53 

79 
24 
56 

44 
i3 

63 

88 

69 
35 

64 

57 

18 

09 



10,32 

46,4i 

34,14 
0,58 

41,77 



7,21 
7,28 
7,43 
7,36 

7,37 



7,3i 
7,32 
7,33 
7,35 
7,35 
7,36 
7,36 

7,37 

7,37 
7,38 

7,38 
7,38 
7,39 
7,39 
7,39 
7,39 
7,40 
7,40 
7,40 
7,41 
7,41 
7,4i 
7,41 
7,42 
7,42 
7,42 
7,43 
7,43 
7,44 
7,44 
7,45 



2.29.10 
2.36.46 
2.42.34 

2.52. o 

2.55.41 
3. 4*23 
3. 10.27 
3 . I 2 . 45 
3. 14.31 
3.17. I 
3.20.20 
3.22. 6 

3 . 24 . 1 8 
3.26. 12 
3.27.53 

3.30.44 
3.32.49 
3.35.35 
3 . 38 . 20 
3.40. II 
3.44*32 
3.46.26 
3.48. 9 
3.49.59 
3.5i.5i 
3.54.54 
3.56.46 

4. 1.16 
4. 4.37 
4. 6.49 
4. 9-i5 



42 
45 
04 

57 
75 
88 
o5 

42 
63 
60 
68 
66 

40 
o5 

75 
60 

64 

93 

19 
65 

97 
85 

54 
o5 

3o 

11 

78 
07 
01 
62 
54 



3,26 
3,i5 
3,46 
3,42 
3,26 
3,29 
3,36 
3,33 
3,34 
3,37 
3,43 
3,38 
3,42 
3,41 
3,37 
3,38 

3,42 

3,47 
3,47 
3,39 

3,44 
3,52 

3,49 
3,48 
3,5o 
3,58 

3,49 
3,52 

3,51 

3,52 

3,62 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.ii3 



Bar. 0' 



Lecture. Microm. 



L. 



Correct. Dîst. appar. Réduct. 
Réfr. île coll. au pôle nord, àjaiiv.o 



DÉGEBIBRE 1873. 
Observateurs Périgaud et Soughon. Correction moy. de coll. = — S'jO. 



o",7 



Décembre il. 

67 Baleine 697 

Baleine 

V Baleine 

123 (Piazzi) 

7 Baloino 

41 Bélier 

f Bélier 

a Baleine 

@; Clytia 

> Taureau 

(»m) Héra 6g4 

0' Éridan 

7 Taureau 

c Taureau 

Âtdébaran 

53 Éridan 

tt' Orion 



i Cocher 

Rigel 

> Cocher C94 



o 

1,6 



0,7 



t p 
20. 3,6 

20. 3,3 

20. 2,7 

20. 3,1 

20. 1,5 

20. 



o,a 



0,1 



96.58.53,0 
93.31 .5o,2 
82. 5.3i ,2 
83.42. 4)2 
87.16.46,1 
63. i5. 8,2 
69. 9.18,9 20. 0,4 

86.23.21.6 20. 1,3 

67. 4*35,2 

77.5i.i3,3 

77.18. 5,4 

97.49.30,3 
74.40. 1,1 
71. 5.26,9 
73.44. 5,4 
104.31. 6,9 . 20. 3,0 

83.14.43.7 20. 3,8 
57. 1.48,1 20. 1,5 
98.19.20,6 20. 1,8 
5o. 0.45,9 20. 3,5 



20.52,7 

19.59,3 

19.56,4 

ao. 2,9 
20. 3,0 

20. 3,2 
20. 2,8 



58.5o,4 

31.47 
5.29 

42. I 

16.45 

i5. 9 

9-Ï9 
23.20 

3.43 

5i.i4 
18. 9 

49. '7 
39.59 
5.24 
44. 3 
3i. 4 

14.4^ 
1.46 

i9«9 
0.43 



2 
I 
8 
o 
3 

9 
8 

9 

7 



9 
2 

5 

4 
2 

7 
8 

4 
o 



89 

4- 78 



52 

4- 55 
-h 63 

+ 24 



32 

4- 61 

4- 29 

4- 45 



i 4- 



44 
4- 92 



40 
4- 35 



39 
121 

4- 55 

ï7 
94 
4- 9 



v o / « 

4.5 97. 0.17,0 

2.6 93.33. 3,1 

3.3 82. 6.19,0 

1.4 83.42.54,7 
3,3 87.17.45,4 

— 3,2 63.i5.3i,i 
—4,1 69. 9.49,4 
— 3,3 86.24.19,3 

67. 4.ïo,5 

—2,4 77.51.57,2 

77.18.50,7 

—2,5 97.50.57,6 

—2,9 74.40.36,7 

— 2,3 71. 5.56,7 

—3,0 73.44.39,5 

— 1 ,7 104.33. 2,7 
—3,6 83.15.33,0 
— 2,1 57. 2. 1,2 

— 3,5 98.20.51,1 
5 — 3,1 5o. 0.49,5 



6 - 

9 - 
9 — 

9 — 

4 - 
8 - 

5 

5 

6 

5 

6 

7 
5 

2 

I 

5 

3 

4 

7 



14,7 
i5,8 

4-18,5 
19,2 
1^,9 

+ a»,9 
4-20,4 

16,6 



4-i5,7 

4-9,4 
4-14,9 

4-14,7 
4-i3,8 

4-11 ,2 

4-12,4 
4-i3,2 
4-10,4 
10,3 



Décembre 20. 

123 (Piazzi) 

7 Baleine 

41 Bélier 

c Bélier 

a Baleine 

5897 Liil 

6079 Lai 

6i36 Lil 

6191 Lai 

6267 Lai 

6359 L1I 



Correction moy. de coll. = — a'jO. 



602 5,7 



604 5,3 



6484 Lai. 
6542 Lai. 
6593 Lai. 
66G9 L<il. 
6735 l.al. 
6821 Lai. 



6984 Lai. 
7129 Liil. 
7174 Lai. 
7223 Lai. 



83.42. 4,1 
87.16.48,3 
63.15. 7,9 
69. 9.19,8 
86.23.21 ,6 

00 • o . <io , vJ 

83.38.55,3 
87. 4.32,2 

86.45.42,3 

85.33. 1,0 
80.41.37,8 

83.13. 6,4 
85. 9.23,5 
89. 0.39,6 
89. 2.57,3 

86.50.54,7 
82.50. 16,1 



7675 Lai. 
7800 L1I. 

7879 Laï- 
7958 Lai. 



20. 2 
20. I 
20. o 
20. I 
20. o 
19.56 

19.59 

19.57 
19.56 

19.55 

20. o 

20. o 
20. o 

19.59 
19-59 

20. 1 

20. 1 



85.29.48,1 20. 1 

88.38.22,7 20. o 

82.35.16,0 19.59 

84.46*20,8 19.59 



7356 Lal 88.53.59,3 20. 2 

7444 Lal 606 3,8 80.20.37,2 20.3 



86. i.3o,5 20. 

87 . 59 . 34 ,5 20 . 

87.26.11.8 20. 

81.15.41.9 20. 



4 
I 
I 
2 



,1 


42. 2,8 


4- 54, 


,6 


16.47,0 


4- 61, 


1» 


i5. 9,0 


4-2i, 


,4 


9. «9,9 


4- 3i, 


,7 


23.22,3 


4- 59, 


,4 


8.43,1 


4- 63, 


,4 


38.57,2 


4- 54 , 


,' 


4.35,9 


4- 61 ,' 


,4 


45.47,0 


+■ 60, 


.7 


33. 5,6 


4- 58, 


,8 


41.37,8 


4-49, 


,3 


i3. 7,1 


4- 53, 


,a 


9.24,5 


4- 57, 


1/ 


0.40,7 


4- 65, 




2.58,1 


-h 65, 


,4 


5o.54,5 


4- 61, 


,« 


5o.i5,4 


4- 53, 


,7 


29.47,6 


4- 58, 


.7 


38.23,5 


4- 65, 


,3 


35.17,1 


-h 52, 


,2 


46.22,1 


4- 56, 


,2 


53.57,7 


4- 65, 


,5 


20.34,9 


4- 48, 


,2 


î.26,8 


4- 59, 


.9 


59.33,7 


4- 63, 


n 


26.10,6 


-h 62, 


,9 


15.39,7 


4- 5o, 



Observations de Paris ^ T873 



3 -0,3 


83.42.55,1 


4-18,7 


6 —2,8 


87.17.46,6 


4-16,2 


I —2,6 


63.i5.3i , I 


4-22,3 


5 —3,2 


69* 9.49,4 


■4-20,5 


8 -2,5 


86.24.20,1 


4-16,0 


6 


88. 9.4i,7 


4-i5,4 


4 


83.39.49,6 


4-16,2 


2 


87. 5.35,1 


4-i5,4 


1 


86.46.45,7 


4-i5,4 


5 


85. 3^ 2,1 


■4-15,6 


1 


80.42.24 ,9 


4-16,5 


7 


83.13.58,8 


4-i5,8 


4 


85.10.19,9 


4-i5,3 


7 


89. 1.4 1,2 


4-14,4 


9 


89. 4. 2,0 


4-14,3 





86. 5 1 .53,5 


+M,7 


I 


82.51. 6,5 


4-15,4 


2 


85. 30.43, 8 


+14,6 





88.39.26,5 


4-i3,8 


6 


82.36. 7,7 


4-14,9 


8 


8*. {7. 16,9 


4-14,4 


7 


88.55. i,i 


4-14,0 


7 


80.21 .21 ,6 


4-14,9 


4 


86. 2.2Î,2 


4-13,6 


6 


88. 0.35,3 


4-i3,i 


4 


87.27.11 ,0 


4-i3,i 


»2 


81 .16.27,9 

A.i5 


4-14,0 



A.II4 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCENSIONS DROITES. 

T X. C, 



N 



Passage 
obscnré. 



C' 



Asc. droll« Rédncl. 
app. conclue, k jan?.o. 



Décembre 20. 

8166 Lai 8.9 

8285 Lai 9 

835o Lai 8.9 

8Î14 Ln\ 6.7 

8475 Ul 8.9 

«595 Lai 7 

8671 Lai 10 

8733 Lai 8.9 

8822 Lai 9.10 

8889 Lai 8.9 

8960 Lai 9 

tt' Orion 

7 Orion 

è Orion 

c Orion 

Décembre 23. 

C i^Bord 

a Verseau 

7 Verseau 



DÉCEMBRE 1873. 
Observateur PiRiCAUD. 



6 
6 
6 
6 

4 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 



h n t 

4.i4«^^)^^ 
4.17.27,32 

4.19.37,20 

4.21.23,41 
4.23. 5,32 

4.26.47,49 

4.29. 4)^ 
4.3i.iG,6o 
4.34.20,92 
4.30.38,57 
4.3y.2i,i4 
4.42.51,99 

5.18.14,19 
5.25.26,09 
5.29.41,09 



56,39 
îi8,45 
38,32 
a4,56 

6,46 

48,61 

5,80 

17,73 
22,07 

39>7ï 
22,29 

53,12 

i5,32 

27,25 

42,26 



o,56 
22,94 
34,78 
49,78 



+ 7,44 

7,53 
7,52 



7,45 
7,45 
7,46 
7,46 

-+- 7,47 
7,47 
7,47 

-+- 7,47 
7,48 
7,48 

7,49 
7,49 
7,54 
+ 7,55 
7,55 



bat 

4.i5. 3,84 
4.17.35,90 
4.19.45,78 
4.21.32,02 
4.23.13,93 
4.26.56,08 
4.29.13,27 
4.31.25 ,20 
4.34.29,55 
4.36.47,19 

4.39.5*9,78 
4.43. 0,61 
5.18.22,86 
5.25.34,80 
5.29.49,81 



Observateur Lbveau. 



7 21.43.12,28 i3,5o 

10 21.59. 7,66 8,75 

6 22.14.57,87 58,96 



«7,17 4- 8,42 
7,46 4- 8,5o 



+ 8,46 21.43.21,96 



Décembre 27. 

7212 Lai 8 8 

A Taureau 8 

3^ (© = + 6'» 23', 5. 10 8 

7 Taureau 8 

f Taureau 8 

8633 Lai 9.10 8 

8846 Lai 9.10 8 

îT» Orion 6 

7 Orion 8 

Orion 8 

f Orion 8 

Ç Orion 8 

^ Petite Ourse PI. 20 



Décembre 29. 

O i^'Bord 

O a* Bord 

\ Taureau 8 

7614 Lai 9 6 

7828 Lai 8 6 

7 Taureau 8 

c Taureau 8 

8633 Ul 9 8 

8846 Lai 9 8 

ïT» Orion 8 



Observateur Henri Renan. 



3.47.38,33 
3.53.32,91 
4. 4.12,09 
4.12.28,33 
4.21. 6,48 

4.27.49,90 
4.34.58,55 

4.42.51 ,08 

5.i8.i3,49 
5.25.25,i5 
5.29.40,28 
5.34. 15,17 
6.12.41,7 



39,41 
33,99 
13,17 
29,42 

7,58 

5o,99 
59,64 
52, 16 
14,57 
26,24 
41,37 
16,27 

3o,9 



42,34 

37,82 
16,02 



60,59 
23,00 

34,84 
49,84 
24,75 

39,92 



4- 8,35 4- 



+ 8,40 4- 
4- 8,44 4- 



8,43 
4- 8,43 
8,60 

8,47 
8,48 



4- 
4- 



4- 



8,38 
8,38 
8.40 
8,40 

8,41 
8,41 
8,42 
8,42 
8,48 

8,49 

8,49 
8,5o 



Observateur Leveau. 



8 18.33. 6,93 8,i3 
8 18.35.29,19 30,39 



Observateur Henri Renan. 



3. 53. 3a, 79 
3.59. 4,90 
4. 5.1 5, 20 
4.12.28,30 
4.21. 6,40 
4.27.49,81 
4.34.58,51 



33,88 

5,98 
16,28 

29,39 
7,5o 

50,90 

59,60 



42,34 4- 8,46 + 8,48 

4- 8,48 
8,48 

8,49 
8,49 
8,49 



37,82 
16,02 



8,43 
8,52 



3.47.47,79 
3.53.42,37 

4. 4.21,57 

4.12.37,82 

4.21.15,99 

4.27.59,40 

4.35. 8,06 

4.43. o,58 

5.i8.23,o5 

5.25.34,73 

5.29.49,86 

5.34.24,77 



4- 8,5o 
4.42.50,96 52, 04 60,59 -^ 8,55 4- 8,5o 



3.53.42,36 
3.59.14,46 
4* 5.!i4,76 
4.12.37,88 
4.21.15,99 
4.27.59,39 
4.35. 8,10 
4.43. 0,54 



— 3,56 

— 3,61 

— 3,66 

— 3,55 

— 3,60 

— 3,68 

— 3,61 

— 3,68 

— 3,60 

— 3,63 

— 3,61 

— 3,72 
-3,73 

— 3,6a 

— 3,61 



3,48 
3,61 

3,57 
3,76 

3,87 
3,56 
3,58 
3,75 

3,79 
3,68 

3,67 
3,66 



3,61 
3,52 
3,62 
3,66 
3,87 
3,56 
3,58 

3,75 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.ii5 



Bar. e' 



Lecture. Microm. 



Correct. Dist. appar. Réduct. 
Réfr. de coll. aup4Menord. àjanv. o 



Décembre 20. 

8166 Lai 

8385 Lai 

835o Lai 

a4i4 Lai 

8475 Lai 

8595 Lai 

8671 Ul 

8733 Lai 

8822 Lai 

8889 Lai 

8960 Lai 609 

ir* Orion 

7 Orion 

i Orion 

c Orion 611 



DÉCEMBRE 1873. 
Observateur Périgaud et Soucuo.n. Correction moy. de coll. = — 2*,o 
o",7 



4,0 



4,3 



t w 


t 


p 


/ • 


• 




i w 


• 


86.20.47,2 


20. 


ï,ï 


20.47,1 


+ 60,1 




86.21.45,2 


+ 12,9 


83.27.16,8 


20. 


2,6 


27.14,8 


+ 54,3 




83.28. 7,1 


-hi3,i 


80.52.44,7 


20. 


3,1 


52.4I18 


4- 49,6 




80. 53. 29, î 


4-i3,4 


88.24.25,4 


20. 


2,5 


24.24,0 


+ 6$, 5 




88.25.26,5 


4-12,2 


85. 0.17,3 


20. 


3,0 


o.i5,5 


+ 57,3 




85. 1.10,8 


+ 12,6 


8o.5o.2o,i 


20. 


a,4 


5o.i8,8 


+ 49,5 




80. 5i. 6,3 


-f-i3,o 


85. 8.22,4 


20. 


1,5 


8.22,3 


+ 57,6 




85. 9. "7,9 


4-12,2 


81.32.42,6 


20. 


1,0 


32.42,0 


-+- 5o,8 




8i.33.3o,8 


4-ia,6 


86.42.51 ,7 


20. 


a,4 


42.50, I 


-+- fx),8 




86.43.48,9 


4-11,8 


85. 15.24, 9 


20. 


2,5 


i5.23,o 


+ 57,8 




85. 16. 18,8 


-f-îi,8 


87. 7.25,7 


20. 


1,3 


7-^4,7 


+ 61,7 


• 


87. 8.24,4 


4-11,4 


83.14.43,6 


20. 


a. 7 


14.41,7 


+ 53,9 


-2,5 


83.15.33,6 


4-11,7 


83.45. 0,4 


20. 


•,4 


45. 0,0 


+ 54,8 


-1,3 


83.45.52,8 


4- 9,a 


90.22.25,9 


20. 


1,0 


22.26,0 


+ 69,1 


-0,5 


90.23.33,1 


4-8,5 


9i.i5.5o,4 


20. 


a,3 


15.49, 2 


+ 71.3 


-2,2 


91.16.58,5 


4- 8,2 



Décembre S3. 



Obsrrvateur Levbau. 



a Verseau 642 7,a 90.54.52,7 20. 3,o 54.5i,o 4- 69,9 

7 Verseau 92. 0.19,3 20. 7,3 o.i3,i 4-72,6 

Observateur Henri Renan. Correction moy. do coll. 

Décembre 27. 

7212 Lai 547 3,8 85.10.56,2 20. 0,2 10.57,9 4- 57,2 

À Taureau 77.51. 23, 5 20.7,7 5i.i7,6 4-44,2 

*Jl=4''4"2'2\.. 83.35.43,4 20. 7,5 35.37,8 4- 54,2 

7 Taureau 74.40. 5,9 20. 7,3 40. 0,7 4- 39,3 

c Taureau 71. 5.3i,5 20. 6,4 5.26,8 4- 3^,2 

8633 Lai 89.50.18,0 20.11,5 5o. 8,4 -h 67,5 

8846 Lai 89.40. 5,1 20. 8,9 39.58,0 4- 67,2 

ir'Orion 553 a,6 83. 14.48,8 20.7,7 ï4.4'^,8 -f- 53,8 

7 Orion 83.45. 6,3 20. 5,7 45. 2,6 4- 54,8 

^ Orion 90.22.31,0 20. 5,3 22.27,7 4-69,1 

• Orion 9i.i5.53,8 20. 5,3 i5.5o,6 4-71,3 

C Orion 91.59.25,7 20. 3,3 59.24,7 4-73,1 

^P.0.PI-+-o"',7o 56o a, a 356.37.10,2 19.51,7 37.16,7 — 58,7 



-1,3 
-0,2 

= — a*,8. 





85.11.52,3 


4-i3,8 


3,5 


77.51.59,0 


-+-i5,a 




83.36.29,2 


4-i3,4 


^,9 


74.40.37,2 


4-i4,6 


3,6 


71. 5.58,2 


■4-14,7 




89.51.13,1 


4-10,9 




89. {î. 2,4 


-+-io,6 


^,9 


83.15.33,8 


4-11,1 


3,3 


83.45.54,6 


4- 8,6 


1,3 


90.23.34,0 


4- 7 fi 


2,7 


91.16.59,1 


4- 7»3 


2,3 


92. 0.35,0 


4-6,9 



Décembre 29. 

O BS — o",83 . . 
O BI -+- o",o8 . . . 



598 - 



Observateur Leveau. 

113.10.39,0 26.36,9 54' 5,4 4-182,9 
1,7 113.10.39,0 14. 4,2 26.33,6 -+-188,8 



Observateur Henri Renan. Correction moy. do coll. 

^Taureau 585 —1,8 77.51.18,9 20.5,4 5i.i5,3 4-45,3 

7614 Lai 85.51.24,3 20.11,5 5i.i4,8 4-60,2 

7828 Lai 80.39.46,2 20. 4,4 39.43,9 4- 5o,2 

7 Taureau 74.40. 2,4 ao. 4,8 39.59,7 4- 4o,3 

f Taureau 71.5.32,1 20.8,5 5.25,3 4- 35,i 

8633 Lai 89.50.27,4 20.14,9 5o.i4,2 4- 69,2 

«846 Ul 89.40.39,4 20.44,7 39.56,5 -f- 68,9 

^Orion 83.i4.5i,4 ao.ia,a 14.40,9 4- 55,i 



= — a',2. 



2,a 


77.51. 58 ,4 


4-i5,i 




85.52.12,8 


4-i3,o 




80.40. 3i ,9 


4-i3,8 


2,9 


74.40.37,8 


4-14,6 


3,0 


71. 5.58,2 


4-M,7 




89.51.21,2 


4-10,7 




89.41. 3,2 


4-10,4 


a.i 


83.15.33,8 


4-10,9 



À.ii6 GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — ASCFJîSIONS DROITES. 



G' 



Décembre 29. 

9'>.o() I.al 9 

7 Orion 

S Orion 

£ Orion 

î; Orion 

iii3o Lai 8 

ii386 Lai 7.8 

11607 Lai 8.9 

1 1 790 Lai 8.9 

0" Petite Ourse PL 



N 



8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
6 
8 
•^.0 



Passage 
observé. 



DÉCEMBRE 1873. 
Observateur Henri Renan. 



h m • 
4.47.17,31 

5.18. i3,43 

5.25.25,22 

5.29.40,23 

5.34.15,18 

5.40. i,o5 
5.53.3i ,76 
5.59.51 ,25 
6. 5.23,96 



18,39 
i4.5i 
26,31 
4 1,32 
16,27 

32,87 
52,34 
25,o5 



23,01 
34,85 
49,85 
24,76 



8,5o 
8,54 
-h 8,53 

8,49 



C. 



-f 8,5o 
H- 8,5i 
-h 8,52 
8,52 
8,52 
8,53 
8,53 
4- 8,53 
8,53 



Asc. droite Réduct. 
app. conclue, à jtn?. o. 



b m • 
4.47.26,89 
5.18.23,02 

5.25.34,83 
5.29.49,84 

5.34.24,79 
5.46. 10,67 

5.53.41 »4o 
6. o. 0,87 
6. 5.33,58 



3,73 
3,80 

3,69 

3,68 

3,67 
3,68 
3,62 

3,7» 
3,72 



6.12.41,7 3o,9 39,88 



Observateur Leveau. 



^ 2' Bord 

a Ophiuchus . . . 

9 2* Bord 

Décembre 30. 

O i^Bord 

O 2' Bord 

JL Aigle 

C 1"' Bord 

7 Taureau 

Aldébaran 



10 


17. 14.13,20 


44,40 












H- 8,69 


17.14.53,09 


8 


17.28.53,38 


54,47 


h 


17 


-^- 


8 


,70 






8 


17.40.57,05 


58,25 












-+- 8,69 


17-41. <'*,94 


8 


18.37.32,39 


33,59 












-h 8,69 


18.37. i2, 28 


8 


18.39.54,63 


55,83 












+ «,69 


î8.îo. i,52 


10 


19.44 -'^^^î^^ 


^.7,44 


36, 


,12 


-H 


8 


,68 







Observateur Henri Renan. 



10 


4. 3.1 3, 23 


14/14 






8 


^ . I 2 . 28 , 2 1 


29,30 


37,81 


-h 8,5i 


8 


4.28.32,13 


33 ,22 


41,9^ 


-f- 8,70 



-1-8,60 \. 3.22,94 



GRAND INSTRUMENT MÉRIDIEN. — DISTANCES POLAIRES. A.117 

Correct. Dist. appar. Réduct. 
Bar. B' Lecture. Mîcrom. L^ Réfr. de coll. au pôle nord, âjanv. o 

DÉCEMBRE 1873. 
Observateur Henri Renan. Correction moy. de coll. = — a",». 

Décombre 29. o™.7 „ # r. 

9'^oo Lai o 8-2. 49.?.!, 5 7.0.^/2,7 49- »,9 -+- ^4 ,•>. „ 8u.49.')7.,9 -fio,8 

yOrion 58ît — 3,9. 83.45.4,3 •;►(>. 7,0 44.59,4 + 58, 2 —3,3 83.45.55,4 H- 8,4 

o Orion 90. 221. 3*2, 4 -«o. 8,5 22.25,9 -1-70,8 — 1,0 90.23.3 1,5 -1-7,4 

« Orion 91. 1 5. 53, 9 20. 8,1 15.47,9 4-73,0—1,4 91.16.58,7 -f- 7,0 

^ Orion 91.59.26,7 -21). 6,8 59.22,2 -h 74)9 — ï»5 92. 0.34,9 H~ ^1^ 

iii3oLa1 92.17.44,3 >.o. 0,0 17.45,4 + 75,7 92.18.58,9 -I- 5,9 

ii386Lal 96.35.1,1 20.7,2 34.55,2 -^ 88,4 96.36.21,4 -h 5,2 

11G07 Lai 90.55.61,2 20. (i,S 55.53,4 4- 74,4 9«-^7- '^^^ H- 5,» 

11790 Lai 91.16.38,3 20. 7,6 16.32,6 4- 73,0 ' 91.17.13,4 -h 4 r7 

^P.O.PIh- i^So 579—3,1 356.37.16,6 19.56,', 37.15,4 —60,0 

Observateur Leveau. Correction moy. de coll. = û'iO. 

Ç centre 576 —2,1 112.19.29,4 20. ^,2 19.25,8 -1-176,8 112.22.22,6 

a Ophiuchus . . . . 77.20.11,2 20. 1,7 20.10,4 -1- Uî^ H-»,» 

ç contre 578 —1,6 ii3. 7.52,2 20. 3,i 7.48,8 -1-184,8 ii3.io.53,6 

Décembre 80. 

O BI — o'»,62... 113.6.37,5 i3.53,7 22.Î2,4 -1-187,2 113.25.49,6 

Q BS -h o", 18 . . 577 —1,2 ii3. 6.37,5 26.28,6 M). 11, 3 -1-181,4 112.53.12,7 

a Aigle 570 0,0 81.27. ^S' '^"' \ 1^ '^1 ' ■-'■w H- >'>' 0,0 

Observateur Henri Renan. Correction moy. de coll. = — i^jS. 

C BI -h i",8o... 559 —0,2 68. 7.14,5 20.41,3 6.33,7 H- 3o,7 68. 7. 2,9 

7 Taureau 7^.39.58,2 20. 1,8 39.58,5 4-39,9—1,2 

Aldébaran 73.4 i. 3,i 20. 1,8 \\. 3,2 4- 38,5 -1,8 



»! 



OBSERVATIONS 



FAITES 



A LA LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 



B.i 



OBSERVATIONS FAITES EN 1873 



LA LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 



G*^ Grandeur estimée des étoiles. 

N Nombre de fils auxquels le passage a été observé. 

T Secondes du passage corrigé en raison de la situation de la Lunette et de Taberration diurne. 

X^ Secondes de l'ascension droite calculée des étoiles fondamentales. 

C^ Correction de la pendule, fournie par chaque étoile fondamentale. 

C'^ Correction moyenne de la pendule applicable à chaque observation. 

Sous le titre Passage observé, la quatrième colonne contient l'heure du passage de l'astre à la moyenne 

des huit fils; toutefois, du i*'' mai au 4 août, on a employé la moyenne des dix 61s en temps de la 

pendule. 



G'. N 



Passage 
observé. 



C. 



1^» 



Asc. droite Réduct. 
tpp. coDclue. àjanv. o. 



Janvier 2. 
86 7 Baleine. . 

4i Bélier 

5^65 Ul 

48 e Bélier. . . . 

a Baleine 

5734 Lai 

586o Lai 

S Taureau . . . . 
n Taureau. . . . 

i Taureau 

Aldébaran 

P Cocher 

V Orion 



Janvier 7. 

Ç Bélier 

ia3 (Piazzi)ir.. 



C i^Bord 
7 Bélier. . . 
£ Bélier . . . 



JANVIER 1873. — Position directe. 
Observateur Levbau. 

Observations faites au compteur Jacob. 





h m • 


t 


t 


» 


s 


b m t 


i 


8 


a. 36. 6,53 


6,64 


43,01 


-1-36,37 


+36, 3i 


2.36.42,95 


+ 0,25 


8 


^•4i*54}08 


54,07 


3o,34 


4-36,27 


+36, 3i 


2.42.30, 38 


+ 0,34 


6 


a. 43. 45, 82 


45,81 






+36, 3i 


2. 44-22, 12 


+ 0,34 


8 


2.51.20,57 


20,60 


56,89 


-4-36,29 


+36, 3i 


2.51.56, 91 


+ 0,27 


6 


2.55. 1,95 


2,06 


38,35 


+36,29 


+36, 3i 


2.55.38,37 


+ 0,16 


4 


2.59. 8,08 


8,19 






+36, 3i 


2.59.44,^0 


+ 0,14 


6 


3. 2.41, 65 


41,77 






+36, 3i 


3. 3.18,08 


+ 0,10 


8 


3. 19.40,85 


40,93 


17,20 


-♦-36,27 


+36, 3i 


3.20.17,24 


+ 0,07 


8 


3.39.19,83 


19,84 


56,20 


4-36,36 


+36, 3i 


3.39.56, i5 


+ 0,04 


8 


4*20.35,95 


35,99 


12,29 


-+-36, 3o 


+36, 3i 


4.21.I2,3o 


- o,i4 


8 


4.28. 1,95 


2,00 


38,26 


-1-36,26 


+36, 3i 


4.28. 38, 3i 


— 0,18 


6 


5.49.37,24 


37,12 


i3,39 


+36,27 


+36, 3i 


5.5o.i3,43 


— 0,62 


6 


5.59.43,2a 


43,27 


19,67 


-f-36,4o 


+36, 3i 


6. 0. 19^58 


— 0,42 




Position inyerse. 








6 


2.18.46,47 


46,4a 






+35,10 


2. 19.21 ,52 


+ 0,44 


8 


2.28.31 ,74 


31,70 


6,69 


+34,99 


+35,10 


2.29. 6,80 


+ 0,37 


8 


2.35. 6,24 


6,18 






+35,10 


2.35.41,28 




8 


2.43.53,67 


53,60 






+35,10 


2.44.28,70 


+ 0,33 


6 
frl 


2.5l.2I ,90 

^fins. 1873. 


21, 8u 


56,84 


+35,04 


+35,10 


2. 5 1.56, 90 

B.i 


+ 0,32 



B.a 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY 



G'. 



Janvier 7. 

a Baleine 

53 Bélier 

57 «î Bélier 

Ç Taureau 

9 Orion 

« Orion 

Ç Orion 

Il Gémeaux 

Janvier 14. 

d" Bélier 

Ç Taureau 

n Taureau 

(9 K tri oCw • • • • • • • 

> Taureau 

7 Taureau 

f Taureau 

y Orion 

V Orion 

Janvier 20. 

X Taureau 

7 Taureau 

s Taureau 

8546 Lai 

8643 Lai 

8726 Lai 

tt' Orion 

i Cocher 

9336 Lai 

945o Lai 

9613 Lai 

9827 Lai 

9944 Lai 

ioo56 Lai 

ioi85 Lai 

I Orion 

10869 Lai (*).... 

10966 Lai 

1 1062 Lai 

III33 Lal(*).... 

11220 Lai 

1 1 322 Lai 

11449 Lai 

V Orion 

11684 Lai 



(') La moins boréale. 



Passage 
N obienré. 



8 
8 
8 
8 
8 
8 
() 



^. 



C. 



Asc droite Kéducl. 
app. cunclue. àjaoT.o. 



JANVIER 1873. - Position inverse. 
Observateur I^vbau. 





b m « 


• 


• 


• 


• 


b m • 


f 


8 


2.55. 3,28 


3.25 


38, 3i 


H-35,06 


+35,10 


2.55.38,35 


H- 0,20 


8 


2.59.41 160 


41.52 






+35,10 


3. 0.16,62 


+ 0,26 


8 


3 . 3 . 46 y 88 


46,78 


21,92 


+35,14 


+35,10 


3. 4.21,88 


+ 0,25 


8 


3.19.42,02 


41,97 


17,16 


+35,19 


4-35,10 


3.20.17,07 


+ 0,11 


6 


5 . 24 • 56 , 39 


56,37 


3i,59 


+35,22 


-h35,io 


5.25.31, 47 


— 0,42 


8 


5.29.11,63 


11,61 


46,62 


+35,01 


+35,10 


5.29.46,71 


- 0,45 


8 


5.33.46,44 


46,43 


21,54 


+35,11 


+35,10 


5.34.21,53 


- 0,45 



Position directe. 
6.14.41,93 41,94 i7»»a +35,18 



3. 3.46,18 46,19 21,85 +35,66 +35,70 




3. 4*31 189 


+ 0,32 


3.20.16,99 


+ o»i7 


3.39.56,07 


+ o,i3 


3.46. 9,01 


+ 0,11 


3.53.38.73 


+ o,o3 


4.12.34,12 


— 0,06 


4.21.12,36 


— 0,09 



Observations faites à la pendule Winnerl, 



8 


5.47. 13,93 


i3,99 


18,23 


+64 


,^4 










8 


5.59. i5,25 


15,28 


«9, 7" 


+64.43 












Position 


inverse 


1. 












8 


3.52.31, 38 


31.35 


38.65 


+67, 


3o 


+67,^9 


3.53.38.64 


+ 


0,08 


6 


4.11.26,87 


26,82 


34,07 


+67, 


25 


+67,^9 


4.11.34.11 


— 


0,01 


8 


4.20. 5,02 


4,95 


12,20 


+67 


,25 


+67,^9 


4.11.11,14 




o,o5 


6 


4.24.41,05 


40,96 








+67,^9 


4.25.48,25 


— 


0,06 


6 


4.27.43.24 


43,16 








+67,^9 


4.28.50,45 


— 


0,08 


6 


4.3o.3i ,44 


3i,35 








+67,^9 


4. 31.38, 64 


— 


0,09 


8 


4.41.49,72 


49» 70 


57,04 


+67,34 


+67,^9 


4-41.56,99 


— 


0,20 


8 


4.47.36,54 


36, 40 


43,68 


+67 


,a8 


+^7,^9 


4.48.43,69 


— 


0,19 


6 


4.50.48.42 


48,35 








+67,29 


4.51.55,64 


— 


0,20 


6 


4.54.23,30 


23,22 








+67,19 


4.55.3o,5i 


— 


0,22 


6 


4.59.12,87 


iî»,79 








+67,19 


5. 0.20,08 


— 


0,24 


6 


5. 8. 6,80 


6,69 








+67,19 


5. 9.13,98 


— 


0,29 


6 


5.11 .54,02 


53,91 








+67,19 


5.i3. 1,20 


— 


o,3o 


6 


5.i5. 6,22 


6,i3. 








+67,19 


5.16.13,42 


—- 


o,3i 


6 


5.18.53,57 


53,49 








+67,29 


5.20. 0,78 


— 


0,33 


8 


5.28.39,28 


39,^9 


46,59 


+67 


,3o 


+67,19 


5.29.46,58 


— 


0,41 


6 


5.37.20,87 


ao,79 








+67,19 


5.38.28,08 


— 


0,40 


4 


5.40. 6.58 


6,49 








+67,19 


5.41.13,78 


— 


0,42 


6 


5.43. 0,52 


0,44 








+67,19 


5.44. 7,73 


— 


0,43 


4 


5.45.45,18 


45,11 








+67,19 


5.46.52.40 


— 


0,43 


6 


5.49. 0,09 


59,99 








+67,19 


5.5o. 7,28 


— 


0,46 


6 


5.5i .39,52 


39,44 








+67,29 


5.52.46,73 


— 


0,46 


4 


5.55.21,83 


21.75 








+67,19 


5.56.29,04 


— 


0,47 


8 


5.59.12,45 


12,40 


19,7a 


+67 1 


,32 


+67,19 


6. 0.19,69 


— 


0,47 


4 


6. 1.53,25 


53, i5 








+67,19 


6. 3. 0,44 


""^ 


o,5i 



(*) Peut-être trop fort de ©•,5o. 



i 

J 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 



Janyier 20. 

*dû = 4-i9*28'.. 
3^(©=-|-i9*a8'C) 

Ç Grémeaux 

13788 Ul 

13920 Lai 

i4oo3 Lai 

9 Gémeaux 

Janvier 23. 

7 Taureau 

« Taureau 

Aldébaran 



Février li. 

P Petit Chien .... 

6 Écrevisse 

17 p Écrevisse .. . 

n Écrevisse 

9 Hydre 

« Hydre 

OL Ecrevisse 

Février 17. 

7 Gémeaux 

Gémeaux 

9 Gémeaux 

P Petit Chiai .... 

Procyon 

PoUux 

6 Écrevisse 

$ centre 

n Écrevisse 

9 Hydre 

« Hydre 

a Écrevisse 

Février 18. 
10456 Lai 

1 Orion 

C Orion 

7 Gémeaux 

3o5(Piazzi)W.. 

9 Gémeaux 

P Petit Chien .... 

Pollux 

P Écrevisse 

9 centre 

n Écrevisse 

9 Hydre 

I Hydre 

a Écrevisse 



(•) U a«. 



N 



6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
8 
8 



Passage 
observé. 



C. 



c. 



B.3 

Asc. droite Réduct 
app. conclue, àjanv. o. 



JAHYIER 1873. — PosilieB imerse. 
Obskevatbue Lbvbau. 



b m s t 

6.41.57,85 57,78 

6.46.53,27 53,20 

6.55.27,90 27,83 

6.59.53,40 53,32 

7. 3.36,74 36,65 

7. 5.49,a3 49,14 

7.11.25,65 25,57 



35, i5 -1-67,32 



-1-67,29 

-1-67» ^9 
-1-67,29 

+67,29 

4-67,29 

-1-67,29 

32,86 -1-67,29 -1-67,29 



b m t 
6.43. 5,07 
6.48. 0,49 

6.56.35,1a 


• 

— 0,60 

— 0,62 

— o,63 


7. I . 0,61 


- 0,66 


7. 4.43,94 
7. 6.56,43 
7.12.32,86 


— 0,68 

— 0,69 

— 0,68 



4.11.26,25 26,20 34,04 4-67,84 
4.20. 4,45 4,39 12,17 -*-67,78 
4.27.30,40 3o,34 38, i4 -»-67,8o 

FÉVRIER 1873. - Position dirocle. 



6 


7.18.52,09 


52,16 


16,37 


4-84,21 


4-84,23 


7.20.16,39 


— o,63 


6 


7.54.19,74 


19,66 


43,78 


4-84,12 


4-84,23 


7.55.43,89 


- 0,87 


8 


8. 8.14,06 


14,12 


38,37 


4-84,25 


4-84,23 


8. 9.38,35 


- 0,78 


6 


8.23.58,35 


58,32 


22,61 


4-84,29 


4-84,23 


8.25.22,55 


— 0,89 


6 


8.29.32,39 


32,48 


56,68 


-+-84,20 


4-84,23 


8.30.56, 71 


— 0,81 


8 


8.38.39,36 


39.44 


3,77 


4-84,33 


4-84,23 


8.4o. 3,67 


— 0,81 


8 


8.5o. 9,00 


9»o4 


33,22 


4-84,18 


4-84,23 


8.51.33,27 


- 0,87 




Position inverse. 








6 


6.28.55,30 


55,26 


22,89 


4-87,63 


4-87,67 


6.30.22,93 


— 0,41 


5 


6.42.58,14 


57,95 


25,52 


4-87,57 


4-87,68 


6.44.25,63 


- 0,53 


3 


7.11. 5,26 


5,18 


32, 81 


4-87,63 


4-87,70 


7.12.32,88 


— o,63 


8 


7.18.48,64 


48,66 


16,34 


4-87,68 


4-87,71 


7.20.16,37 


— 0,60 


4 


7.31.11,97 


12,02 


39,82 


4-87,80 


4-87,72 


7.32.39,74 


— o,65 


6 


7.36, 5,57 


5,43 


33,29 


4-87,86 


4-87,73 


7.37.33,16 


- 0,78 


8 


7.54.16,12 


i5,99 


43,75 


4-87,76 


4-87,74 


7.55.43,73 


- 0,84 


8 


8.19.26,83 


a6,77 






-h87,76 


8.20.54,53 




8 


8.23.54>87 


54,80 


22,61 


4-87,81 


4-87,77 


8.25.22,57 


— 0,89 


8 


8.29.28,89 


28,93 


56,67 


4-87,74 


4-87,77 


8.3o.56,70 


— 0,80 


8 


8.38.35,98 


36,01 


3,78 


4-87,77 


4-87,78 


8.40. 3,79 


— 0,82 


6 


8.5o. 5,45 


5,44 


33,22 


4-87,78 


4-87,79 


8.51.33, 23 


— 0,87 


8 


5.25.36,o5 


36, 14 






4-88,81 


5.27. 4,95 


— 0, Il 


8 


5.28.17,51 


17,60 


46, 3o 


4-88,70 


4-88 , 82 


5.29.46,42 


— o,i3 


8 


5.32.52,32 


52,4i 


21,25 


4-88,84 


4-88,82 


5.34.21,23 


— 0,16 


7 


6.28.54,00 


53,96 


22,88 


4-88,92 


4-88,91 


6.30.22,87 


— 0,40 


6 


6.53.57,85 


57,70 


26,68 


4-88,98 


4-88,95 


6.55.26,65 


- o,63 


6 


7. II. 3,84 


3,76 


32,80 


4-89,04 


4-88,97 


7.12.32,73 


— 0,62 


8 


7.18.47,37 


47,39 


16,34 


4-88,95 


4-88,98 


7.20.16,37 


— 0,60 


6 


7.36. 4,a7 


4,i3 


33,29 


4-89,16 


4-89,01 


7.37.33,14 


- 0,78 


6 


8. 8. 9,34 


9,35 


38,36 


4-89,01 


4-89,05 


8. 9.38,40 


— 0,77 


6 


8.19.16,29 


16, 23 






4-89,07 


8.20.45,30 




8 


8.23.53,47 


53,40 


22,61 


4-89,21 


4-89,08 


8.25.22,48 


— 0,89 


8 


8.29.27,69 


^7,73 


56,67 


4-88,94 


4-89,09 


8.3o.56,82 


— 0,80 


8 


8.38.34,68 


34,71 


3,78 


4-89,07 


4-89,10 


8.40. 3,81 


— 0,82 


8 


8.5o. 4fi9 


4,18 


33,23 


4-89,05 


4-89,11 


8.51.33,29 


~ 0,88 



B.i. 



B.4 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 



Passage 
N obsenré. 



C. 



Asc. droite Réduct. 
«pp. conclue, àjanv. o 



Février 27. 

83 Écrevisse 

Lion 

c Lion 

fi Lion 

Zr I" Bord 

% 1* Bord 

Février 28. 

a Écrevisse 

X Écrevisse 

83 Écrevisse .... 

Lion 

s Lion 

fi Lion 

2* I*' Bord 

Tt: a" Bord 

Mars 7. 

C i"Bord 

9 Gémeaux 

Procyon 

Pollux 

Mars 13. 

p Écrevisse 

4 centre 

»î Écrevisse 

^ Hydre 

s Hydre 

a Écrevisse 

X Écrevisse 

83 Écrevisse 

Lion 

e Lion 

% I*' Bord 

2r a'Bord 

(C l'^Bord 

C ^' Bord 

Mars 21. 

Pollux 

6 Écrevisse 

p Écrevisse 

% centre 

rî Hydre 

Lion 

% i^Bord 

2r a« Bord 

fi Lion 

w Lion 

Mars 24. 

TC i" Bord 

2ra'Bord 



8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

7 
8 

8 

8 

8 

8 



8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 



FfiVRIER 1873. - Position inversa. 
Observateur Lbvbau. 





b m • 


• 


• 


• 


• 


h m • 


s 


8 


9.11.48,9a 


48,81 


54,36 


-*- 5,55 


-h 5,55 


9.11.54)36 


- 0,93 


8 


9.34.17,73 


17,68 


a3,i6 


-h 5,48 


+ 5,55 


9.34.^3,33 


— 0,94 


6 


9.38.33,88 


33,74 


39,43 


-+- 5,69 


-h 5,55 


9.38.39,39 


— 1,10 


6 


9.45.a8,oa 


a7,86 


33,34 


-4- 5,48 


-h 5,55 


9.45.33,41 


— 1,14 


8 


9.50. 4 189 


4,81 






-h 5,55 


9.50. 10, 36 




6 


9.50. 7,98 


7,90 






^- 5,55 


9.50. i3,45 




8 


8.5i.'i8,a6 


a8,ao 


33, ai 


-h 5,01 


-h 5,07 


8.51.33,37 


- 0,86 


8 


9- 0.47,9» 


47,85 


5a, 90 


-h 5,o5 


+ 5,07 


9. 0.53,9a 


- 0,87 


6 


9.io.49,a5 


49,14 


54,36 


+ 5,aa 


4- 5,07 


9. 10. 54, ai 


— 0,93 


6 


9.34.18,37 


18, aa 


a3,i6 


+ 4,94 


-*- 5,07 


9.34.a3,a9 


— 0,94 


6 


9.38.34,44 


34, 3o 


39,44 


+ 5,14 


4- 5,07 


9.38.39,37 


— 1,11 


6 


9.45.38,45 


a8,a9 


33,34 


-♦- 5,o5 


-h 5,07 


9.45.33,36 


- 1,14 


4 


9.49.36,60 


36,5a 






+ 5,07 


9.49-41,59 




4 


9-49-39,90 


39,8a 






4- 5,07 


9-49-44.89 





MARS 1873. - Position directe. 

6.3o. 9,83 9,68 

6.44.31,49 ai,3o 35,39 -+- 3,99 

7.33.35,63 35,60 39,63 4- 4,o3 

7.37.39,37 39,11 33,11 -4-4,00 



4- 4,01 6.30.13,69 



8. 9.37,40 
8.17.50,99 
8.35.31,69 
8.3o.55,77 
8.40. 3,83 
8.5i .33, 3o 

9. 0.51,98 

9.11 .53,5o 

9.34.33,30 

9.38.38,56 

9.44- 0,40 

9.44* 3,44 
II .33.34,38 

11.34.37,81 



37,35 

5o,88 

31,57 

55,73 

3,78 

33,34 

5i,93 

53,40 

33, a5 

38,43 

0,33 

3,36 

34,34 

37>77 



38,17 4- 0,83 



33,45 
56,53 
3,64 
33,13 
53,83 

54,34 

33,13 
39,40 



-h 0,83 

4- o,83 
4- 0,88 4- 0,84 
-I- 0,85 
H- 0,86 
4- 0,88 
-*- 0,89 
-h 0,90 
4- 0,94 
4- 0,94 
4- 0,94 
0,94 
«,09 
-*- 1,09 



-*- 0,79 
-*- 0,86 
0,88 

0,90 
4- 0,94 
-*- 0,87 
-*- 0,98 



Position inverse. 



7.38.33,73 

7.56.44,24 
8.10.38,75 
8.18.14,14 
8.31.57,07 
9.35.33,80 
9.43.13, 18 
9.43.16,34 
9.46.34, 10 
9.54.31,64 



33,53 

44, o3 
38,63 

i3,97 
56,96 

33,67 

i3,o3 

16,09 

33,90 

3i,5i 



33,90 

43,41 
38, 06 

56,43 
33,07 



33,37 
30,96 



—60,63 
—60,63 
—60, 56 

—60,53 
—60,60 



-60, 63 
—60,55 



9.41.19,36 19,31 
9.4i.a3,37 33,33 



•60,59 
-60,59 
-60,59 
■60,59 
-60,59 
60,59 
•60,59 
-60,59 
■60,59 
-60,59 

-60,41 
-60,41 



8. 9.38,17 
8.17.51,71 

8.35.33,41 
8.30.56,58 
8 . 40 . 3 , 64 
8.5i .33,13 

9. 0.53,81 
9 . H . 54 , 3o 
9.34.33,19 
9.38.39,36 
9.44. i,a6 
9.44. 4i3o 

II .33.35,43 
11.34.38,86 



7.37.33,93 

7.55.43,44 
8. 9*38,o3 
8. 17.13, 38 
8.3o.56,37 
9.34.33,08 
9.41.13,44 
9.41.15,50 
9.45.33,31 
9.53.30,93 

9.40. 18,80 
9.40.31,81 



— o,58 

— 0,73 

— o,65 

— 0,68 

— 0,77 

— o»79 

— 0,9» 

— 0,90 

— 1,07 



0,41 
o,5o 

0,47 

o,56 
o,85 



1,07 
0,90 



i 



LUNETTE MERIDIENNE DE GAMBEY 

Paisage 
N obienré. T «C, C. 



C. 



Asc. droite 
app. conclue. 



B.5 

Réduct. 
à janv. 0. 



Mars 24. 

f& Lion 

n Lion 

Régulus 

7 Lion (la i**) ... 

37 Sextant 

/ Lion 

X Lion 

Ç Grande Ourse. . 

83 Lion 

P Lion 

Mars 25. 

p Écrevisse 

# centre 

n Ecrevisse 

S Hydre 

f Hydre 

a Écrevisse 

jr i^Bord 

ara* Bord 

fi Lion 

Régulus 

X Lion 

^ Grande Ourse . . 

i Lion 

l Grande Ourse. . 

83 Lion 

p Lion 

i83o(Grooinbrid.) 

Mars 27. 

Lion 

j; i^Bord 

ar a* Bord 

fi Lion 

ir Lion 

Régulus 

7' Lion 

53 / Lion 

9 Lion 

Mars 28. 

4 centre 

» Écrevisse 

^ Hydre 

f Hydre 

a Écrevisse 

X Écrevisse 

18184 Lai 

18336 La! 

i84a4 Lai 

i85i7 Lai 

18595 Lai 

Lion 

T i*' Bord 



MARS 1873. — Position inyerse. 

OBSBRVATBUa LSVSAU. 





h m • 


• 


• 


• 




b m • 


9 


6 


9.46.33,97 


33,77 


33,24 


—60,53 


-60,41 


9.45.33,36 


— 1,04 


8 


9.54.31,35 


3i,23 


3o,94 


—60,29 


-60,41 


9.53.30,82 


— 0,88 


8 


10. a. 37, 86 


37,72 


37, 3o 


—60,42 


-60,41 


10. i.37,3i 


— 0,93 


7 ' 


[0. 13.59, 65 


59,48 


59i»i 


— 60,37 


—60,41 


10. 12.59,07 


— 1,08 


8 ] 


[0.40.30,28 


3o,i6 


a9,88 


—60,28 


-60,41 


10.39.29,75 


— 1 ,00 


8 1 


10.43.36,35 


36,22 


35,84 


-60, 3« 


-60,41 


10.42.35,81 


— 1,04 


8 1 


10.59.29,45 


29,33 


28,92 


—60,41 


-60,41 


10.58.28,92 


— 1 ,o5 


8 1 


[f. 12. 26,31 


26,08 


25,52 


—60, 56 


-60,41 


11 .11 .25,67 


- 1,45 


8 ] 


11.21.21,09 


20,98 


20,62 


—60, 36 


—60,41 


11.20.20,57 


— ï,o4 


8 1 


[1.43.36,60 


36,45 


35,99 


—60,46 


-60,41 


11.42.36,04 


— 1 ,20 


8 


8.10.38,69 


38,56 


38,01 


—60,55 


-60,48 


8. 9.38,08 


— 0,42 


8 


8.17.59,83 


59,66 






—60,48 


8.16.59,18 




8 


8.26.22,90 


.22,73 


22,29 


-60,44 


—60,48 


8.25.22,25 


— 0,57 


8 


8.31.56,99 


56,88 


56,38 


— 6o,5o 


—60,48 


8.3o.56,4o 


— o,5i 


8 


8.41. 4i07 


3,95 


3,52 


-60,43 


—60,48 


8.40. 3,47 


- o,56 


8 


8.52.33,61 


33,47 


3a,99 


—60,48 


—60,49 


8.51.32,98 


- 0,64 


7 


9.41. 2,80 


2,65 






— 6o,5o 


9.40. 2,l5 




8 


9.41. 5,82 


5,67 






— 6o,5o 


9.40. 5,17 




8 


9.46.33,96 


33,76 


33,23 


—60,53 


— 6o,5o 


9.45.33,26 


— i,o3 


8 


10. a. 37,95 


37,81 


37,30 


-6o,5i 


— 6o,5o 


10. 1.37,31 


— 0,93 


8 


10.59.29,56 


a9.44 


28,91 


—60,53 


— 6o,5i 


10.58.28,93 


— ",o4 


8 ] 


II. 3.33,59 


33,27 


3a, 77 


— 6o,5o 


— 6o,5i 


11. 2.32,76 


— 1,83 


8 ] 


[I. 8.22,95 


22,78 


22, 3i 


—60,47 


— 6o,5i 


II. 7.22,27 


— 1,23 


8 1 


11.12.26,41 


26,18 


25, 5i 


—60,67 


—60,52 


11.11.25,66 


- 1,44 


6 1 


11.21.21,22 


21,11 


20,62 


-60,49 


—60,52 


11 .20.20,59 


— 1,04 


6 ] 


[1.43.36,52 


36,37 


36, 00 


-60,37 


—60,52 


11.42.35,85 


— i,ai 


6 


11.46.41,55 


41,28 


40,91 




—60,52 


11.45.40,76 


- 1,78 




Position directe 


. 








8 


9.35.24,10 


24,00 


23,01 


—60,99 


— 61 ,00 


9.34.23,00 


- 0,79 


8 


9.40.32,14 


32,02 






—61 ,00 


9.39.31,02 




6 


9.40.35,19 


35,07 






—61 ,00 


9.39.34,07 




6 


9.46.34,45 


34,28 


33,20 


—61,08 


—61,00 


9.45.33,28 


— 1 ,00 


6 


9.54.32,00 


3i,9« 


30,92 


—60,99 


—61,00 


9.53.30,91 


— 0,86 


8 1 


10. 2.38,35 


38,24 


37,28 


—60,96 


— 61,00 


10. 1.37,24 


- 0,91 


6 ] 


[0.14. o,3i 


0,17 


59,08 


-61,09 


— 61 ,00 


lo. 12.59,17 


— i,o5 


6 1 


[0.43.36,90 


36,79 


35,83 


—60,96 


—61,00 


10.42.35,79 


— i,o3 


8 ] 


II. 8.23,35 


23,21 


22, 3i 


—60,90 


—61,00 


11. 7.22,21 


— i,a3 


8 


8.17.52,29 


52, i5 






—61,18 


8.i6.5o,97 




8 


8.26.23,62 


a3,48 


22,23 


—61,25 


—61,18 


8 . 25 . 22 , 3o 


— o,5i 


8 


8.31.57,63 


57,55 


56,34 


—61,21 


—61,18 


8.3o.56,37 


— 0,47 


8 


8.41. 4,73 


4,64 


3,48 


—61,16 


—61,19 


8.40. 3,45 


— 0,52 


8 


8.52.34,23 


34,1a 


32,96 


—61,16 


—61,19 


8.51.32, 93 


— 0,61 


8 


9. 1.53,95 


53,85 


5a, 67 


-61,18 


— 61,20 


9. 0.52,65 


- 0,64 


6 


9. 8. 5,80 


5,64 






—61 ,20 


9- 7. 4,44 


— 0,81 


6 


9.12.51,79 


51,62 






—6 1 , 20 


9.11.50,42 


— o,85 


6 


9.i5.47,i5 


47,00 






—61,21 


9.14.45,79 


— 0,81 


6 


9.18.38,40 


38, 26 






-61,21 


9.17.37,05 


— 0,80 


6 


9.21.48,30 


48,14 






—61,21 


9.20.46,93 


— 0,86 


6 


9.35.24,27 


a4,i7 


23,00 


-61,17 


—61,21 


9.34.22,96 


- 0,78 


8 


9.40.17,76 


17,64 






—61,22 


9.39.16,42 





B.6 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY 



G'. N 



Mars 28. 

% 'i* Bord 

19703 Lai 

19787 Lai 

19862 Lai 

19978 Lai 

7' Lion 

2oio3 Lai 

2o368 Lai 

2o43'2 Lai (lai"). 

•io5o7 Lai 

ao5Gi Lai 

2oG65 Lai 

20733 Lai 

2o83o Lai 

'10971 Lai 

'iio5i Lai 

u Lion . . -. 

^ Lion 

i83o(Groonûbrid.) 



Avril 1. 

ot Hydre 

Lion 

TP i*"Bord 

^ Lion 

TT Lion 

v' Hydre 

Régulus 

7' Lion 

AvrU 7. 

Lion 

Ti: i" Bord 

Zra* Bord 

C i*'Bord 

fi Lion 

ff Lion 

Régulus 

Avril 10. 

83 Lion 

j Lion 

^ Lion 

i83o(Grooinbrid.) 

TT Vierge 

C i*"Bord 

*î Vierge 

23 Chevelure .... 
7 Vierge 

Avril 22. 

^ Lion 

Ç Grande Ourse . . 
ai88i Lai 



Passage 
observé. 



*^». 



c. 



Asc. droite Réduct 
âpp. conclue, à janv. o. 



1IAR8 1873. - Position diracta. 
Obsirvatbub Levbau. 





b m s 


• 








t 




b m • 






7 


9.40.20,75 


20, 63 








-61, 


,22 


9.39. i9i4» 




• 


6 


10. 0. 9,60 


9,45 








-61, 


,a3 


9.59. 8,22 


— ] 


1,01 


G 1 


[0. 4*23,69 


23,54 








-61, 


,23 1 


[o. 3.22, 3i 


— 1 


1,00 


6 


10. 7.35,42 


35,25 








—61, 


,23 1 


[0. 6.34,02 


— ] 


1,12 


6 1 


10. II. 1,00 


0,85 


• 




• 


-61, 


,23 1 


10. 9.59,62 


— 1 


1,06 


6 1 


o.i4* 0,46 


0,32 


59, 


07 


—61, 25 


-61, 


23 I 


[0.12.59,09 


— 1 


1,04 


4 1 


10.16.39,25 


39,09 








-61, 


,23 1 


10.15.37,86 


— 1 


m3 


6 


10. 25. 16,40 


16,24 








-61, 


M 1 


[0.24.15,00 


— ] 


m5 


6 


10.27.51,45 


51,29 








-61 


M 1 


[0.26.5o,o5 


— j 


m5 


4 1 


10.30.45,55 


45,38 






• 


-61, 


M 


10.29.44,14 


— 1 


1,21 


6 


10.33. 2,33 


2,16 








-61 


M 


[0.32. 0,92 


— 1 


1,21 


6 


10.37. 5»79 


5,62 








-61 


M 


10. 36. 4,38 


— 1 


1,23 


6 1 


[0.40. 8,70 


8,54 








-61, 


,25 1 


10.39. 71^9 


— 1 


1,23 


6 ] 


10.43.57,27 


57,10 




•• 




-61, 


25 1 


0.42.55,85 


— 1 


\M 


6 ] 


10.48.45,45 


45, 3o 








—61, 


25 1 


0.47.44,05 


— 1 


1,18 


6 


10.52.19,59 


19,43 








-61, 


,25 1 


o.5i.i8,i8 


— 1 


1,25 


G 1 


[I. 31.29, 20 


319, M 


27 


,80 


-61,34 


-61, 


»27 1 


11.30.27,87 


— 


1,06 


8 1 


[1.43.37,34 


37,22 


36, 


,00 


—61,22 


-61 


,28 1 


11.42.35,94 


— 1 


i,2l 


G 1 


[1.46.42,39 


4a, 16 


40, 


92 


-61,24 


-61, 


,28 1 


11.45.40,88 


— 1 


'.79 



AVRIL 1873. - Position directe. 



6 


9.22.23,94 


23,91 


21,38 


-62,53 


-62,56 


9.21.21,35 


— 0,60 


6 


9.35.25,73 


25,63 


22,96 


—62,67 


-62,56 


9.34.23,07 


— 0,74 


8 


9-39-a7,77 


27,65 






—62,56 


9.38.25,09 




8 


9.46.35,92 


35,75 


33,16 


—62,59 


-62,56 


9.45.33,19 


— 0,96 


8 


9.54.33,44 


33,34 


3o,88 


-62,46 


-62,56 


9.53.30,78 


— 0,82 


8 


9.59.59,76 


59,75 


57,17 


-62,58 


-62,56 


9.58.57,19 


— 0,74 


6 


10. 2.40,00 


39,89 


37,24 


-62,65 


-62,56 


10. 1.37,33 


— 0,87 


8 


10.14. 1,66 


1 ,52 


59,05 


-62,47 


-62,56 


10.12.58,96 


— 1,02 


8 


9.35.28,28 


28,22 


22,89 


-65,33 


-65,27 


9.34.22,95 


— 0,67 


8 


9.38.34,45 


34,37 






—65,27 


9.37.29,10 




6 


9-38.37,38 


37,30 






-G5,27 


9.37.32,03 




8 


9-43.49)98 


49,88 






-65,27 


9.42.44,61 




6 


9.46.38,55 


38,43 


33,09 


—65,34 


-65,27 


9.45.33,16 


— 0.89 


6 


9.54.36,04 


35,98 


30,82 


—65, 16 


-65,27 


9.53.30,71 


— 0,76 


8 


10. 2.42,50 


42,43 


37,18 


-65, 25 


65,27 


10. 1.37,16 


— 0,81 


8 


II .21 .27,03 


26,99 


20,59 


—66,40 


-66.34 


11.20.20,65 


— 1 ^01 


6 


II. 3i. 34,16 


34, i3 


27,76 


-66,37 


-66,34 


11.30.27,79 


— 1 ,02 


8 


II .43.42,40 


42,32 


35,99 


—66,33 


—66,34 


11.42.35,98 


— 1,20 


6 


11.46.47,37 


47,21 


40,90 


-66, 3i 


-66,34 


11.45.40,87 


— ',77 


8 


11.55.29,40 


29,35 


22,98 


-66,37 


-66,34 


11.54.23,01 


— 1,14 


8 


12. 2.27,68 


27,63 






—66,34 


12. 1.21,29 




8 


12.1^.32,00 


3i,97 


25,63 


—66,34 


-66,34 


12. i3. 25, 63 


— 1,12 


8 


12.29.39,12 


39,01 


32,82 


-66,19 


-66,34 


12.28.32,67 


- 1,43 


8 


12.36.21 ,14 


21 , 11 


14, 7> 


—66,40 


—66,34 


12.35.14,77 


- 1,14 




Position inverse 


> 








6 


11. 8.3i,79 


3i ,61 


22,16 


-69,45 


-69,38 


II. 7.22,23 


— 1,08 


8 


11.12.35,02 


34,80 


25,34 


-69,46 


-69.38 


1 1.11.25,42 


— 1,27 


6 


11.25.23,02 


22,81 






-69,38 


11.24.13,43 


- 1,28 



Avril 22. 

V Lion 

p Lion 

ir Vierge 

Vierge 

Avril 25. 

/ Lion 

20990 Lai. (•). .. 

21070 Lai 

xLion 

21393 Lai 

( Grande Ourse . . 

83 Lion 

21881 Lai 

91 V Lion 

22101 Lai 

22201 Lai 

22279 ^ 

22349 ^1 

22420 Lai 

ir Vierge 

Vierge 

22836 Lai 

22939 Lai 

23o44 Lai 

23i36 Lai 

23207 Lai 

233o8 Lai 

23374 Lai 

23453 Lai 

23623 La! 

23724 Lai 

23796 Lai 

2388o Lai 

23980 Lai 

24o56 Lai 

24862 Lai 

24922 Lai 

25oi6 Lai 

Ç Vierge 

25 Chiens de Ch.. 

25264 Lai 

25338 Lai 

*(D=4-2/»49'. 
25479 Lai 

25548 Lai 

n Bouvier 

25663 Lai 

T Vierge 

Mai 2. 

37 Sextant 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 

Patsage 
N obsenré. T c^^ C. C'_ 

AVRIL 1873. - Position inTerM. 
Obsbrvatech Lbvbau. 



Aftc. droite 
app. conclue. 



B.7 

Réduct. 
à janv. u. 



6 


b B f 
11.31.37,22 


f 
37,09 


1 
27 


,70 


• 
-69,39 


-69,38 


Il Ol « 

1 1.30.27,71 


s 

- 0,96 


6 1 


11.43.45,47 


45, 3o 


35 


,94 


-69 


,36 


-69,38 


Il .42.35,92 


— i,i5 


8 ] 


11.55.32,40 


32,26 


22 


,95 


-69 


,31 


—69,38 


11.54.22,88 


— 1,11 


8 


11.59.54,94 


54,79 


45,50 


-69 


,^9 


-69,38 


Il .58.45,41 


- 1,14 


8 J 


10.43.46,44 


46,28 


35,62 


-70, 


,66 


-70,67 1 


10.42.35,61 


— 0,82 


6 ] 


[0.49.55,88 


55,69 










-70,67 I 


0.48.45,02 


— 1,02 


6 ] 


[0.53. 1,65 


'>47 










-70,67 1 


10. 5i .5o,8o 


- 0,96 


6 ] 


10.59.39,61 


39,46 


28 


.73 


-70 


,73 


—70,67 1 


[0.58.28,79 


— 0,86 


6 


II. 6. 4)1^ 


3,9^ 










-70,67 1 


[1. 4*53,25 


- i,i3 


6 ] 


[I. 12.36, i3 


35,91 


25 


,31 


-70, 


,60 


—70,67 1 


[1 .11.25,24 


- 1,24 


8 1 


11.21.31,29 


3i,i5 


20 


,5o 


-70 


,65 


—70,67 1 


1 1 . 20 . 20 , 48 


— 0,92 


6 


II.25.24>30 


a4,09 










-70,67 1 


[1.24.13,42 


— 1 ,25 


8 1 


[I. 31.38, 58 


38,45 


^7; 


68 


-70, 


,77 


-70,67 1 


11.30.27,78 


- 0,94 


6 1 


11. 34.44)10 


43,91 










—70,67 1 


11.33.33,24 


— 1 ,22 


6 


[1.39.18,37 


18,16 










-70,67 ] 


11.38. 7,49 


- 1,32 


6 1 


11.42.37,98 


37,80 










—70,67 1 


11.41.27,13 


— 1 ,20 


6 1 


[1.45.21 ,60 


ai, 39 










—70,67 1 


1.44- 10,72 


- «,34 


6 


11.48.32,44 


32,26 










-70,67 1 


[1.47.21,59 


— I ,23 


8 ] 


fi. 55. 33, 80 


33,66 


22, 


94 


—70,72 


-70,67 1 


1.54.22,99 


— 1 , 10 


6 1 


[1.59.56,20 


56, o5 


45,48 


-70, 


57 


-70,67 1 


11.58.45,38 


- 1,12 


6 1 


12. 5.i3,i5 


ia,94 










-70,67 1 


2. 4* a, 27 


- »,44 


6 ] 


t2. 9. 3,97 


3,77 










-70,67 1 


2. 7.53,10 


- «,4i 


6 1 


[2.12.59,30 


59,10 










-70,67 1 


[2.1 1.48,43 


- 1,44 


6 1 


[2.15.53, 80 


53,61 










-70,67 1 


12.14.42,94 


- 1,40 


6 ] 


[2.18.53,17 


5a, 97 










-70,67 [ 


2.17.42,30 


- 1,43 


6 1 


12.22.29,33 


^9,13 










-70,67 1 


12.21 .18,46 


- 1,44 


6 j 


12. 24.49*55 


49,35 










-70,67 I 


2.23.38,68 


- 1,45 


6 ] 


[2.27.36,34 


36, i5 










-70,67 1 


12 26.25,48 


— i,4i 


6 1 


[2.33.27,74 


27,53 










-70,67 I 


2.32.16,86 


- 1,53 


6 ] 


12.37.51,83 


5i,63 










-70,67 1 


[2.36.40,96 


- 1.49 


6 ] 


[2.40.35,17 


34,97 










-70,67 1 


[2.39.24,30 


— I ,52 


6 ] 


[2.43.18,29 


18,11 










-70,67 1 


12.42. 7,44 


- »,4i 


6 1 


[2.46.53,57 


53,38 










-70,67 ï 


12.45.42,71 


— i,5i 


6 ] 


12.49.37,^2 


37, o3 










70,67 1 


2.48.26,36 


- 1,45 


6 


i3.2o.i5,52 


i5,33 










-70,67 1 


13.19. 4,66 


- 1,55 


e 


i3.23. 9,12 


8,9a 










70,67 1 


3.21.58,25 


— i,6i 


6 


[3.26.14,77 


14,57 










-70,67 1 


3 . 25 . 3 , 90 


— 1 ,60 


8 ] 


i3. 29.25,50 


25,37 


14 


63 


-70, 


74 


-70,67 1 


3.28.14,70 


— 1,28 


8 1 


[3.33. 1,78 


1,54 


5o,86 


-70, 


,68 


-70,67 1 


1 3. 3 1.50,87 


- 1,84 


4 1 


[3.36. o,o3 


59,82 










—70,67 1 


13.34.49,15 


— 1,61 


6 ] 


[3.38.57,49 


57, 3o 










70,67 1 


13.37.46,63 


1,55 


6 


[3.4i-4iii4 


40,94 










-70,67 1 


[3. 40. 30,27 


- 1,64 


6 


[3.44.54,80 


54,62 










-70,67 1 


13.43.43,95 


- 1,53 


6 ] 


[3.47.50,98 


5o,79 










-70,67 1 


[3.46.40, 12 


- »,57 


6 ] 


[3. 49.50, 52 


5o,34 


39 


,7a 


-70 


,62 


—70,67 


13.48.39,67 


- ',49 


6 


(3.52.19,74 


i9»56 










-70,67 1 


i3.5i. 8,89 


- 1,53 


6 1 


[3.56.23,10 


a2,97 


12 


,35 


-70 


,62 


—70,67 1 


[3.55. 12, 3o 


- 1,33 



MAI 1873. - PosiUon directe. 
8 10.40.39,05 39, o3 29,58 —69,45 —69,54 10.39.29,49 — 0,70 



(') Double, la i 



re 



B.8 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 



Passage 
G'. N observé. T «^^ C^ 

MAI 1873. - Position directe. 
Observateur Lbveau. 



C. 



Aflc. droite Réduct. 
app. conclue, àjanv.o. 



Mai 2. 

/Lion 

X Lion 

'{/ Grande Ourse . 

i Lion 

Ç Grande Ourse . 

83 Lion 

ai88i Lai 

11999 Lai 

ÀiSio Lai 

'12G53 Lai 

22765 Lai 

22864 Lai 

28009 La^ 

23o57 Lai 

28207 Lai 

233o8 Lai 

23401 Lai 

23479 Lai 

23559 Lai 

28643 Lai 

28724 Lai 

2404 1 Lai 

24128 Lai 

24224 Lai 

24269 Lai 

24354 Lai 

24447 Lai 

25 Chiens de Ch . 

25264 Lai 

25324 Lai 

25414 Lai 

25479 Lai 

25637 Lai 

25709 Lai 

25791 Lai 

25870 Lai 

X Vierge 

Arclurus 

cJ 1*^' Bord 

p Bouvier 

ç Bouvier 

i* Bouvier 

Mai S. 

C 1*' Bord 

Lion 

2o665 Lai 

87 Sextant 

/ Lion 

Mai 6. 

C I*' Bord 

p Lion 

1880 (Groombr.) 

22582 Lai 

ir Vierge 





h m f 


• 


• 


■ 


f 


b m f 




• 


8 1 


10.43.45,19 


45,16 


85,55 


-69,61 


-69,54 


10.42.35,62 


— 


0,75 


8 ] 


10.59.88,20 


38.17 


28,67 


-69,50 


-69,53 


10.58.28,64 


— 


0,80 


8 ] 


II. 3.41,98 


41, 85 


32,35 


-69,50 


-69,53 


II. 2.82,82 


— 


1,41 


8 ] 


II. 8.3i,7o 


3 1,64 


22,07 


-69,57 


-69,53 


II. 7.22,11 


— 


0,99 


8 ] 


1.12.34)95 


84,86 


25,23 


-69,63 


—69,52 


11.11.25,34 


— 


1,16 


8 1 


11.21 .29,88 


29,86 


20,44 


-69,4a 


—69,52 


11.20.20,34 


— 


0,86 


6 


11.25.28,00 


22,92 






—69,5a 


Il .24.13,40 


— 


>,>9 


4 1 


11.80.47,68 


47.55 






-69,51 


11 .29.88,04 


— 


1,21 


6 


1 I . 53 . 5 , 64 


5,56 






—69,50 


11. 5i. 56, 06 


— 


i,3o 


6 1 


11.57.59,04 


58,96 






—69,49 


11.56.49,47 


— 


1,36 


6 1 


[2. 2.50,57 


5o,5o 






-69,49 


12. 1.41,01 


— 


i,a9 


6 1 


12. 6. 4,79 


4,72 






-69,49 


12. 4.55,28 


— 


i,a9 


6 ] 


[2.10.48,4^ 


48,84 






-69,48 


12. 9.88,86 


— 


1,40 


6 ] 


12.18.27,70 


27,68 






-69,48 


12. 12. 18, i5 


— 


1,37 


6 1 


12. 18.51,70 


5i,63 






-69,48 


12, 17.4a, i5 


— 


1,34 


6 ] 


[2.22.28,02 


^7,95 






-69,47 


12.21.18,48 


— 


1,41 


6 


12.25.54,92 


54,84 






-69,47 


12.24.45,87 


— 


1,4* 


6 ] 


[2.28.25,19 


25, 12 






-69,47 


12.27.15,65 


— 


i,4o 


6 i 


12. 3o. 54,02 


53,95 






-.69,47 


12.29.44,48 


— 


1,43 


6 ] 


12.33.54,84 


54,^7 






-69,47 


12.82.44,80 


— 


1,39 


6 ] 


[2.87.50,52 


5o,45 






-691 47 


12.86.40,98 


— 


1,46 


4 1 


[2.48.55,65 


55,58 






-69,46 


12.47.46,12 


— 


1,52 


6 ] 


[2.5i .53,40 


53,82 






-69,45 


12.50.43,87 


— 


1,54 


6 


12.54.35,94 


35,86 






—69,45 


12.53.26,41 


— 


1,56 


6 1 


[2.57.84,20 


34, i3 






-69,45 


12.56.24,68 


— 


1,48 


6 


18. 1.17,67 


>7,59 






-69,45 


i3. 0. 8,14 


— 


1,60 


6 1 


18. 4.19,37 


19,80 






-69,44 


i3. 3. 9,86 


— 


i,5i 


8 ] 


[8.38. 0,89 


o,a9 


5o,88 


-69,41 


-69,4a 


13.81.50,87 


— 


1,86 


4 i 


[3.35.58,48 


58,40 






-69,4a 


18.34.48,98 


— 


1,66 


6 


i3.88.i8,o5 


17,97 






-69,4a 


13.87. 8,55 


— 


1,65 


6 


(3. 4^* 0,55 


0,48 






-69,4a 


i3.4o.5i,o6 


— 


1.68 


6 1 


[8.44.53,45 


53,89 






—69,4a 


18.43.43,97 


— 


1,56 


6 1 


18. 5i. 3,80 


3,73 






—69,41 


18.49.54,32 


— 


1,59 


6 1 


[8.54.18,74 


18,67 






-69,41 


i3.53. 4,a6 


— 


1,68 


6 1 


[8,57. i3,o4 


ia,98 






-69,41 


i3.56. 3,57 


— 


1,58 


6 1 


3.59.56,90 


56,82 






-69,41 


i3. 58.47, 41 


— 


1,7a 


8 1 


4. 7.18,08 


18, o5 


8,74 


-69,31 


-69,40 


14. 6. 8,65 


— 


1,35 


8 ] 


4.11. 8 , 08 


8,02 


53,65 


-69,37 


-69,40 


14. 9.53,6a 


— 


1,53 


8 ] 


[4. i4-33,2o 


33,23 






—69,40 


14.18.28,83 






5 ] 


[4.^7-32,56 


32,48 


28,12 


—69,36 


-69,39 


14.26.23,09 


— 


1,76 


8 1 


14.36.16,07 


16, o3 


6,56 


-69,47 


-69,88 


14.35. 6,65 


— 


i,5i 


6 1 


14.40.87,63 


87,55 


28,10 


-69,45 


-69,38 


14.89.28,17 


— 


«,70 


4 


io.i3.ii,85 


11,80 






-69,82 


10.12. 1,98 






8 1 


[0.27.17,88 


17,85 


7>98 


-69,87 










6 1 


10.87.18,95 


i3,88 






-69,82 


10. 36. 4|06 


— 


0,84 


LO 1 


10.40.89,81 


39,^9 


^9,55 


-69,74 










8 


10.43.45,39 


45,86 


35,52 


-69,84 










8 1 


[0.59.88,57 


88,54 






—70,00 


10.58.28,54 






8 I 


1.43.45,97 


45,93 


85,84 


-70,09 


—70,00 


Il .4a. 35,98 


— 


i,o5 


8 1 


i.46.5oj74 


5o,63 


40,69 


-69,94 


-70,00 


I 1,45.40,63 


— 


1,56 


6 I 


i.52.42|85 


42,78 






—70,00 


Il .51.82,78 


— 


i,a3 


10 1 


1.55.82,92 


82,90 


22,87 


—70,08 


—70,00 


ii.54.aa,90 


— 


i,o3 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 



Mai 6. 

Vierge 

2-^884 Lai 

aSoog Lit! 

a3i3% Lai 

a3ao7 Lai 

233'20 ï^l 

23373 Lai 

23434 Lai 

23 Chevelure . . 

23623 LM 

23724 Lai 

23780 Lai 

23877 Lai 

23925 Lai 

23g8o Lai 

24o56 1^1 

d l'^Bonl.... 



G^ N 



10 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

10 
6 
6 
6 
6 

4 

6 

6 

10 



Passage 
observé. 



t\>. 



MAI 1873. - Position directe. 

OBSERV.iTEUn LEVE.Ar. 



m 



1 1 . y..*).), 4") 

12. G. 53, 39 
12. 10.49.00 
12. 16.14,45 
12. 18.52.49 
12.22.53,62 
12.24.46,39 
12.26.42,25 
12.29.42,78 
12.33.26,97 
12.37.51 , 12 
12.40. 0,95 
12.43. 1,20 
12.44*45, i5 
12.46.52,89 
12.49-36,44 
14. 8.45,26 



jj,42 
.'ij,33 
48,92 
14, 38 
52 , 42 
53.56 
46,32 
42,18 
42,71 
26 , 89 
5i ,o5 
0,87 
1,12 
45,09 
52,82 
36,37 
45,28 



32,75 —69,96 



C. 



45,4' —70,00 — 



B.9 

Asc. droite Rcduct. 
app. conclue, à janv. 0. 



m 



70,00 1 


11.58. i5, 42 — 1 


1,06 


70 . 00 1 


12. 5.43,33 — 1 


1,23 


70,00 


12. 9.38,92 — 1 


.,37 


70,00 1 


I2.i5. 4,38 — 1 


1,34 


70 , 00 1 


12.17.42,42 — 1 


1,36 


70,00 


1 2 . 2 1 . 4 3 , 50 - 1 


i.3o 


70 , 00 1 


12.23.36,32 — 1 


[,36 


70,00 ] 


12.25.32, 18 — 1 


1,35 


70 , 00 1 


12.28.32,71 - 1 


1,36 


70 , 00 I 


2.32.16,89 ~ 1 


>^47 


70,00 ] 


i2.36.4i ,«5 


1,44 


70,00 1 


2.38.50,87 — 1 


,48 


70,00 1 


[2.41 -51 , 12 — 


1,48 


70,00 1 


r2. 43. 35, 09 — 1 


[,40 


70 , 00 1 


12.45.42,82 — 1 


1,47 


70,00 1 


12.48.26,37 — 


1,42 


70,00 1 


14. 7.35,28 





Mai 8. 

83 Lion 

21881 Lai 

21939 Lai 

91 y Lion 

22101 Lai 

21172 Lai 

22224 Lai 

*(î)=+20"l'.. 

P Lion 

i83o (Groombr.). 

22465 Lai 

22532 Lai 

ir Vierge 

22848 Lai 

23009 Lai 

ri Vierge 

23i65 Lai 

23214 Lai 

233o4 I^al 

C i*'Bord 

23663 Lai 

23724 Lai 

23780 Lai 

23863 Lai 

23925 Lai 

23985 Lai 

24o56 Lai 

24224 Lai 

242(k> Lai 

24354 Lai 

çj i" bori 

Mai 9. 

83 Lion 

V Lion 



10 
6 
6 

10 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
6 

10 
6 
6 

10 
6 
6 
6 

10 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

10 



11 

II. 

II. 

il. 

II. 

II . 

II . 

II . 

II. 

II. 

II. 

II. 

II. 

12. 

12. 

12. 

12. 

12. 

12. 

12. 

12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
l3. 

14. 



21 .3i ,o5 
25.23,99 
28. 0,90 
3i .38,20 
34.43.75 
38. 1,57 
40. o,i5 
42. 5,59 
43.46,45 
46.51,34 
50.22,17 
52.43,25 
55.33,25 
5.41,89 

10.49,47 
14.36,01 

17.12,37 

19. 16, 12 

22.24,75 

29.29,04 

35. 9,69 

37.51 ,54 

40. 1,37 

42.46,04 

44.45,54 

47. 6,52 

49.36,85 

54 . 36 , 90 

57 . I I , 32 

1 . 18,62 
5.58,34 



Position inverse. 

20,39 —70,50 



30,89 
23,76 

0,68 
38, o5 
43,54 

1,35 

59,93 
5,39 

46,27 
51,07 
21,96 
43, o3 
33,09 
41,68 

49, M 
35,86 

12,16 

15,91 

24,54 

28,89 

9,49 
5 1 , 32 

I , i5 

45,84 
45,34 

6,29 
36,64 
36,68 
11,09 
18,39 
58.21 



-70,39 
—70.39 
—70,39 

27,58 —70,47 -70,39 

-70,39 
—70,39 
-70,39 
—70,39 

35,82 —70,45 —70,39 

40,67 —70,40 -70,39 

-70,39 
-70,39 

22,86 —70,23 —70,39 

—70,39 
-70,39 

25,55 —70,31 —70,39 

—70,39 
-70,39 

—70,39 
—70,39 

—70 , 39 
—70,39 
—70,39 
-70,39 
—70,39 
-70,39 
—70,39 
-70,39 
-70,39 
-7^)39 
-70,39 



10 ii.2i.3i,o3 30,87 
10 II. 3i. 38, 18 38, o3 



20, 38 
27,58 



•70,49 
70,45 



-70,48 
70,48 



. 20.20, 5o 
.24. 13,37 
.26.50,29 
.30.27,66 
.33.33, i5 
.36.50,96 

.38.49,54 
.40.55,00 
.42.35,88 
.45.40,68 
.49.11,57 

.5 I .32,64 
.54.22,70 
2. 4 -31, 29 

2. 9.38,85 

2. i3.25,47 
2.16. 1,77 
2.18. 5,52 
2.21 .i4,i5 
2 . 28 . 1 8 , 5o 
2.33.59,10 
2.36.40,93 
2.38.50,76 
2.41 .35,45 
2.43.34,95 
2.45.55,90 
2.48.26,25 
2.53.26,29 
2.56. 0,70 

3. o. 8, ou 

4. 4.47.82 



Obsen>ations de Paris, 1873. 



1 . 20 . 20 
1 .30.27 



39 
55 



0,81 
,ia 
,10 

0,84 
,10 
,18 
,18 
,16 
,o3 

,54 

,»7 
,22 

,02 

,24 
,35 
,04 

,^9 
,35 

,34 

,35 
,43 
,46 
,38 

,39 

,5i 

,4i 
,53 

,56 

,58 



0,80 
0,84 



B.io 



LUNETTE Mt'RIDIENNE DE GAMBEY. 



Passage 
G*". N observé. T 'X.^ C^ 

MAI 1873. — Position inTene. 
Observateur Lbveau. 



C. 



Asc. droite Réduct. 
app. conclue, à janv. o. 



Mai 9. 

p Lion 

i83o (Groombr.). 

2!;t465 Lai 

n Vierge 

Vierge 

22766 Lai 

2283G Lai 

22893 Lai 

23009 Lai 

23o44 Lai 

• (D=-h26°26'.. 

23207 Lai 

233o4 Lai 

23373 Lai 

23434 Lai 

235io Lai 

23582 Lai 

C l'^Bord 

25489 Lai 

25548 Lai 

25637 Lai 

25682 Lai 

26722 Lai 

26791 Lai 

25844 Lai 

çj 1*^ bord 

Mai 12. 

\p Grande Ourse. . 

i Lion 

S Grande Ourse. . 

83 Lion 

u Lion 

P Lion. . . : 

236i4 Lai 

23582 Lai 

23643 Lai 

23724 Lai 

23782 Lai 

cJ i*^Bord 

26941 Lai 

260 12 Lai 

26062 Lai 

261 17 Lai 

26164 Lai 

26208 Lai 

26268 Lai 

263i3 Lai 

26448 Lai 

26540 Lai 

26697 Lai 

26G60 I^l 

267 1 3 Lai 

26778 Lai 

26976 Lai 





h ui s 


8 


11.43.46, 


10 


1 I . 46 . 5 1 , 


6 


II . 60 . 22 


8 


Il .66.33 


8 


1 1 . 69 . 56 , 


6 


12. 2.61 


6 


12. 5.12, 


6 


12. 7.10 


6 


12. 10.49 


6 


12.12.59, 


6 


12. 16.33, 


6 


12.18.62, 


6 


I 2 . 22 . 24 , 


6 


12.2^.40 


6 


12.26.4'^' 


6 


12.29.23 


6 


I 2 . 3 1 . 39 


6 


i3. 14.55 


6 


13.45. 7 


6 


i3. 47.60 


6 


i3.5i. 4 


6 


i3. 62.49 


6 


13.54.47 


6 


13.67. 14 


6 


i3.68.64 


8 


14. 4.36 


10 


II. 3.42 


10 


11. 8.32 


10 


II . 12.35 


10 


II .21 .3o 


10 


11. 31.38 


10 


11.43.46 


6 


12.29.38, 


6 


i2.3i .39, 


6 


12.33.55, 


6 


12.37.61 , 


6 


12.40. 3 


10 


14. 0.42 


6 


14. 3.3i, 


6 


14. 6.48 


6 


14. 8. 4, 


6 


14.10. 3, 


6 


14.12. 7 


6 


14.14. 8, 


6 


14. 16. 38, 


6 


14. 18.44, 


6 


i4.5i3.38, 


6 


14.27.26, 


G 


I 4 • 29 . 60 , 


6 


14.32. 0, 


6 


14.34.18, 


6 


ï4.36,34 


6 


14.43. 4 



,45 


46, 


,43 


51, 


,3o 


2a, 


,5o 


33, 


,06 


55, 


,69 


5i, 


,95 


•a, 


,32 


10, 


,75 


49. 


,04 


58, 


,80 


33, 


,97 


3a. 


,80 


24, 


,79 


46, 


.79 


4*. 


,<>9 


27., 


,69 


39, 


,10 


54. 


,48 


7, 


^70 


5o, 


,89 


4, 


,67 


49, 


,64 


47, 


,36 


■4, 


.70 


54, 


,99 


36, 


•.77 


42, 


,5o 


32, 


,78 


35, 


,82 


3o, 


,06 


37, 


,'•7 


46, 


M 


38, 


,60 


39, 


,47 


55, 


,62 


5i, 


.69 


3, 


,98 


4a, 


,55 


3i, 


.59 


48, 


,47 


4, 


>49 


3, 


,70 


7, 


,3a 


8, 


■ag 


38, 


,oa 


43, 


.09 


37, 


,55 


26, 


,10 


49, 


.85 


0, 


,3a 


18, 


,67 


34, 


,89 


4, 





« 




s 




f 


b m f 




i 


îi7 


35, 


82 


-70, 


45 


-70,48 


11.42.36,79 — 1 


1 ,o3 


16 


40,66 


-70, 


5o 


—70,48 


11.45.40, 


68 - ] 


r,53 


09 










-70,48 


Il .49-11 


,61 - 1 


1,16 


34 


22 


,86 


-70 


À9 


-70,48 


II .54.22 


,86 - 1 


1,01 


88 


45; 


,40 


-70, 


48 


-70,48 


11.68.45 


,40 - ] 


1,04 


48 










-70,48 


12. i.4i 


,00 — 1 


i,a4 


72 










-70,48 


12. 4. 2, 


.a4 - 1 


r,33 


10 










-70,48 


12. 6.69 


,6a - 1 


1 ,3o 


63 










-70,48 


la. 9.39 


,o5 - 1 


1,34 


82 










-70,48 


12.11.48 


.34 1 


1,34 


68 










-70,48 


12. 14.23 


,10 — 1 


1,33 


75 










-70,48 


12 17.4a 


,27 - 1 


1,34 


59 










-70,48 


12.21 .14 


,11 — 1 


[,33 


58 










-70,48 


12.23.36 


,10 — 1 


«,34 


58 










-70,48 


12.26.32 


,10 -- 1 


1,34 


89 










-70,48 


12.28.12 


,41 - 1 


i,3i 


49 










-70,48 


I 2 . 3o . 29 


,01 — 1 


i,3i 


96 










-70,48 


i3.i3.44 


,48 




25 










-70,48 


13.43. 56 


,77 -- ' 


',67 


49 










-70,48 


13.46.40 


,01 — 1 


1,60 


68 










-70,48 


13.49.64 


,20 — 1 


1,60 


46 










-70,48 


i3. 51.38 


,98 - 1 


1,6a 


43 










-70,48 


i3.53.36 


.95 - 1 


r,6a 


16 










-70,48 


i3.56. 3 


,67 - , 


1,59 


48 










-70.48 


13.67.44 


,00 — 1 


1,69 


86 










-70,48 


14. 3.26 


,38 




47 


32 


,18 


—70,^9 


-70,34 


II. 2.32 


,i3 1 


i,a4 


3o 


21 


.9b 


-70 


,34 


-70,34 


II. 7.21 


,96 — 0,88 


54 


25 


,11 


—70 


.43 


-70,34 


II. Il .26 


,20 — 1 


uo4 


66 


20 


,36 


-70 


,3i 


-70,34 


Il .20.20 


,32 — 0,77 


9> 


^7 


,55 


-70. 


,36 


-70,34 


Il .30.27 


,67 - 0,81 


09 


35, 


.79 


-70 


,3o 


-70,34 


11 .42.35 


,75 - 1 


[ .00 


44 










-70,34 


12.28.28 


,10 — 1 


i,3o 


40 










-70,34 


1 2 . 3o . 29 


,06 - I 


t,a9 


26 










-70,34 


12.32.44 


.9^ - ' 


i,34 


3o 










-70,34 


12. 36. 40 


.96 - « 


t.4o 


47 










—70,34 


12.38.63 


,i3 - I 


',38 


85 










—70,34 


13.69.32 


,^i 




33 










-70,34 


14. 2.20, 


99 - « 


,69 


38 










-70,34 


14. 4.38, 


04 - 1 


.67 


26 










-70,34 


14. 6.53, 


9a - 1 


,65 


26 










-70,34 


14. 8.52, 


92 - 1 


f75 


47 










-70,34 


14.10.67, 


i3 - 1 


i,74 


09 










-70,34 


14.1a. 67 


.75 - 1 


.74 


08 










-70,34 


14.16.27, 


.74 - I 


,67 


81 










-70,34 


14.17.33, 


47 - 1 


1.65 


86 










—70,34 


14.22.27, 


,52 - 1 


,78 


34 










-70,34 


14.26.16, 


00 — 1 


,66 


89 










—70,34 


14.a8.39, 


55 - 1 


,70 


64 










—70,34 


i4.3o.5o, 


3o 1 


.69 


II 










—70,34 


14.33. 7, 


77 — « 


,71 


45 










-70,34 


I14 . <5v) . 24 ] 


II — I 


,73 


67 










-70,34 


14.41.54, 


33 1 


^78 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 



G^ N 



Passage 
observé. 



X. 



c. 



c. 



B.ii 

Asc. droite Rëduct. 
app. conclue, à janv. o . 



MAI 1873. — Position iBTerte 

0BSERV4TBUR LevBAU. 



Mai 12. 

17038 Lai 

27097 Lai 

27155 Lai 

27224 Lai 

27364 Lai 

Mai 13. 

P Lion 

i83o (Groombr.) 

225i8 Lai 

ir Vierge 

Vierge 

22765 Lai 

12836 Ul 

22893 Lai 

23009 Lai 

« Vierge 

23169 ^1 

23214 Lai 

233o4 Lai 

23373 Lai 

23434 Lai 

23 Chevelure . . . 

23623 Lai 

23663 Lai 

23724 Lai 

23780 Lai 

23863 Ul 

23925 Lai 

«3980 Lai 

24o56 Lai 

24ii3 Lai 

24169 Lai 

24237 Lai 

24287 Lai 

24355 Lai 

n Bouvier 

25682 Lai 

T Vierge 

cJ I" Bord ... 

25934 Lai 

26012 Lai 

26055 Lai 

26103 Lai 

26154 Lai 

26208 Lai 

26268 Lai 

26331 Lai 

26392 Lai 

26448 Lai 

p Bouvier 

Ç Bouvier 

Mai 15. 
23643 LaJ 





<i m ^ 




» 










% 


Il m « 


» 




» 


6 1 


14.45.12,94 


12,73 










-70,34 


14.4'». 2,39 


— 


■ .69 


6 1 


14.47.^3,17 


22,96 










—70,34 


14.46.12 


,62 


— , 


1,7a 


6 1 


14.49.21 


,44 


21 .23 










-70,34 


14.48. 10 


,89 


— ; 


1,70 


6 1 


[4.5i .35; 


^9 


35,08 










-70,34 


14.50.24 


,74 


— 


1,7a 


6 1 


[4.56.27., 


70 


22, 5o 










-70,34 


14.55. 12 


,16 


— ' 


'.«9 


10 ] 


1 1.43.46, 


40 


46,22 


35! 


J8 


1 
-70, 


44 


—70,41 


Il .42.35 


>8i 


- 0,99 


10 1 


ri.46.5i , 


a7 


5i ,01 


40 


,61 


-70, 


,40 


-70,41 


11 .45.40 


,60 


— 


1,48 


6 1 


[I .52.14. 


.70 


i4»47 










-70,41 


ii.5i . 4 


,06 


— 


i,aa 


10 1 


1.55.33, 


36 


33,20 


22 


,82 


—70, 


,38 


70,41 


Il .54.22 


,79 


— ( 


ï,9« 


10 1 


[ I .59.55, 


95 


Î5,78 


45,37 


-70, 


41 


-70, il 


11.58.45 


,37 


— 


1,01 


6 ] 


[2. 2.5l, 


.54 


5i,33 










-70,41 


12. 1.40 


.9a 


— 


l,M 


6 1 


2. 5.12, 


55 


12,32 










-70,41 


12. 4. '] 


,9* 


— 


'.«9 


6 1 


12. 7.10, 


i5 


9»93 










-70,41 


12. 5.59, 


,52 


— 


i,a8 


6 1 


12.10.49, 


45 


49,^3 










-70,41 


12. 9.38. 


.82 


— 1 


r,3i 


10 


12. 14. 36 


»>i 


35,96 


25 


.53 


-70, 


,43 


-70,41 


12.13.25 


,55 


— 


1,0a 


6 


12.17.19 


,04 


18,82 










-70,41 


12.16. 8 


,41 


— 


i,3o 


4 1 


12.19.16, 


18 


15,96 










-70,41 


12.18. 5, 


55 


— ; 


t,3i 


6 1 


[2.22.24, 


75 


^4,54 










70.41 


12.21 .i4] 


i3 


— ] 


i,3o 


6 ] 


[2.24.46, 


70 


46,49 










—70.41 


12.23.36, 


08 


— 1 


i.3i 


6 1 


[2.26.42 


,60 


42,39 










-70,41 


12.25.3l, 


.98 


— ] 


i,3i 


10 1 


[2.29.43, 


26 


43, o5 


32 


»7o 


—70, 


,35 


—70,41 


12.28.32 


,64 


— ] 


i,3i 


6 


12.33.27, 


,39 


27»»6 










-70,41 


12.32. 16 


,75 


— 1 


1,4a 


6 


12.35. 9 


.57: 


: 9.37 










-70,41 


12.33.58 


,96 


— 1 


1,33 


6 1 


12.37.51, 


5o 


51,28 










-70,41 


12.36.40 


,87 


— 


i,4o 


6 ] 


[2.40. I, 


35 


i,i3 










-70,41 


I 2 . 38 . 5o , 


ja 


— 


r,43 


6 1 


12.42.46 


,10 


45,90 










-70,41 


12.41 .35 


,49 


— 


1,35 


6 1 


[2.44.45 


,60 


45,40 










—70,41 


12.43.34 


,99 


— 


1,36 


6 1 


12.46.53 


M 


52,95 










—70,41 


12.45.42 


,54 




f,43 


6 1 


[2.49-36 


,82 


36, 61 










70,41 


12.48.26 


,20 


— 


>,39 


6 1 


12.51.29, 


77 


a9»57 










70,41 


12.50.19 


,16. 


— 


1,38 


6 1 


12.53.38 


»7o 


38.49 










70,41 


12.52.28, 


,08 


— 


i.4o 


6 1 


12.56. 4^ 


62 


4,4i 










-70,41 


12.54.54 


,00 


— 


1,45 


6 ] 


[2.58. 0, 


12 


59.9" 










-70,41 


12.56.49, 


5o 


— 1 


1,43 


6 1 


[3. 1.23, 


.65 


23,44 










—70,41 


i3. o.i3 


,o3 


— 


1,35 


8 1 


[3.49.50, 


40 


5o,2o 


39*76 


-70 


,44 


-70,41 


13.48.39 


.79 




1,53 


6 1 


[3.52.49, 


80 


49i59 










-70,41 


i3. 51.39, 


,18 


— 1 


1,64 


8 1 


i3.56.23, 


10 


22,95 


12 


,4a 


-70 


,53 


-70,41 


i3.55.i2, 


,54 


— 1 


1,4» 


10 1 


3.59.29, 


>9 


29,06 










- 70,41 


13.58. 18 


,65 






6 1 


i4- 3.i3, 


> 


13,29 










-70,41 


14. 2. 2, 


,88 


— 


1,66 


6 1 


[4. 5.48 


,65 


48,44 










-70,41 


14. 4.38 


,o3 


— 


1,66 


6 1 


[4. 7.57, 


,40 


57. «9 










-70,41 


14. 6.46, 


,78 


— 


1,63 


6 1 


[4. 9.41, 


90 


41,68 










-70,41 


14. 8.3i 


,^7 


— 


1,7a 


6 1 


14.1a. l^ 


► 84 


7,61 










-70,41 


14.10.57 


,20 


— 


1,75 


6 


14.14. 8 


► ^9 


8,06 










-70,41 


14. 12.57, 


,65 


— 


',74 


6 ] 


[4.16.38, 


25 


38, 04 










-70,41 


14. 15.27 


,63 




1,68 


6 ] 


i4.i9-î»3 


.*9 


23,08 










-70,41 


14.18.12 


,67 


— . 


1,66 


6 1 


[4.21.26, 


69 


26,47 










-70,41 


1 4 . 20 . I 6 


,06 


— J 


1,72 


6 ] 


[4.23.38, 


00 


37.77 










-70,41 


14.22.27, 


36 


— 1 


1.78 


10 1 


[4.27.33, 


77 


33,54 


î»3. 


16 


-70, 


38 


—70,41 


14.26.23 


,i3 




[,80 


10 


i4.36. 17 


,i5 


16,97 


6,62 


-70 


,35 


—70,41 


14.35. 6 


,.56 


—•" 


1 5-. 


6 


12.33.56,44 


56,23 










— 7'.a4 


11.32.44,99 


— 


1,3a 




















B.: 


2. 







K.I2 



LUNETTE MERIDIENNE DE GAMBEY. 



(y. 



Mai 15. 

23724 Lai 

28795 Lai 

Ç Vierf^e 

25 Chiens do Ch. . 

n Bouvier 

c5' i^Bord 

Mai 16. 

Ç Bouvier 

s Bouvier 

Mai 20. 

$ Corbeau 

a3 Chevelure .... 

28973 Lai 

S Vierge 

Vierge 

p Chevelure 

cJ I" Bord 

T Vierge 

Mai 23. 

n Vierge 

S Corbeau 

23 Chevelure 

/ Vierge 

7 Vierge (•) 

9 Vierge 

24224 Lai 

24265 Lai 

24354 1^1 

244''A7 Lai 

24507 Lai 

25oo6 Lai 

25092 Lai 

25176 Lai 

25232 Lai. ... . 

253o4 Lai 

2536i Lai 

2541 3 Lai 

25467 Lai 

cJi'^Bord 

27286 Lai 

27296 Lai 

27871 Lai 

^|/ Bouvier 

27570 1^1 

27646 Lai 

27716 Lai 

9 Bouvier 

27959 Lai 

Couronne 



N 



Pîissngc 
observé. 



A.. 



c. 



Asc. droite Réduct. 
app. conclue, à janT. . 



MAI 1873. — Position inrerse. 
Observateur Levé au. 



Ul 



6 


12.87.52,89 


52,17 






-71,24 1 


[2.86.40,93 


— 1,38 


6 1 


[2.40.82,77 


82,54 


s 


f 


—71,24 1 


[2.89.21,80 


- î,45 


8 


18.29.26, 12 


^5,97 


14,66 


-71,81 








10 


18.88. 2,29 


2,o3 


5o,88 


— 7«'2^ 








10 1 


[8.49.51,16 


50,96 


39,76 


—71,20 








8 


18.57. 8,54 


8,41 






— 7«,î»4 


18.55.57, 17 






Position directe 


« 








10 


14 •36. 18,89 


i8,8.>. 


6,63 


-71,69 








10 


14.40.89,98 


89,89 


28,16 


-71,73 








8 j 


12.24.81 ,98 


81,96 


18,73 


-78,28 


-73,83 


12.28.18,68 


— 0.96 


10 1 


[2.29.45,86 


45,77 


82,68 




—73,33 ] 


[2.28.82,44 


- 1,24 


6 1 


[2.46.45,84 


4*, 25 






-73,33 1 


12.45.81 ,92 


- 1,41 


8 ] 


1 2 . jo . 26 , 97 


26,91 


18, 56 


-73.35 


-73,88 


12.49. >3,58 


— 1,16 


10 


18. 4.37,09 


87,05 


28,70 


-78,35 


-78,88 1 


[8. 8.28,72 


— 1,18 


8 1 


[ 3 . 7 . I 1 , 59 


1 1 ,5o 


58,21 


-73,^*9 


-78,83 ] 


18. 5 . 58 , 1 7 


- 1,48 


8 


18.52. 0,25 


0,22 






-73,33 


18.50.46,89 




10 


18.56.25,93 


25,88 


12,43 


- 73,45 


-73,88 


18.55.12,55 


— i,4i 


10 1 


[2.14.89,45 


39,4^ 


25,45 


73,97 


-73,89 


12.18.25,53 


- 0,94 


10 


12.24.82,68 


82,62 


18,71 


-73,9" 


—73,90 


12.28. 18,72 


— 0,94 


10 


12.29.46,46 


4<>,4i 


82,59 


-73,82 


-73,90 


12.28.82,51 


— i,ao 


7 


12.81 .29,84 


29,82 


'5,97 


-73,85 


73,90 


12.80.15,92 


— 1,00 


10 1 


12.86.28,64 


28,61 


14,61 


—74,00 


-73,9» 


12.35.14,70 


— 1,04 


10 


12.50,27,44 


27,40 


i3,55 


-78,85 


—73,9» 


12.49.18,49 


~ »,!' 


6 


12.54.40,24 


40,18 






-73,9» 


12.53.26,27 


- î,4' 


6 


12.57.35,29 


85,24 






—73,92 ! 


[2.56.21,82 


~ 1,3 


6 


18. 1.22,10 


22,04 






—73,92 


18. 0. 8,12 


- t,i 


6 


18. 8.53,90 


53,84 






-73,92 


[3. 2.89,92 


- «,' 


6 


r8. 6.88,49 


88,44 






—73,92 


[8. 5.24,52 


— 1. 


6 


18.26. 1,55 


1 ,5o 






-73,93 


[8.24.47,57 


— «1 


6 


[8.29. 0,74 


0,69 






-73,93 


18.27.46,76 


— I 


6 1 


18.82. 16, 12 


16,07 






-73,93 1 


[8.3i. 2,14 


— 1 


6 


18.34.45,92 


45,87 






-73,94 1 


[8.38.82,98 


— I 


6 1 


18.87.50,50 


5o,45 






—73,94 


[8.86.86,5i 


— f 


6 ] 


[ 3 . 89 . 56 , 87 


56,-8i 






-73,94 1 


[8.88.42,87 


— 


6 


18.42. 6,00 


5,95 






-73,94 


[8.40.52,01 


- 


6 ] 


18.44.11,89 


11,33 






-73,94 


[8.42.57,39 


— 


8 


18.49.27,85 


27,88 






—73,94 


18.48.18,89 




6 


1 4 . 5 1 . 5o . 54 


5o , 49 






-73,98 


i4.5o.36,5i 


— 


6 


14.53.43,57 


43, 5i 






-73,98 


14.52.29,53 


— 


6 ] 


1 4 . 56 . 27 , 67 


27,62 






-73,98 


14.55.18,64 


- 


10 1 


i5. 0.16,09 


16,04 


2,01 


-74, o3 








6 


[5. 2.59,29 


^9 M 






-73,98 


i5. 1.45,26 


- 


6 1 


i5. 5.12,17 


12,12 






-73,98 


[5. 3.58, 14 


■ 


6 ] 


i5. 7.19,67 


19,62 






-73,98 


i5. 6. 5,64 




10 


i5. Il .38,94 


88,88 


24,90 


-73,98 








6 


15.14.59,79 


59,74 






-73,98 1 


15.18.45,76 




10 


15.19.18,32 


18,26 


59,88 


-73,93 









(*) La plus australe. 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY 



B.i3 



N 



Passa |;e 
obserTé. 



X. 



c. 



Abc. droite 
app. conclue. 



RéducL 
à janv.o. 



Mai 23. 

28185 Lai 

28245 Lai 

28291 ^^ 

Mai 27. 

^ Vierge 

25 Chiens de ch . . 

82 m Vierge 

(j l'^Bord 

îQ Bouvier 

T Vierge 

a Couronne (*) . . 

a Serpent (•).... 

Mai 29. 

24287 Lai 

24354 Lai 

9 Vierge 

S Chevelure 

24862 Lai 

24911 Lai 

24965 Lai 

25oi6 Lai 

^ Vierge 

25 Chiens de ch . . 

w Vierge 

2535i Lai 

25412 lal 

d l'^Bord 

25563 Ul 

25637 Lai 

25691 Lai 

25758 1^1 

258i5 Lai 

25934 Lai 

25989 Lai 

26055 Lai 

*(D = -h28''4'... 

26189 Lai 

26268 Lai 

263i3 Lai 

26378 Lai 

26448 Lai 

26540 Lai ..... . 

26597 Lai 

26660 Lai 

26713 Lai 

27869 Lai 

27943 Lai 

27998 Lai 

ri Couronne 

28185 Lai 

28242 Lai 



6 
C 

4 

10 
8 
10 
10 
10 
8 
10 
10 

6 
6 

10 
8 
6 
6 
6 
6 
8 

10 

10 
6 
6 

10 
G 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

4 

4 
6 

10 

6 

6 



§4,63 
5o,74 
58, i5 

39,73 
12,42 
20, 5o 

2,45 



• 
75,03 

74,93 

74,9» 

74,96 

•74,90 
-69,13 

69,13 



23,66 
58, 14 



-70,06 
69,90 



MAI 1873. - Position directe. 
Observateur Leveau. 



35 
85 

6() 

67 
06 

87 
69 

32 

63 

58 

49 
oG 

04 
57 

44 

^9 
o5 

59 
68 

II 

36 

84 
79 
49 
4a 
65 

9« 

87 

9» 
20 

70 

52 

85 

7^ 
58 

32 

5i 

^4 
64 

52 

77 
60 

33 

64 
40 

40 
09 



b m • 


s 


15.22.26,40 


a6, 


15.24.4^790 


42, 


§5.26. iG, 65 


16, 


13.29.29,69 


»9. 


i3.33. 5,73 


5, 


I 3. 36. 1 3, 08 


|3, 


13.46.46,89 


4fi, 


13.49.54,74 


54, 


13.56.27,35 


a7, 


15.30.29,68 


aO. 


1 5 . 39 . 1 I , 62 


'". 


12.57.59,54 


59, 


i3. 1.18,12 


18, 


13. 4.33,74 


33, 


i3. 7. 8,10 


8, 


i3.2o. 14,62 


«4, 


13.22.26, 5o 


a6, 


13.24. I 5, 34 


i5, 


13.26. i4i 10 


■ 4, 


13.29.24,62 


M, 


i3.33. 0,74 


0, 


i3.36. 8,i3 


8, 


13.39.30,42 


3o, 


13.41 .55^90 


55, 


13.45.39,81 


39, 


13.48.26,55 


a6, 


i3.5f. 4,47 


4, 


13.53.32,70 


3a, 


i3. 56. 18,95 


18, 


i3. 58. 12,92 


«a> 


14. 3.12,97 


la. 


14. 5. 7,25 




14. 7.56,75 


56, 


14.10.17,57 


«7. 


i4.i3.5o,9o 


5o, 


14.16.37,75 


37. 


14.18.43,63 


43, 


14-2I. 8,37 


8, 


14.23.37,57 


37, 


14.27.26,29 


26, 


14.29.49,69 


49, 


14.32. 0,57 


0, 


14.34. 17,82 


17, 


i5.i2. 7,65 


7, 


i5.i4. 6,38 


6, 


i5.i6. 7,70 


7. 


15.19. 9,46 


9, 


15.22.22,45 


î»i, 


15.24. 23, 14 


a3, 



i4,G2 
5o,73 
58, i5 



69,97 
69,95 
69,96 



73,99 
73,99 
73,99 

74»95 

■74, 9^ 

74,95 

-74,95 

-74,95 

74,95 



59,33 —70,07 



69,96 

69,96 

■69,96 
69,96 

69,97 

69,97 

69,97 

69,97 

■69,97 
-69,98 

-69,98 
■69,98 

■69,98 

69,98 

■69,98 

69,98 

-69,98 

69,98 

69,99 

69,99 

69,99 

■69,99 

-69,99 

69,99 

69.99 

69,99 

69,99 

69,99 
70,00 

-70,00 

-70,00 

•70,00 

70,01 

-70,01 

-70,02 

-70,02 
-70,02 



u 



I 5. 21 . 12,36 
15.23.28,86 
i5.25. 2,60 

13.28.14,71 
i3.3i.5o,72 
13.34.58,11 
i3.45.3i ,92 

13.48.39,74 
i3.55. 12,37 



- 1,78 

- i,8i 

- 1,84 

- 1,36 

- 1,72 

- 1,27 

- f,5o 

- 1,40 



12.56.49,53 


— 1 , 


i3. 0. 8,10 


— I 


i3. 3.23,76 


— 1 , 


i3. 5. 58, 08 


— 1 , 


13.19. 4,60 


— 1 , 


i3. 21. 16, 47 


— 1 


i3.23. 5,32 


— i . 


i3.25. 4,08 


— 1 , 


13.28.14,62 


— 1 , 


i3.3i .50,70 


— 1 


i3.34.58,i3 


— 1 , 


i3. 38. 20, 38 


— 1 


13.40.45,86 


— 1 


13.44.29,81 




i3.47* >6,5i 


— 1 


13.49.54,44 


— 1 , 


13.52.22,67 


— 1 


i3.55. 8,92 


— 1 


13.57. 2,88 


— I 


14. 2. 2,93 


— I 


14. 3.57,21 


— I , 


14. 6.46,71 




14. 9- 7,53 


— I 


14.12.40,86 


— 1 


14.15.27,71 


— 1 , 


14.17.33,59 


— 1 , 


14.19.58,33 


— I - 


14.22.27,52 


— I , 


14.26. 16,24 


— 1 


14.28.39,64 


— 1 


i4.3o.5o,52 • 




14.33. 7,77 


— I j 


i5. 10.57,59 


— 1 , 


i5. 12.56,32 


— I 


§5.14.57,62 


— 1 . 


i5. 21. 12, 38 


^_ 1 


i5.23. 13,07 


— I , 



32 

43 
14 

4i 
44 

52 

44 
5o 

27 

7< 
27 

58 
59 

61 
55 
58 
56 
60 
62 
63 
61 

69 
62 

66 

64 
- 1,65 

~ 1,76 
66 

70 
70 
72 

79 
84 
85 

80 
79 



(') Observation faite au compteur Jacob. 



B.i4 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY 



Passage 
N observé. 



C. 



Asc. droite Réduct. 
app . conclue, à janv. o. 



MAI 1873. - Position directe. 
Observateur Leveau. 



Mai 29. 




h m s 


» 






9 


h m s 


* 


283i5 Lai 


6 


15.27. 7,52 


7,47 


• 


» 


-70,02 


16.25.57,45 


- 1,84 


« Couronne 


10 


i5.'3o.3o,52 


3o,47 


20, 5i 


-69,96 








a84c>9 Lai 


4 1 


15.33.55,35 


55. 3o 






-70,02 


16.32.45,28 


- 1,83 


28626 Lai 


6 


ï5.37. 7,62 


7,57 






—70,02 


16.36.67,66 


— 1,81 


a Serpent 


10 


15.39.12,54 


12, 5o 


*,47 


—70,03 








^8794 Lai 


6 


15.43. 6,43 


6,37 






-70,08 


16.41.66,34 


— 1,89 


28888 Lai 


6 1 


i5. 46. 20, '29 


20,24 






—70,03 


16.45.10,21 


— 1,81 


28979 Lai 


6 1 


15.49.30,47 


3o,42 






—70,03 


16.48.20,39 


- 1,86 


29045 Lai 


6 


I 5. 51.59, 24 


591 «9 






—70,03 


16.60.49,16 


- 1,80 


29124 I^l 


6 


15.54.47,09 


47,04 






—70,03 


16.53.37,01 


- 1,85 






Position 


inTerse 


t. 








Mai 30. 


















Ç Vierge 


10 


13.29.25,4^ 


25,23 


i4,6i 


— 70,62 


—70,54 


13.28.14,69 


— 1,26 


25 Chiens de cb . . 


10 


i3.33. 1,42 


k.17 

14, o5 


50,72 


—70,45 


-70,54 


i3.3i.6o,63 


— 1,70 


d l'^Bord 


10 


13.45. i4>23 






—70,54 


13.44. 3,5i 




» Bouvier 


10 1 


[3.49.50,43 


5o,22 


39*71 


— 70,5i 


-70,54 


13.48.39,68 


- 1,48 


* y ivig" » • • . • . • 


10 


i3. 56. 23, 17 


22,98 


12,41 


—70,57 


—70,54 


i3. 55. 12,44 


— 1,39 


X Vierge. 


10 


14. 7.19,50 


19,32 


8.79 


—70*53 


70,54 


14. 6. 8,78 


— 1,40 


À Vierge 


10 


14.13.26,61 


26,43 


i5,85 


-70, 58 


—70,54 


14.12.16,89 


- 1,43 






JUIN 1873. - Position directe. 








Joins. 


















(J I" Bord 


10 ' 


[3.43.48,70 


48,70 






—74,70 


13.42.34,00 




»} Bouvier 


8 1 


[3. 49-54, 40 


54,38 


39,66 


—74.7a 








T Vierge 


10 1 


[3. 56. 27, 06 


27, o5 


12,37 


-74.68 








C i*' Bord (•)... 


10 


[6. 18.42,74 


4a, 75 






-64,75 


16.17.38,00 




> Opbiuchus ('). . 


8 


16.25.37,12 


37,11 


3a, 37 


-64,74 








T Scorpion (*)..• 


10 


16.29. 5,45 


5,47 


0,77 


—64 , 70 








^ Hercule (•) 


10 


16.37.36,74 


36,72 


31,9a 


—64 , 80 








JninlO. 


















r Balance 


10 


14. 5u. 45, 32 


45,32 


54,33 


-5o,99 








27364 î^l 


6 


1 4 • 56 . 3 , 5o 


3,48 






-50,93 


i4»55. 12,55 


— »»: 


\p Bouvier 


8 


14.59.52,89 


52,87 


2,00 


—50,87 








27694 Lai 


6 


i5. 3.20,79 


•-»o,77 






— 5o,94 


[5. 2.29,83 


"^ * f 


27748 Lai 


6 


[5. 8. 6,59 


6,57 






-5o,94 


i5, 7.16,63 


* 1 


27810 Lai 


6 


i5. 9.58,42 


58,40 






— 5o,94 


i5. 9. 7,46 




27869 Lai 


6 


i5.ii .48,45 


48,43 






— 5o,94 


16.10.57,49 




H.(D = -4-25M9'. 


6 


l5. l4>22,12 


22,10 






— 5o,94 


i5.i3.3i,i6 


— I 


)|.(£) = -l-ai"2G'. 


6 


15.17. 4,94 


i,9^ 






5o,95 


i5.i6. i3,97 


— 1 


28170 Lai 


6 ] 


i5.2i .30,37 


3o,35 






— 50,95 


1 5 . 20 . 39 , 40 


— 


28217 Lai 


6 


i5. 23. 22, 10 


22,08 






—50,95 


16.22. 3i ,i3 


— 


28275 Ul(lai"). 


6 


i5. 25. 25, 24 


25,22 






— 50,95 


16.24.34,27 


— 


28336 Ul 


4 


15.27.21 ,10 


21,08 






—50,96 


16.26.30,12 


— 


28390 Lai 


6 


[5.29.24,45 


a4,43 






-50,96 


16.28.33,47 


~_ 


28465 I;il 


6 1 


[5.3i .34,00 


33,98 






-50,96 


16.30.43,02 


— 


28499 Lai 


6 


[5.33.36,19 


36,17 






—50,96 


16.32.46,21 


— 


28592 \a\ 


6 


[5. 35.40, 85 


40, 83 






—50,96 


16.34. 49*87 


— 


28683 Lai 


6 


15.38.17,54 


17,52 






— 50,96 


16.37.26,66 


- 


28732 Lai 


6 ] 


[5.4o.i3,47 


i3,45 






-5o,97 


16.39.22,48 


- 


28794 Lai 


6 ] 


i5.42.47j^7 


47, a5 






— 5o,97 


16.41.66,28 


- 


28875 Lai 


6 


15.45.32,64 


32,62 






— 5o,97 


16.44.41,66 




Ç Hercule 


6 1 


[6.37.22,97 


22,95 


31,93 


— 5i ,02 






■ 



(•) Observation faite au compteur Jacob. 



LUNEITE MÉRIDIENNE DE GAMBEY 



N 



Passage 
observé. 



X. 



c. 



c. 



B.i5 

Asc droite Rédiict. 
app. conclue. àjaoT.o. 



Juin 10. 

X Opbiuchus 

c Hercule 

C i^Bord 

C a' Bord 

Juin 12. 

X Balance 

2 Serpent 

49 Balance 

P Scorpion 

v' Scorpion 

i Ophiurhus 

(T Scorpion 

3oi34 Lai 

30264 UI 

738 (Weisse) 



Juin 16. 

X Couronne 

a Serpent 

i Opbiuchus 

ff Scorpion 

l Opbiuchus 

3oi34 Lai 

3oa64 Lai 

738 (Weisse).... 

X Ophiuchus 

c Hercule 

Juin 20. 

p Bouvier 

C Bouvier 

a* Balance 

r Balance 

10 Balance 

a Couronne. . . . 

18653 Lai 

28731 Lai 

18794 Lai 

18864 Lai (lai*). 

18930 Lai 

19007 Lai 

19057 Lai 

39124 Liil 

39174 Lai 

Q9171 Lai ...... . 

99418 Lai 

09487 Lai 

^19546 Lai 

39606 Lai 

^74 Lai 

^716 Lai 

^^9777 La» 

319839 Lai 

09899 Liil 



8 

8 

10 

8 

6 

8 

10 

8 

8 

10 

10 

8 

10 

10 



8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

8 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 

4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

4 
6 

4 
i\ 

6 

6 



6 



JUIN 1873. - PoBiUon dlrMU. 
Observateur Leveau. 



h m « 
6.52.32,21 

6.56.18,89 

7.20. 6,27 
7.11.34,35 

5.35.1 3, 54 
5.38.36,31 

5.53.47,71 
5.58.38,89 
6. 5.11,63 
6. 8.17,06 
6.i4- ijOi 
6.18.41.59 
6.33. 7,17 
6.40.14,97 



3i,ii 4i>^^ 

18,87 17,80 
6,28 
34,36 

i3,54 39,66 
36, 3o i,5i 

47,7" «3,90 
38,89 5,16 

11,63 38,89 

i7,o5 43,16 

4,o5 30,19 
41,59 

7, «7 
M 97 

Position inTene. 



50,96 
51,07 



-33,88 
-33,78 
-33,81 
-33,73 

■33,74 
•33,79 
33,76 



5.19. 
5.38. 
6. 8. 
6.14. 
6.i5. 
6.18. 
6.33. 
6.40. 
6.52. 
6.56. 



56,63 

38,74 

"9.49 
6,54 

8,46 

43,95 

9,68 

17.31 

>7,39 

3,98 



4.26.59,98 
4.35.43,55 
4.44.18,45 
4.5o.3i ,37 
4.57.17,13 
5.29.57,55 
5.37.12,27 
5.39.59,44 
5.42.33,35 
5.44*5o,io 

5.47.17,11 
5.5o. i,3o 

5.5i.49»7^ 

5 . 54 . 1 4 > 1 4 
5.55.44)3i 
5.58.16,89 

6. 1.45,59 
6. 4*45,85 
6. 6.42,14 
6. 8.16,90 
6. 10.43,64 
<> . ijt . 1 8 , 49 
6. i5. 12,77 
6. 16. 56, 80 
6. 19.26,39 



56,43 

38,57 

19,32 

6,38 

8,29 

43,79 
9.52 

17,16 

17.^» 

3,77 

59» 77 
43,37 

18,29 

3i ,21 

«6,97 
57,35 

12,08 

59,25 

•33,14 

4990 
26,91 

2,11 

49)52 

i3,94 
44,10 
26,68 
45,39 
45,64 

41,94 
16,71 
43.45 
18,28 
12,58 
56,59 
26,18 



20, 5o 

2,52 
43,27 

3o,3i 
3i,4i 



•35,93 
36, o5 
36, o5 
36,07 
35,88 



41,^9 

17,81 

i3,oo 
6,59 
41,39 
54, 3i 
40,06 

10,49 



-35,91 
-35.95 

-36,77 
—36,78 
—36,90 
—36,90 
—36,91 
—36,86 



• 
-5i,o4 
5i,o4 

-33,78 
.33,78 
■33,78 
33,78 
■33,78 
-33,78 
33,78 
33,78 
33,78 
33,78 



-35,98 
35,98 
35,98 
-35,98 
-35,98 
35,98 
35,98 
35,98 
35,98 
35,98 

-36,85 
36,85 
36,85 
-36,85 
36,85 
36,85 
36,85 
36,85 
36,86 
36,86 
36.86 
36,86 
36,86 
36,86 
36,86 
36,86 
-36,86 
36,86 
36,86 
36,86 
36,86 
36,80 
3r),86 
36,86 
36,86 



m 



7.19.15,24 
7.21.43,32 

5.34.39,76 

5.38. 1,52 
5.53. 13,93 
5.58. 5,11 
6. 4.38,85 
6. 7.43,17 
6 . 1 3 . 3o , 27 
6.28. 7,81 
6.32.33,39 
6.39.41,19 



5.29 
5.38 
6. 7 
6.i3 
6.24 
6.28 
6.32 
6.39 
6.5i 
6.55 

4.26 
4.35 
4.43 

4-49 
4.56 

5.29 

5.36 

5.39 

5.41 

5.44 
5.46 

5.49 
5.5i 

5.53 

5.55 

5.57 

6. 2 

6. 4 

6. 6 

6. 7 

6. 10 

6. 1 1 

6.14 
6.16 
6.18 



.20,45 
. 2,59 
.43,34 
. 3o,4o 
.3i,3i 
. 7,81 

.33,54 
.41,18 

.41, i3 
•27,79 

.12,92 
. 6,52 

.41,44 
.54,36 

.40, Il 
. 20 , 5o 
.35,23 
.22,40 
.56,28 
. i3,o4 
.5o,o5 
.25,i5 
.11,66 
.37,08 

. 7M 
.49,82 

. 8,53 

. 8,78 

. 5,08 

.39,85 

. 6,59 

.41,41 
.35,72 

•19.73 
.49,31 



,78 
,74 

,81 
,87 

,89 

,80 

,98 
.93 

92 



1,65 

1,74 
1,81 
1,00 
1,85 

1,94 
1,96 
1,95 
1,88 
i,o3 



,64 
,54 
,54 
,56 
,65 

.84 
,80 
,81 
,88 

.87 

.9» 
,85 

,88 

.89 

,94 
,94 
.9' 
t94 
.92 
,89 

,90 
,98 
,9i 
»98 
.97 



i 



B.i6 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY 



Passage 
observé. 



r'» 



Asc. droite Réduct. 
app. conclue, àjanv. 



JUIN 1873. — Position inverse. 
Observateur Lkve.vu. 



Jnin 20. 

3oi34 Lai 

30264 Lai 

738 (Weisse) 

a Ophiuchus 

32147 Lai 

322 18 Lai 

f> Ophiuchus 

a Hercule 

32678 Lai 

V Ophiuchus 

/>' Ophiuchus .... 

Juin 23. 

p Bouvier 

r, Ophiuchus 

a Hercule 

ri' Hercule* 

P Ophiuchus 

u Hercule 

Juillet 1. 

49 Balarice 

29510 Lai 

S Ophiuchus 

29690 Lai 

29777 La! 

29846 Lai 

29926 Lai 

> Ophiuchus 

Ç Hercule 

V Ophiuchus 

* (0 = — 20^*44'. 
70 p^ Ophiuchus. 

Juillet 3. 

C i"^Bord 

'<^ Vierge 

>ï Bouvier 

Arcturus 

Juillet 4. 

C i" Bord 

p Bouvier 

Ç Bouvier 

a^ Balance 

JuiUet 7. 

X Balance 

X Serpent 

A Balance 

49 Balance 

f • Scorpion 

v' Scorpion 

9 Ophiuchus 

19 Scorpion 

w Ophiuchus 

C !•' Bord...... 



10 

10 

8 

10 

« 

6 

6 

10 

6 

10 

10 

10 

JO 

10 
10 
10 
10 



10 
6 

10 
6 
6 
6 
6 

10 
8 

10 
6 

10 

8 
10 
10 

8 

8 

4 
5 
8 

8 
10 
10 
10 

8 
10 

8 
10 
10 

8 



Il m « 
6.28.44^90 

6.33.10,58 
6.40. 18, 3o 
7.29.41 ,35 

7 . 32 . I 5 , 49 
7.34. 4,87 
7.37.50,92 
7.42. 8,34 
7.45.56,07 
7.52.41, i5 
7.59.41,16 

4.27. 1,07 
7. 3.46,09 
7. 9.3i,5G 
7. 16.34,89 
7.37.52,09 
7.42. 9,52 



44.74 
10,42 

18,14 

41,17 
i5,3o 

4,68 
50,75 

8,i3 
55,86 

40,99 
40,99 

0,95 
45,96 

3i,44 

34,77 
5i,97 

9,40 



s 

4,^9 



i3,85 
3i,29 

4,i5 
4,06 

aa,97 
7,7B 
53,34 
56,56 
13,87 
3i,3i 



36*88 



36,90 
36,84 

36,84 
36,93 



-38, 18 

-38,10 

-38,21. 

-38,10 

-38,09 



36,86 

36,86 

36,86 

36,87 

36,87 

.36,87 

-36,87 

-36,88 

36,88 

36,88 

36,88 

-38, 14 
-38, 14 
-38, 14 
-38, 14 
-38, 14 
-38,14 



JQILLET 1873. — Position directe 



i5. 53. 56,97 
16. 5.34,45 
16. 8.26,18 
16.1 I .36, 60 
16. i5. 18, 52 
16. 17.26,57 
16. 20. ai ,95 
16.25.15,37 
16.37. 14 ,74 
17.52.47,21 
17.55.48,04 
17.59.47,16 

i3.2o.3i ,44 
13.28.58,58 
i3. 49.^3, 65 
14.10.37,73 



56,93 

34,45 
26, 1 5 
36, 60 
18, 5i 
26,58 
21,96 
i5,34 
14,75 

47,17 
48,00 

47, i3 



13,92 —43,01 -4^,91 

-42,9» 
43,29 —42,86 —-4^,91 

—42,91 

-42,91 

—42,91 

—42,91 

-42,89 —42,91 

-42,83 -42,91 

—42,91 —42,91 

—42,91 

4,16 -42,97 —42,91 



32,45 

31,92 

4,26 



3i,42 

58,57 '4,37 — 44) 20 

23,67 39,46 —44,21 

37,75 53,43^ — 44,32 



14. 7' 2,42 2,40 

14.27. 7,57 7,61 22,85 

14. 35. 5i ,25 5i,26 6,48 

14.44-37,58 37,55 52,74 



15.35.26, 1 5 
15.38.48,97 
i5. 46.46,13 
15.54. 0,35 
l5.58.5i,62 
16. 5.25,35 
16. 8.29,69 
16.13.48,32 
16.25.25,06 
16.49.58.80 



26, 11 

48,97 
46,09 

0,32 

5i,58 
25, 3i 

29,67 
48,28 

25,02 
58,76 



39,63 

2,47 

59,65 
13,89 

5,17 
38,91 
43,27 



-44,76 
-44,78 
-44,81 

-46,48 
— 46,5o 

-46,44 
-46,43 

-46,41 
—46.40 
—46,40 



■46,44 
46,44 
•46,44 
46,44 
-46,44 
-46,44 
-46,44 
-46,44 
•46,44 
-46,44 



m 



6.28. 7,88 

6.32.33,56 
6.39.41 ,28 
7.29. 4,3o 
7.31.38,43 
7.33.27,81 
7.37.13,88 
7.41 .3i ,25 
7.45.18,98 
7 . 52 . 4,11 
7.59. 4,11 

4 . 26 . 22 , 8 1 
7. 3. 7,82 
7. 8.53,3o 
7.15. 56, 63 
7.37. I 3,83 
7.41 •3i ,26 



5.53 
6. 4 
6. 7 
6.10 

6.14 
6.16 
6. 19 
6.24 
6.36 
7.52 
7.55 

7-59 



.14,02 
.5i,54 
.43,24 
.53,69 
.35,60 
.43,67 
.39,05 
.32,43 
.3i,84 
. 4,26 
. 5,09 
. 4,22 



—44,24 13.19.47,18 



-44, 7B 14. 6.17,62 



15.34.39,67 
i5.38. 2,53 
15.45.59,65 
i5. 53.13,88 
i5.58. 5,14 
16. 4.38,87 
16. 7.43,23 
16.1 3. 1,84 
16.24.38,58 
16.49. 12.3?. 



1,98 

1:9^ 

1,98 

1,99 

1.97 
2,02 

2j03 

2,o5 
«99 

1,61 
2,06 

1,95 
2,10 

«,99 
2,04 



1,83 

1,89 
1,83 

1.89 

1,89 

',93 
ii94 
1,89 
2,02 
2,16 
2,3o 

2,09 



— 1775 

— 1,69 

— 1,81 

— 1,80 

— 1,88 

— «,9« 

— 1,81 

— 2,00 

— 2,03 



LUNEITE MÉRIDIENNE DE GAMBEY 



Ci'. N 



Passn(;e 
ohscrvt'. 



el 



c. 



• / 



Asc. droite 
4pp. conclue. 



Kéiluct. 
à janv. o. 



Jnmet 7. 

A' Ophiuchus 

b Ophiuchus 



Juillet 15. 

X Ophiuchus. . 
c Hercule. . . . 

3ii34 Lai 

3i!;t07 Lai 

3 1279 I^' 

9 Hercule 

w Hercule. . . . 

31789 Lai 

31894 Lai.... 

31977 Lui 

3ao56 Lai 

3a 126 Lai. . . . 
32199 Lai. . . . 

32279 Lai 

p Ophiuchus.. 
(* Hercule .... 

32928 Lai 

33oi4 Lai.... 
33io3 Lai 

33167 L^î 

33256 Lai.... 
333a3 Lai.... 
33458 Lai.... 

34028 Lai 

34129 Lil. . . . 
34262 Lai ... . 
34333 Lai.... 
34446 Lai... 
34521 Lai.... 
34666 Lai.... 

34739 Lai 

34825 Lai.... 
34935 Lai . . . 

35019 1^1 

35ioo Lil. . . . 
35204 Lai .... 

35279 ^^' • • • • 

7 Lvro 

; Aigle 

w Aigle 

b Aigle 

Juillet 17. 
'JL Hercule. . . . 
32726 Lai ... . 

32819 Lai 

V Ophiuchuï>. . 
33067 Lai ... . 
33i32 Ul.... 
33212 Lai 



JUILLET 1873. — Position directe. 
Obskrv.vteuk Leveai. 



m 



hms s R f s h 

10 17. 8.2i,o5 21,01 34,58 —46,43 —46,44 17. 7-34,57 

10 17.19.25,00 25,56 —46,44 17.18.39,12 

Position inverse. 



— 2,27 



8 1 


16.52. 4 > 08 


3,95 


4f,3i 


—22,64 


10 1 


[6.55.5o,4a 


5o,37 


^7,70 


—22,61 


6 1 


17. 0.24,64 


24,58 






6 1 


17. 2.55,5i 


55,45 






6 ] 


17. 5.13,70 


i3,65 






10 ] 


[7. 10. i3,5i 


i3,i5 


5o , 80 


--22,65 


10 1 


7. 16. 19, 10 


19,06 


56 , 52 


—22,54 


6 1 


17.21.44,82 


44,74 






6 1 


17.24.4^.01 


44,94 






6 1 


17.27. Il ,Gi 


11,54 






6 ] 


[7.29.22,57 


22 , 5 1 






6 ] 


17.31 .20,37 


20, 3 1 






6 1 


17.33. 12, 12 


12,04 






6 1 


17.35.13,13 


i3,o8 






10 


17.37.36,68 


36,56 


13,9'» 


:».2,6i 


10 1 


17.41.53,98 


53,93 


3i ,3i 


-22.61 


6 1 


17.52.34,23 


34,17 






6 1 


[7.54.43,45 


43,38 






6 1 


17.56.48,10 


48,04 






6 


17.58.37,45 


37,39 






6 1 


18. 0.53,99 


53,94 






6 1 


[8. 2.47,26 


47,20 






6 


[8. 6.22,99 


22,93 






6 1 


8. 19.32,53 


32,47 






6 1 


18.21.37,14 


37,08 






6 1 


[8.24.49,62 


49,56 






6 1 


[8.26.46,89 


46,82 






6 1 


1 8 . 29 . 3 1 , 5o 


3i,42 






4 1 


[8.3i . 12,81 


12,75 






6 1 


18.35.16,47 


16,41 






6 ] 


18.37. 12,57 


12, 5i 






6 1 


i8.39. 4,87 


4,82 






6 


18.41 .33.72 


33,66 






6 1 


18.43. 3o, 47 


3i),39 






6 1 


8 . 4 > . 1 9 , ") 


19,00 






6 1 


[8.47.30,18 


io , 1 2 




• 


6 1 


[S. ^i). '?.(.;), 'iS 


29,70 






10 1 


18.5 1 . 3(>, 44 


36,3.) 


i3,7i 


22,68 


10 


18. 59./)»), 26 


5o>«7 


36,43 


—22,74 


10 1 


19.12.16,18 


iG,o8 


53,44 


— 22,64 


10 


i9-i9'9-79 


»9r^^9 


57,09 


— 22,60 


10 


[7.41 •55,7.o 


55, i5 


3i ,32 


—23,83 


6 ] 


i7.47-2>.»9 


25 , 1 3 






6 1 


[7.49.40,08 


40,01 






10 


17.52.28,18 


28 , 02 


4.32 


—23,70 


6 ] 


17.55.44,69 


44,64 






6 


17.57.43,88 


43,82 






6 1 


18. 0. i,3o 


i,î4 







22, 


.59 1 


22, 


59 1 


22 


,60 I 


22 


,60 1 


22 


,Co 1 


22 


,60 1 


22, 


Cl 1 


22, 


,61 1 


22, 


61 I 


22, 


61 1 


22, 


,61 1 


22, 


Ci 1 


22, 


6a 1 


22 


,6i 1 


22 


,Ci 1 


22 


,C2 I 


22 


,63 I 


22, 


63 1 


22, 


63 1 


22, 


63 1 


22, 


63 I 


22, 


64 I 


22 


,64 1 


22, 


C4 I 


22, 


,6i 1 


22 


,64 1 


22 


,G5 I 


22 


,65 1 


22, 


65 1 


22, 


65 1 


22, 


65 1 


22, 


65 1 


22 


,65 1 


22, 


65 1 


22, 


ce 1 


22, 


ÙÙ 1 


22, 


ce I 


22 


66 I 


22 


,C6 1 


22 


,67 1 


22 


.67 I 


23 


,:5 I 


23, 


75 I 


23, 


75 1 


23 


,75 I 


23, 


,75 I 


23, 


75 I 


^3, 


75 I 



Observations de Paris, 1873. 



6 . 5 1 . 4 I , 36 


— 


»,9'' 


6.55.27,78 




»,97 


7. 0. 1,98 


— 


1,97 


7. 2.32,85 


— 


1,97 


7. 4-5i,o5 


— 


1,98 


7. 9.5o,85 


— 


',98 


7.15.56, 45 


— 


2,06 


7.21 .22, 1 3 


— 


2,01 


7.24.22,33 




2 , (»2 


7.26.48,93 


— 


2,o3 


7.28.59,90 


— 


2,04 


7.30.57,70 


— 


2,o5 


7.32.49,4' 


— 


2,04 


7.34.50,46 


— 


2,08 


7-37.13,94 


— 


2,07 


7.41 .3i ,3i 


— 


2,o5 


7.52. 1 I ,54 


— 


2,09 


7.54.20,75 


— 


2 , 09 


7.56.25,41 




2,10 


7.58.i4,7(i 


— 


2,11 


8. o.3i,3i 


— 


2,12 


8 . 2 . 24 , ')6 




2, I 1 


8. 6. 0,29 


— 


2,12 


8.19. 9,83 


— 


2.13 


8.21.14,44 


— 


2,14 


8 . 24 . 26 , 92 


— 


2,l3 


8 . 26 . 24 , 1 7 


— 


2,13 


8.29. 8,77 


— 


2, l3 


8 . 3o . 5o , 1 




2. 14 


8. 3'». 53, 76 


— 


2. l5 


8.36.49,86 




2,l5 


8.38.42,17 


— 


2 , 1 1) 


8.41 . I 1 ,01 


— 


2 , 1 5 


8.43. 7,74 


— 


2 , 1 5 


8.44.56,34 


— 


2,16 


8.47. 7,46 




2, 16 


8.49. <>,54 


— 


2,l5 


8.54.13,73 




2,lS 


8 . 59 . 36 , 5 I 


— 


2,l5 


9. Il .53,41 


— 


2,18 


9. 18.57,02 


— 


2,20 


7.41.31,40 


— 


2,0.> 


7.47. 1,38 


— 


2,08 


7.49->G,26 


— 


2,08 


7.52. 4,27 


— 


2,22 


7.55.20,89 


— 


2,10 


7.57.20,07 




a, 09 


7.59.37,49 


— 


2,11 


B.3 







B.i8 



G' 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 

Passage A A. droite 



N 



observé. 



.t. 



C. 



Réduct. 
app. conclue, àjanv.o 



JUILLET 1873. — Position inverse. 
Observateur Lev e w . 



JniUet 17. 

333oo Lai 

33379 Lai- • • • 
33458 Lai.... 
335^6 Lai. . . . 

3419.9 Lai 

34'^.6'2 I^i . . . . 
34333 1^1.... 
34446 Lai.... 
34569. Lai.... 
34626 Lai. . . . 
34694 Lnl .... 
34778 Lai.... 
34864 Lai.... 

35069 Lai 

35179 Lai. . . . 
35279 Lai ... . 
35400 Lai ... . 

7 Lyre 

35602 Lai ... . 

Ç Aiglo 

35881 Lai 

36047 Lai 

36i68 Lai.... 

w Aigio 

36i8o Lai..!. 
b Aij^le 

Juillet 18. 
P Ophiuchus.. 
[n Hercule. . . . 
3a6io Là\, . . . 
32702 Lai ... . 
32785 Lai.... 
V Ophiuchus. . 
33o36 Lai ... . 

33117 Lai 

3321 3 Lai. . . . 

33299 Lai 

33458 I^L... 
33543 Lai.... 
34333 Lai.... 
34462 Lai.... 
34562 Lai.... 
3^626 Lai.... 

34712 Lai 

34800 Lai 

34890 Lai 

3i999 Laï 

? Lyre 

35241 Lai 

35335 Lai.... 

35412 I^l.... 

7 Lyre 

; Aigle 

35853 Ul.... 



6 
6 
6 

4 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
(> 
6 
6 
6 
8 

4 

iO 

6 
6 
6 

10 
6 

10 

6 
10 
6 
6 
6 
10 

4 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

8 

6 

6 

6 

8 

10 

6 



h m 1 
8. 2. 2 

8. 4. 9 
8. 6. '2^ 
8. 8. 5 
8.21.38 
8.24.50 
8. '26. 48 
8.';t9.32 
8.32. 22 



8.34.18,64 
8.36.12,36 

8.38.1 I ,79 
8.40. 1,34 
8.44.36,o5 
8.46.59,21 
8.49.30,35 
8.5-2. 1,68 
8.54.37,4') 
8.56.47,3- 
9. o. 0,34 
3 . 1 2 , 1 3 
6 . î 6 , 20 
8.35,23 
12. 17.32 



57 

9<i 
•^6 

67 

23 

81 
o3 
5i 

52 



9. 1 5.23 
9.19.20 

7.37.38 
7.41 .55 
7.44.34 
7.46.30 
7.48.50 
7.52.28 
7.55. I 3 
7.57.14 
8. o. 9 
8. 2. 5 
8. 6.24 

8. 8.20 
8. -26. 48 
8.29.52 
8.32.23 

8.34. 19 
8.36.30 
8.38.32 
8.40.38 
8. 49.' 55 

8.45.49 
8.48.30 

8.50.40 

8.52.43 

8.54.38 

9. o. o 
9. 2.28 



02 
9^ 

33 

"-•7 
// 

36 

25 

3o 

7^ 

90 
53 

57 
84 
66 
i3 
5o 

25 

06 
1 1 

75 

56 

85 

76 

89 
85 

53 
96 

09 
86 

36 



s 

2,5i 

9.90 

24, ao 

5,59 

38,17 
50,75 

47'9<i 
32,44 

22,4<> 

18, 56 

12,29 

11,72 

1,27 

36, 00 
59, i5 
30,27 
1,63 
37,40 
47,32 

0,2J 
12,07 

16. i3 
35,18 
17,22 
•2>,96 
20,82 

38,21 
55,72 
34,28 
3(M9 

5o,24 
28 , 56 
i3,84 

14,47 

9»5o 

5,77 

24 , 60 

20,06 

48,43 
52,18 

23 . 00 

19,03 
30,69 

32 , 40 
38,78 
55,68 
49,85 

36,79 

40,47 
43,88 

38, 04 

0,77 
28,30 



s s 

i3,7i —23,69 
36,44 —23,81 



53,43 



J7,ii 



13.95 
3 1 , 32 



^3,77 
•23,71 

24,26 
24,40 



4,33 -24,23 - 



21,59 —24,26 



13,72 

36,45 



-24,32 
24,32 



s 


h B ■ 


23,75 1 


8. 1.38, 


23,75 1 


18. 3.46, 


•23,75 1 


18. 6. 0, 


23,75 1 


18. 7.41, 


23,75 1 


[8.21.14, 


23,75 ] 


i 8 . 24 . 27 , 


23,75 1 


18.26.24, 


23,75 1 


18.29. 8, 


23,75 1 


18. 31.58, 


23.75 1 


18.33.54, 


23,75 1 


[8.35.48, 


23,75 1 


18.37.47, 


23,75 1 


18.39 37, 


23,75 


18.44.12, 


23,75 


18.46.35, 


23 , 75 


18.49. C, 


23,75 ! 


18. 51.37, 


•23,75 ] 


18.54.13, 


23,75 J 


18. 56. 23, 


23,75 1 


18.59.36, 


23,75 1 


19- ^-48, 


•23,75 ! 


19. 5.52, 


23,75 1 


19. 8.11 , 


23,75 1 


19.1 1.53, 


•23,75 ] 


19.14.59, 


23,75 1 


19.18.57, 


24, 3o 1 


17.37.13, 


24, 3o 


17.41 .3i , 


24 , 3o 1 


1744. 9> 


24 , 3o ] 


17.46. 5, 


24 , 3o 1 


17.48.25, 


24 , 3o 


17.52. 4, 


24 , 3o 1 


[7.54.49, 


24 , 3o ] 


[ 7 . 56 . 5o , 


24, 3o j 


17.59.45, 


24 , 3o 1 


18. 1.41, 


24 , 3o 1 


8. 6. 0, 


24 , 3o 1 


18. 7.55, 


24 , 3o 1 


18.26.24, 


24 , 3o 1 


18.29.27, 


24 , 3o 1 


8.31.58, 


24 , 3o 


18.33.54, 


24 , 3» 1 


18. 36. 6, 


24 , 3o J 


[8.38. 8, 


24 , 3o 1 


18.40.14, 


24 , 3o 1 


[8.42.31 , 


24, 3o 


18.45.25, 


24 , 3o 1 


[8.48.12, 


24, 3o 


i8.5o.i6, 


24 , 3o 


1 8 . 52 . 1 9 , 


24, 3o 1 


18.54.13, 


24, 3o 1 


[8.59.36, 


24, 3o 1 


[9. 2. 4, 



76 

i5 

45 

84 
42 
00 
21 

69 
71 
81 

54 
97 

52 
25 

40 

52 

88 
65 

57 
5o 

32 

38 
43 

47 
21 

07 

9< 

42 

9B 
89 
94 
26 

54 

17 
20 

47 
3o 

76 
i3 

88 

70 
73 

39 

«9 
i8 
38 
55 

49 

'7 
58 

74 

47 
00 



2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 



10 
II 
II 
11 

14 
14 
i3 

14 

14 

14 
i5 

i5 

i5 

16 

16 

16 

»7 
18 

18 

16 

»7 

«7 

19 

19 
18 

22 

07 
o5 

06 

07 
07 

23 

09 
10 

09 
10 

11 

11 

i3 

14 
i5 
2,14 
2.16 

2,l5 
2,l5 
2,l5 

a, 19 
2,16 

a, 17 
2,17 

2,19 
2,17 
2,17 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 
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Passage 
obsorvê. 



X. 



Asc. droite 
npp. conclue. 



B.ij) 

Rcduct. 
à janv. o. 



JUILLET 1873. — Position inTerse. 
Obseuvateur Lrveau. 



Juillet 18. 

SîgGo Lai 

3Go56 Lil 

3Gj»i3 I^I 

']()3o3i Lil 

30398 Lai 

3Gjoo Lai 

3GGoi Lai 

Juillet 21 . 

1^' Ophiiichus 

;^ Hercule 

39.785 Lai 

V Ophiuchus 

33o36 Ul 

33117 Lai 

33-213 \jà\ 

33299 Lai 

33430 Lai 

33483 1^1 

33961 1^1 

34039 Lai 

34*>.6i 1^1 

34333 Lai 

3444G Lai 

345ai Lai. ^';... 

34CG6 Lai 

34739 Lai 

3481*5 Lai 

w Aigle 

b Aigle 

1) i"Bonl 

Juillet 22. 

7 Scorpion 

3o3ia Lai 

i; Hercule 

3o5a5 Lai 

ff Scorpion 

3o657 Lai 

30714 Lai 

X Ophiuchus 

« Hercule 

31787 Lai 

31875 Lai 

31940 Lai 

31998 Lai 

32077 Lai 

32129 Lai 

32207 Lai 

32296 Lai 

32364 Lai 

32425 Lai 

32483 Lai 



(•) Obs.-Lal. =: - - 2,40. — L'obs. de juillet i5 et celle de 1870 juillet 19 s'accordent avec le Cat. 

B.3. 





il m t 


i 


» 








h 




b m s 






6 


19. 4-3i,95 


31,89 








24, 3o 1 


19- 4. 7.59 


— 


2,18 


G 


19. 6.3i,5o 


3i,43 








-243 


3o 1 


[9. 6. 7.i3 


— 


2,17 


6 


10- 9-4^, 18 


42.13 








-M, 


3o 1 


9. 9->7,83 


— 


2,19 


6 


19. 1 1 .2'), 82 


25,76 








-^4. 


3o 1 


9.11. 1,46 


— 


2,18 


6 


[9. 13.42,4^ 


4'>,34 








-24 


.3o 1 


19.13. 18, Oj 


— 


2,18 


6 


19.15.4G.94 


4G,87 








-^4, 


3o 1 


9 I 5. 22. 57 


— 


2,17 


5 


'9-i7.49»78 


49 '7'^ 








—24, 


3o 1 


9. 17.25, {2 




2,18 


10 1 


7.37.39,92 


39,84 


13,95 


s 
-25, 


89 


-25 


,85 1 


17.37.13.99 


._ 


2,07 


8 I 


[7.41.57,15 


57,12 


3i ,3o 


75 


82 


-25 


,83 


17.41.31,27 


— 


2,o3 


6 1 


17.48.51 


,9" 


5i,86 








-25, 


85 1 


7.48.26,01 


— 


2,06 


10 


1 7 . 52 . 3o 


,26 


3o, i5 


4.33 


-25 


,82 


-25 


,85 1 


17.52. 4 j 3o 


— 


2,23 


6 ] 


1 7 . 5.J . 1 :) 


,40 


i5,3G 








-25 


85 1 


7.54.49.51 


— 


2,08 


6 


17.57. 1 G 


,28 


1 G , 24 








— 25, 


85 1 


17.56.50,39 




2,09 


6 1 


18. 0. 1 1 , 


17 


1 1 , 1 3 








— 25, 


85 I 


7.59.45,28 


— 


2,08 


G 1 


[8. 2. 7, 


4>. 


7,37 








-25, 


85 1 


8. 1.41,52 


— 


2,09 


6 1 


18. 5. 9 


,20 


9,iG 








-25 


,85 1 


18. 4.43,31 




2,10 


6 1 


18. G.5i, 


62 


5i,58 








-25 


.85 1 


18. 6.25,73 


— 


2, 10 


6 1 


18.18. 3, 


07 


3,o3 








-25, 


85 1 


8.17.37,18 


— 


2, l3 


6 


18. 19.57 


,90 


>7,85 








-253 


,85 1 


[ 8 . 1 9 . 32 , 00 


— 


2,12 


6 


18.24,563 


► 97 


56,92 








-25 


,85 1 


8.2.4.31 ,07 


— 


2, l3 


6 


t8.2G.5o 


,o5 


5o.oo 








-25, 


85 I 


8.26.21, i5 




2,14 


6 1 


18.29.34, 


61 


34,56 








-25, 


85 1 


8.29. 8,71 


— 


2,14 


G 


i8.3i.i8 


.39 


18,35 








-25, 


85 1 


[ 8 . 3o . 52 , 5o 


— 


2, l5 


6 ] 


18.35. 19, 


63 


»9»59 








-25, 


85 1 


8.34.53,74 


— 


2,1 5 


6 1 


18.37.15, 


''>9 


i5,55 








-25, 


85 1 


8.36.49,70 


— 


2, |5 


G 1 


18.39. 8, 


08 


8,o3 








-25 


85 1 


8.38.42,20 


— 


2,16 


10 1 


19.12.19, 


4G 


>9»39 


53,47 


-25, 


92 


-25 


,85 


19. 11 .53,5 i 




2,21 


10 ] 


19.19.22, 


99 


22,92 


57,13 


7.5 


79 


— 25 


,8v 


19.18.57,07 




2,24 


10 î 


10. 7. 1, 


09 


0,95 








-25, 


,85 '. 


KO. 6.35, 10 






10 


16.28.27 


,32 


27,1 5 


o,Ho 


-26 


,35 


-26 


,28 


1G.28. 0,87 


_ 


2 , oG 


6 1 


[6.32.23, 


60 


23,56 








-26 


.28 1 


G. 3i .57,28 


— 


1,82 


10 1 


6.36.57 


-99 


57,9îî 


3i,74 


vG 


,22 


-26 


,28 


iG.3G.3i,68 




1,84 


6 1 


[6.40. 12 j 


,35 


12, 3i 








vG 


.27 1 


i6.39.4<>,oi 


— 


1,84 


6 1 


i6.4'i'25, 


i5 


24.95 


58,0; 


-26 


,28 


-26 


j'^'7 


i6.îi.58,G8 




2 , 22 


6 1 


16.44*52, 


46 


52, 41 








-26, 


27 1 


1 6 . 4 4 • ^t'^ 1 4 


— _ 


1,85 


6 


i6.4G.5i 


.92 


51,89 








7G 


,26 1 


6.46.25,63 


— 


1,87 


8 


iG.52. 7 


,58 


7,49 


41, '^7 


-26 


,22 


-26 


,26 


i6.5i .41,23 


— 


1,86 


10 1 


16.55.54, 


,02 


53,99 


27,7.) 


—263 


29 


—26 


,26 1 


1 G. 55.27,73 




i»9> 


() 1 


7.21.42, 


00 


41.95 








-26 


,23 1 


17.21 . 1 5, 72 




1,98 


6 ] 


7.23.57, 


61 


57,58 








—26, 


23 1 


7.23.31 ,35 


— 


2.00 


6 1 


17.25.48 


,01 


47,98 








-26 


.23 ] 


17.25.21 ,75 


— 


2,01 


6 1 


17.27.48 


,06 


48,02 








—26 


. 22 ] 


1 7 . 27 . 2 1 , 80 


— 


2 , 00 


G 1 


1 7 . 29 . 5() 


.»7 


56, 14 








-26 


,22 


17.29.29,92 


— 


2,02 


() j 


17.31 .39 


,3i 


39, '^'7 








—26 


,22 


1 7 . 3 1 . 1 3 . ) 


— 


2,01 


G 1 


7.33.36, 


o3 


35,99 








—26 


.22 


17. jj. 9'77 


— 


2,01 


() 1 


7. 35. 36, 


38 


36,35 








—26 


,22 1 


17.35. 10, i3 


— 


2,o3 


G 1 


1- ^-' «j- 


,20 


27,16 








76 


,22 


17.37. 0,94 


— 


2,o3 


G 1 


[7.39.19 


/lO 


19,15 








—26 


.21 1 


17.38.52,94 


— 


2,o3 


G 1 


17.41. 8 


,36 


8,3i 








-26 


,21 ] 


17.40.42, 10 


— — 


2.o3 



B.ao 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 



G^ N 



JniUet 22. 

32571 Lai 

32643 Lai 

32718 Lai 

32964 Lai 

33070 Lai 

33i32 Ul 

33212 Lai 

33299 Lai 

33377 Lai 

33906 Lai 

34000 Lai 

34085 Lai 

34163 Lai 

34262 Lai 

34333 Lai 

34453 Lai 

Véga 

P Aigle 

t> i*' Bord 

JniUet 24. 

% Hercule 

3o525 Lai 

3o6ii Lai 

3o657 Lai 

8073'» Lai 

y. Ophiuchus. . . . 

c Hercule 

31074 Lai 

3ii54 Lai 

VI Ophiuchus 

31687 Lai 

31767 Lai 

3i843 Lai 

31940 Lai 

X Ophiuchus. . . . 
P Ophiuchus. . . . 

f* Hercule 

à Aigle 

y. Aigle 

7 Aigle 

\) i^Bord 

JuiUet 25. 

31730 Lai 

82192 Lai 

82289 Lai 

fîi Ophiuchus. . . . 

u Hercule 

'32617 Lai 

82702 Lai 

82778 Lai 

82866 Lai 

82948 Lai 



Passage 
observe. 



X. 



f^f 



Asc. droite Roduct. 
app. conclue, àjanv.o. 



JUILLET 1873. — Position inverse. 

OBSERVATEUn LeVEAU. 





Il m • 




t 


h m • 




s 


6 ] 


17.43. 17, 16 


17,13 


—26,21 1 


[7.42.50,92 


— 


2,0"> 


6 


17.45. 16,46 


16,42 


—9.6,21 


17.44.50,21 


— 


2,o5 


6 


17.47.17,24 


17,20 


—26,21 


17.40.50,99 


— 


2,0-> 


6 


17.53.41,68 


41, 63 


—26,20 1 


17.53. 1 5, 43 


— 


2,06 


6 1 


17.55.54,98 


54,95 


—26 , 20 1 


17.55.28,75 


— 


2,08 


6 1 


17.57.4^5/39 


46,35 


—26,20 1 


1 7 . 57 . vo , 1 5 


— 


2,08 


6 1 


18. 0. 3,88 


3,84 


—26 , 20 1 


[7.59.87,64 


— 


2,09 


6 ] 


18. 2. 7,78 


7,73 


- 26,20 1 


8. 1.41,53 


— 


2,08 


6 1 


18. ^.lljOi 


12,00 


—26,19 ' 


r8. 8.45,81 


— 


2,09 


6 1 


18.17. *> > ^<^ 


5,i5 


-26,18 ] 


r 8. 16. 38, 97 


— 


2, 12 


6 1 


18. 19. 6,75 


6,70 


—26,18 1 


[8. 18.40,52 


— 


2, 12 


6 1 


18.20.48,67 


48,63 


-26,18 1 


[8.20.22,45 


— 


2, l3 


6 


18.22.44,72 


44,67 


-26,17 1 


18.22. 18, 5o 


— 


a,i3 


6 


18.24.53,29 


53,25 


-26,17 J 


18.24.27,08 


— 


2,18 


6 1 


18.26.50,47 


5o,42 


—26,17 1 


[8.26.24,25 


— 


2,18 


6 ] 


18.29.35,94 


35,91 , 


26,17 ] 


1B.29. 9,74 


— 


2, l5 


8 1 


8.33. 6,60 


6,59 40,46 — 26,18 








6 1 


19.49.82,89 


82,81 6,71 —26.10 








10 î 


ào. 6.43,11 


42,97 


—26,07 20. 6.16,90 







Position directe. 



10 ] 


[6.87. 1,42 


1,56 


81,72 


-29, 


84 


-29,80 


[6.86.81,76 


— 


1,82 


6 


16.40. i5, 83 


i5,94 








—29,81 


16.39.46, 18 


— 


1,82 


6 1 


[6.43. II ,57 


11,66 








—29,81 1 


6.42.41,85 


— 


1,83 


6 1 


16.44.55,79 


55,89 








—29,81 ] 


[6.44.26,08 


— 


1,88 


6 1 


[6.47.20,05 


20,18 








-29,82 1 


1 6.46.50, 36 


— 


1,86 


10 1 


16.52. 11 ,o3 


II ,06 


41,26 


— 29i 


80 


—29,88 


16. 51.41 ,28 


— 


1,85 


.» ) 


16.55.57,48 


57,61 


27,68 


-29 


93 


-29,83 


16.55.27,78 


— 


1,89 


6 I 


[6.58.46,52 


46,64 








-29,84 1 


[6.58. 16,80 


— 


1,89 


6 ] 


[ 7 . 1 . 24 , 4 > 


24, 5o 








-29,84 ] 


17. 0.54,66 


— 


1,89 


10 


17. 3.37,69 


87,68 


7,80 


—29, 


88 


-29,84 


17. 8. 7,84 


— 


2,08 


6 1 


7 . 1 8 . 29 , 84 


29,95 








-29,86 


17.18. 0,09 


— 


',96 


6 1 


[7.21. 2 , 5o 


2,60 








-29,87 


17,20.82,78 


— 


1,96 


6 1 


[7.28. 2,09 


2,21 








—29,87 1 


1 y . 22 « ij2 , J^ 


— 


^97 


6 1 


17.25.51 ,28 


5i,4i 








—29,87 1 


[7.25.21 ,54 


— 


<>9y 


(î 


[7.29.34, I I 


34,18 


4,33 


-29 


,85 


-29,88 


17.29. 4,3o 


— 


',99 


10 


17.37.43,71 


43,75 


18,98 


-29 


,82 


-29,88 


17.37. 18,87 


— 


2,o5 


10 


17.42. 1,01 


i,i3 


3i,7.8 


-29. 


,85 


—29,89 


17.41.81,24 




2,01 


10 


19.19.87,84 


87,88 


7>93 


-29 


,95 










8 


19.80.35,94 


81,95 


5,88 


-3o 


,07 










10 


19.40.45,52 


45,58 


»5,49 


-80 


109 










8 : 


io. 6. 9,83 


9,80 








— 80 , 09 î 


io. 5.89,71 






6 


17.19.82,63 


82,76 








-28,66 1 


i7-<9- 4,10 




1 ,96 


6 ] 


[7.33. I I ,46 


Il ,55 








—28,66 ] 


17.32.42,89 


— 


>»99 


6 1 


17.35.81,23 


81,34 








—28,66 1 


17.35. 2,68 


— 


2,00 


8 1 


17.87.42,49 


42,58 


18,98 


— 28, 


60 


—28,66 


17.87.18.87 




2,o5 


10 1 


17.41.59.81 


59,9^ 


81,27 


28,66 


—28,66 ] 


[7.41 .81,27 


— 


2,00 


6 


17.44.35,71 


35,82 








-28,66 


17.44. 7i«6 


— 


2,08 


6 


17.46.34,35 


84»47 








-28,66 1 


[7.46. 5,81 


— 


2,04 


6 


17.48.38,53 


38,64 








—28.66 ] 


17.48. 9,98 


— 


2,04 


6 


17.50.55,86 


55,97 








28,66 1 


[7.50.27,81 


— 


2,04 


6 


17.53.21,72 


21,83 








-28.66 1 


[7.52.53,17 


— 


2,o5 



LUNETTE MKRIDIEiNNE DE GAMBEY. 



Passage 
G'. N ' observé. 



^o. 



c. 



A se. droite 
app. conclue. 



B.21 

Rcduct. 
à janv. o. 



Jnmet 25. 

3307a Lai 

33i36 Lai 

33aia Lai 

33299 ^1 

3336o Lai 

33483 Lil 

3357a Lai 

3366o Lai 

33736 UI 

3384a Lai 

33960 Lai 

34039 Lai 

34133 Lai 

34330 Lai 

34398 Lai 

34493 Lai 

3456a Lai 

346a6 Lai 

3471a Lai 

34799 La' 

P' Cygne 

37069 Lai 

X Aigle 

37278 La! 

37374 Lai 

37453 Lai. . . . 

$ Cygne 

38a39 Lai 

38349 ^' 

\) i*"Bord 

Août 1. 

3i85a Lai 

p Lyre 

35a9G Lai 

35410 Lai 

7 Lyre 

35638 Lai 

? Aigle 

3588i Lai 

35981 Lai 

36076 Lai 

3646a Lai 

ù Aigle 

c Sagittaire 

\) I" Bord 

Août A. 
a6 Opbiuchus. .. 
q Ophiuchus. . . . 
36 A' Ophiuchus. 

Ophiuchus 

C i"Bord 

3 Sagiltaire 



6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
10 

4 
10 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

10 



6 

10 

6 

6 

10 

6 

10 

6 

6 

6 

6 

8 

8 

8 

10 
8 
8 
10 
10 
10 



JUILLET 1873. ~ Position direcU. 
Observateub Leveau. 



h Di t 

7.56.18,01 
7.58. 3,69 
8. o. 6,0a 
8. a. 9,93 
8. 3.55»oo 
8. 6.54,a3 
8. 8.5o,55 
8. 10. 4a, 7a 
8.1a. 39, 65 
8.15.17,68 
8.17.37,20 
8.20. 0,57 
8.2i.5i ,26 
8.26.36,71 
8.28.23,63 
8.30.41 ,29 
8.32.27,38 
8.34.23,39 
8.36.34,81 
8.38.35,81 
9.26. 6,70 

9.28.34 ,4^ 
9.30.34,57 
9.32.57,35 
9.35. 1,96 
9.36.48, 12 
9.41 .3i ,06 
9.55.45,48 
9.58. 6,92 
20 . 5 . 5o , o I 



18,10 
3,78 

6,14 
10, o3 

55,09 

54,33 

50,67 

4^,85 

39,78 

îi7,79 
37,33 

0,66 

5i,37 
36,83 
23 , 7a 
41,40 

27,19 
'23,48 

34,93 
35,91 

6,82 
34,55 
34,58 
57,45 

a, 07 
48, a3 
3i,a7 
45,48 

7,04 
49,98 



38, 14 
5,89 



— a8,68 
—28,69 



2,58 



—28,69 — 



AOUT 1873. - Position inverse. 



8.39.58,34 

8.45.59,4* 
8.49*46, I 5 

o . J2 . 17,23 
8.54.47,53 

8.57.50, §7 

9. 0.10,41 
9. 3.22,17 
9. 5. 8, 34 
9. 7. 3,09 
9.15.16,49 
9.19.30,99 
9.55.27,58 
20. 3.47,65 



16.53. 1,39 
17. 3.44,3o 
17. 8. M ,07 
I7.i4.5i ,33 
17.21.57,8a 
17.40.12,91 



58, 3i 
59,42 

46,14 
17,2a 
47,53 
5o , 1 6 
10,35 
aa,i5 
8,3a 
3,07 
16,46 
30,9a 
a7,37 
47,48 

1 ,20 
44, i5 
10,87 

5i,i4 

57,6a 
12,70 



25,54 —33,88 



13,69 
36,46 



-33,84 
33,89 



57,16 
53,61 



33,76 
33,76 



7,7* 

34,47 
14, 83 



36,43 
36, 40 
36, 3i 



s 


h m s 


28,66 1 


17.55.49, 


28,66 


17.57.35, 


28,66 ] 


17.59.37, 


28,66 1 


18. 1.41, 


28,66 1 


18. 3.a6, 


a8,66 1 


18. 6.25, 


a8,66 1 


18. 8.22, 


a8,66 


18.10. 14, 


28,66 


18. 12.11, 


■2^,66 


18.14.59, 


28,66 


18.17. 8, 


28,66 1 


8. 19.32, 


28,66 1 


8.21 .22, 


28 , 66 1 


18.26. 8, 


28,66 1 


8.27.55, 


28,66 1 


i8.3o. 12, 


28,66 1 


8.31.58, 


28,66 1 


18.33.54, 


28,66 1 


8.36. 6, 


28,66 1 


18.38. 7, 


28,66 1 


19.25.38, 


28,66 1 


9.28. 5, 


28,66 1 


9.30. 5, 


28,66 1 


9.32.28, 


28,66 1 


19.34.33, 


28,66 1 


19.36.19, 


28,66 1 


19.41. 2, 


28,66 1 


9.55. 16, 


28,66 1 


9.57.38, 


28,66 î 


fcO. 5.21, 



44 - 

1-1 — 

48 - 

37 - 
43 - 
C7 - 

01 — 

«9 - 

12 — 

13 — 
67 - 
00 — 

71 — 

«7 - 

06 — 

74 - 

83 — 

82 - 

*7 ~ 

25 — 

16 — 

89 ~ 

9* - 

79 - 

4i ~ 

57 - 

61 — 

82 — 

38 — 

32 



-33,83 18.39.24,48 

-33,83 18.45.25,59 

33,83 18. 49-12, 3i 

33,83 18.51.43,39 

-33,83 18.54.13,70 

33,83 18.57.16,33 

33,83 18.59.36,52 

33,83 19. 2.48,32 

■33,83 19. 4.34,49 

•33,83 19. 6.29,24 

33,83 19. if. 42,63 

-33,83 19.18.57,09 

•33,83 19.54.53,54 

33,83 20. 3.13,65 



a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 



06 
06 
07 
07 
08 
08 

09 
10 

II 

10 

la 

II 

ia 

i3 

i3 

i3 

14 

14 
i5 

i5 

ao 

ai 

41 
ai 

21 

ai 

32 

aa 
22 



2,l3 

2,14 
2,14 
2, i5 
2, 16 
2, 16 
2,18 

a, 17 
a, 18 

a, 18 

2,19 
a,a7 

a, 87 



— 36,39 16. 5a. a^, 81 — 2,06 



36,37 17. ai. ai, a5 

36,36 17.39.36,34 — a, 39 



K.AA 



LUNETTE MIJIIDIENNE DE GAMBEY. 



G^ 



Août 4. 

li33o 1^1 

Siri'i Lai 

{Î597 Liïi 

3 ifi;'! Lai 

3i7Gl) Li«l 

•M85t) Lnl 

3^957 Lil 

3)oi9 I.al 

35io5 Lai 

35205 Lai 

3.>U9G La! 

35394 Lai 

35463 Lai 

35539 Lai 

^ Aifîlo 

35853 Lai 

35950 Liil 

36o5() Lai 



3Cir>8 Lai 

36';i57 ''»^' 

36334 Lai 

364^2 Lai 

36547 Lai 

36637 Lai 

36717 Lai 

3680A Lai 

36895 Lai 

f>' (A'i:ne 

37137 Lai 

372'2'2 Lai 

373i'A Lai 

X Cygne 

38239 Lai 

383Î9 Ul 



t> i"Bord 

ô Aigle 

a' Capricorne .... 

^* Capricorne 

7 Cyf^ne. . . .^. . . . . 
p Capricorne 



Passa [[o 
ol)ser\L'. 



«>» 



c. 



c. 



Aso. filoite Rédiict. 
app. conclue, à janv. o. 



AOUT 1873. — Position inverse. 
OB.-i:jiVATEri\ Le VEAU. 





Il m f 


s 








« 


h m s 




9 


6 


18.26.4 î ,5i 


44, m 








- 36,33 


18.26. 8,17 


— 


a, 07 


6 1 


18. 29. i'), 91 


4>,9" 








-36,33 1 


18.29. 9' '7 


— 


a, 08 


6 


18.33.39,3» 


39, 3i 








—36,33 1 


18.33. 3,01 


— 


î»,o9 


6 


18. 35. "il ,68 


5i ,66 








-36,33 


18.35.15,33 


— 


a,09 


6 


18. 38. 1,32 


1 ,3i 








-36,33 


18.37.24,98 


— 


2, 10 


6 


18.39.58,18 


58,17 








-36,3-2 


18.39.21 ,85 


- 


2,10 


6 


18.42. i,o8 


4,06 








—36,32 


18.41.27,74 




2,11 


6 


i8.;i3.44.<i« 


44.04 








-36,32 


18.43. 7,72 


— 


2, 12 


6 ] 


18.45.46,6; 


46,62 








- 36,32 


18.45. 10, 3o 




2, 12 


6 


18.47.40,09 


4o,o8 








36,32 


18.47. 3,76 


— 


2, 12 


6 


18. Î9. 48, 75 


4H,7Î 








-36,32 


18.49-1^-, *^ 




2 , 1 3 


6 ] 


18. )2. 19,70 


19,^7 








- 36 , 32 


18.51.43,35 


— 


a,i3 


6 


18.5',. 1,48 


1,46 








—36,32 


18. 53. 25, 14 


— 


a, 14 


6 


18.51». 4/^^ 


4,32 


% 




< 


-36,32 


18.55.28,00 




2,l5 


10 


19. 0.12,88 


12,82 


36, 




-36,37 


-36, 3i 


18.39.36,51 




a, 17 


6 


19. 2.40,46 


40,44 








-36, 3i 


19. 2. 4,i3 


— 


2,16 


6 


19. 4. 3), 90 


35,87 








— 36,3i 


19. 3.59,56 


— 


a, 17 


6 


19. 6.32,5i 


32.48 








-36, 3i 


19. 5.36,17 


— 


a, 17 


6 


19- 8.47,56 


47,55 








— 36,3i ] 


19. 8.11,24 


— 


a, 17 


6 


19. 10. 32, 10 


32,09 








-36, 3i 


19. 9.55,78 


— 


a, 17 


6 


[9. 12.30,78 


30,76 








-36, 3i 


19.11.54,45 




2.18 


6 


19. 14.33,02 


32,99 








— 36,3i 


19. 1 3. 56, 68 




2,19 


6 


19.17. 3,63 


3,60 








— 36, 3o 


19. 16,27,30 


— 


î^»i9 


6 1 


19.18.57,61 


»7,6i 








— 36,3o 


19.18.21,31 




2,20 


6 


19.20.48,89 


48,87 








—36 , 3o 


19.20.12,37 


— 


a, 19 


4 


19.22.23,5» 


23,54 








— 36,3o 


19. 21. 47, 'i 




2,20 


6 


19.24. 17, îo 


17,38 








— 36,3o 


19.23.41 ,08 


— 


2,20 


6 


19.26.14,3'» 


11,34 


38. 


i3 


-30, 'il 


-36, 3o 


19.23.38,04 


— 


a, 19 


6 


19.29.58,77 


58.7* 








- 36 , 3o 


19.29.22,4* 




2,21 


6 


19.32. 7,(;7 


7,6i 








- 36, 3o 


1 9 . 3 I . 3 1 ,35 


— 


2,21 


6 


19.33.56,26 


56,23 








- 36,29 


'9-33. 19,9'» 


— 


2,22 


10 


19.42. 14,78 


14, 7« 








— 36,29 


19.41.38,49 




2,23 


6 


19.55.53,47 


33, n 








-36,28 


19.35.17,16 


— 


2,25 


6 


19.58. 14.72 


14,71 








- 36 , 28 1 


19.57.38,43 


— 


2,24 


10 : 


io . 2.56,63 


56,48 








—36,28 : 


iO. 2.20,20 






6 : 


^.0. 5.^3,90 


•.».3 , 80 


1/. 


44 


—36,36 


—36,28 : 


?.o. 4. i7,52 


— 


2,42 


10 


>.o . 1 1 . I » , f I 


i»,>7 


39- 


00 


»(.,27 


j6,27 ' 


?.o. 10.39,00 


— 


2,58 


10 


?.o. I î.3i , Î8 


3i,33 


53, 


«>i 


—36,29 


3(>,27 : 


).o. 1 3. 53, 06 


— 


2,62 


10 : 


èo. 18. 18,71 


18, 7i 


4->., 


i'> 


». 

- Jb,29 


— 36,27 : 


io. 17.42,47 


— 


•^.,^9 


10 5 


10 . 22 . 1 » . 9(» 


i3,7'i 


h, 


5i 


36,2 1 


—36,27 -^ 


io.2i.39,Î7 


— 


2,68 



Septembre 23. 

39176 Lai 6 

40459 Lai 6 

40814 Lai 4 

41047 Lai 4 

4 1 274 I-^I { 

420^5 Lai 5 

42189 Lai 5 

s Pégase 

16 Pégase 



SEPTEMBRE 1873. - Position directe. 
OfiSEUVATErR Henri Renan. 



8 


20.17.53,83 


^i3,9Î 










-58,79 


ao. 16. 53,1 5 


- a, 10 


8 


20. 5o. 35, 74 


35,86 










-^8,79 


20.49-37,07 


— a, 16 


8 


20.59. ',9,69 


49, 7T^ 










-58,79 


20.58.50,96 


~ 2,64 


8 


21. 5.10,87 


10,99 










— 38, 80 


21. 4.1'^, 19 


— 2,25 


8 


21 . 10.29,^2 


29,63 










-38, 80 


21. 9.30, 83 


— 2,33 


8 


21 .30.59, 5o 


59,56 










58, 80 


2i.3o. 0,76 


— 2,80 


8 


21.34. 7,70 


7,80 










-58, 81 


21.33. 8,99 


- 2,45 


8 


ai. 38. 57, 95 


58, 07 


59. 


'>\ 


58 


.83 


—58, 81 


21 .37.59,26 


- 2,37 


8 


21.48.17,94 


18,10 


'9 


-27 


-58 


,83 


- .58,81 


2i.47«9,29 


— a, 28 



LUNEITE Ml■:RIDlEN^E DE GAMBEY. B.23 

Passa{ye Asc. droite I\éduct. 

G*". N observé. T A» C C «pp. conclue, àjanv. o. 



SEPTEMBRE 1873. - Position directe. 
Observateur IIe.nri Uenan. 



Septembre 23. 

a Verseau 

43a36 Lai 3 

43343 Lai G 

Verseau 

7 Verseau 

>ï Verseau 

Ç Pégase 

44557 Lai 6 

^ Verseau 

a Pégase 

45330 Lai 5 

45478 La! 5 

7 Poissons 

46667 Lai 6 

3o Poissons 

7 Pégase 

Septembre 25. 

7 Aigle 

at Aigle 

9 Aigle 

a' Capricorne .... 

p' Capricorne 

39176 Lai 

394^^ Lai 

ti Verseau 

40459 Lai 

io8i4 Lai 

41047 Lai 

41274 Lai 

42045 Lai 

42189 Lai 

1 Pégase 

16 Pégase 

a. Verseau 

43236 Lai 

43343 Lai 

Verseau 

7 Verseau 

Tfi Verseau 

^ Pégase 

44557 Lai 

> Verseau 

a Pégase 

4533o Lai 

45478 Lai 

7 Poissons 



h m t t 

8 22. 0.16,78 16,88 

8 22. 4.48,77 48, H8 

8 22. 8.18,57 18, 63 

8 22.11. 9,28 9,36 

8 22.16. 7,06 7,16 

8 22.29.51 ,oj 5i ,i5 

8 22.36. 8,92 9,0| 

8 •22.41.45,40 i>>46 

8 22.47. 0,77 0,8) 

8 22.59.27,29 27,42 

8 23. 4*39,01 39,1 3 

8 23. 8.46,10 46,19 

8 23.11.36,24 36,35 



8 
8 



18,12 —58,76 — 58,8i 

-58, 81 

- 58, 81 
10,52 —58,84 —58, 81 

8,37 - 58,79 —^8,81 
52,36 --)8,79 — >8,8i 
10,16 —58,88 — J8,82 

— 58,82 
1,98 58,87 - 58,82 

aS,{)\ —58,78 —58,82 

- 58,82 
-58,82 

37,56 —58.79 —58,83 



h m t « 

21 .59. 18,07 — 2,56 

22. 3.50,07 — 2,5o 

22. 7.19,82 — 2,94 

22.10.10,55 — 2,70 

22.1 5. 8,35 — 2,62 

22.28.52,34 — 2,63 

22.35. 10,22 — 2,54 

22. 40. 46, 6i - 2,97 

22.46. 2,o3 — 2,76 

22.58.28,60 — 2,56 

23. 3.4o,3i — 2,61 

23. 7.47.37 - 2,77 

23. 10.37,52 — 2,70 



Position inverse. 



8 23.43.58,68 38, mj 

6 23.56.28,34 28,26 29,51 

8 o. 7.43,19 43,12 44,46 



-58,75 
-58,66 



Position directe. 



19 
19 



6 20. 

6 20. 

8 20. 

6 20. 

8 20. 

8 20. 

8 20. 

8 20. 



21 . 
21 . 
21. 
21. 
21 . 



8 
8 
8 
6 
8 

8 21. 

8 22. 

8 22. 

8 22. 

6 22. 

8 22. 

8 22. 

8 22. 

8 22. 

8 22. 

8 22. 

8 23. 

8 23. 



41 . 1 

45.23 

5.33 

11.49 

i<.4i 
17.42 

23.49 

46.37 

5o.24 

59.37 

4.59 

10. 17 

30.47 

33.55 

38. 4G 

48. 6 

o. 4 

4.36 

8. 6 

10.57 

i5.55 

29.39 

35.56 

41.33 

46.48 

59.15 

4.27 

8.34 



8 23.11.24 



83 
88 

94 
54 

69 
o3 

77 
15 
02 

93 

i3 

7*5 
64 
84 

02 
01 

89 

68 
55 
22 

04 
00 

88 
34 
70 
•^9 
07 
10 

36 



1,96 
24 , 00 
34, o5 
49,63 

41 w8 
42,1 5 

49.87 
37,55 

24,1 5 

38,02 

59,26 

17. «7 
47,73 
55 , 95 

46,14 
6,16 

5,00 
36, 80 

6,64 
57,32 
55,14 
39,11 
57,01 
33,43 
48,80 
i5,42 

^7j19 
34,20 

24,46 



i5,io 
37,06 

47,1^ 
2,67 

54,78 



46,86 

46,94 
46,93 
16,96 



^'^ 



59,22 
19,25 
18,11 



10, 5 1 

8,36 

52,36 

I o , 1 5 

«,97 
28,63 



-46,92 

46,91 
46,89 



46, 8î 

-46,78 

46,75 

46,86 

46,83 
46,79 



— 38, 71 23.42.59,88 — 2,72 



-47,00 - 



5o,53 — 47)02 — 



37,57 -46,89 - 



46,98 
46,98 

46,97 
46,96 
46,96 

16,95 
46,95 

46,93 
46,92 

46,9« 

46,91 

46,90 

46,89 

46,88 

46,88 

46,87 

46,86 

46,85 

46,85 

46,84 

4 6, «4 
46,83 

46,82 

46,81 

46,81 

46,80 

46,79 

46,79 
46,78 



19.40. 
19-44. 

20. 4' 
20 . 1 I . 

20 . 1 3 . 
20 . 1 6 . 
20.23. 
20 . 4 5 . 

20.49. 

20. 58. 

21. 4' 

21. 9. 
21. 3o. 
21 .33. 
21 .37. 

21.47- 

21 .59. 

22. 3. 

22. 7. 
22. 10. 

22.1 5. 

22.28. 

22.35. 

22.40. 

22.46. 

22.58. 

23. 3. 
23. 7. 
23. 10. 



14 

37 

47 
2 

54 
55 

2 

5o 

37 
5i 

12 

3o 

o 

9 

59 

19 
18 

49 

«9 
10 

8 

52 

10 

40 

I 

28 

40 

47 
37 



98 

02 
08 

67 
82 

20 

9^ 
62 

23 

II 

35 

97 

84 

07 
26 

14 
95 

79 
48 
3o 
28 

19 
62 

99 
62 

40 

41 
68 



1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 



85 

9< 
10 

3i 

36 

08 

22 

41 

14 
62 

23 

3i 

78 
43 
35 
26 
55 

49 
93 

69 
61 

63 

53 

96 
75 
55 
61 

77 
7» 



B.24 



• G'. 



Septembre 25. 

466G7 Lai 

3o Poissons 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 



Passa {je 
observé. 



•l. 



c. 



i^t 



SEPTEMBRE 1873. — Potition inverse. 
Observatelr Henri Renan. 



m 



As€. droite Réduct. 
app. conclue, àjanr.o 



6 23.43.46,89 46,87 
8 23. 56.16, 3o 16,27 



29 , 52 



g — 16,75 23.43. Oj 12 
—46,75 — j6,73 23.55.29,54 



s 

— 2,73 

— 2,80 



OCTOBRE i873. — Position inverse. 
Obseryateir Folain. 



Octobre 8. 

Ç Cygne 

<j Cyîine 

42034 L.iL(lar'). 7.8 

4233 1 Léil 

42839 Lai 8.9 

a Verseau 

43245 Lai 5 

i33ii Lai 8 

13479 Lai 8 

43628 Lai 8 

43755 Ul 9 

Î388i Lai 8 

43979 I^J 7 

4 f 1 20 Lai 8 

i; Pégase 

4î5o8 Lai 6 

\\fS\}. Lai 6 

',4807 Lai 8 

45o37 Lai 6 

^5i6o Lai 6.7 

4V3i5 Lai 7.8 

i5î«5 Lai. (lai"). 8.9 

{5587 Lai 9 

^5725 Lai 9 

458i5 I>al 6.7 

Î5924 Lai. (la 2*). 8 

Î6021 Lîil 7.8 

47063 Lai 8 

2 Biloine 

47307 Lai 8 

7 Péj^ase 

220 Lai 7.8 

33o Lai 7-8 

409 Lai 8 

549 Ijil 8 

656 Lai 7.8 

762 Lai 7 

927 Lai 8 

V Andromède 

» Poissons 

fj Andromède 

Octobre 9. 

6 Verseau 

42045 Lai 

c Pégase 

^Ût)= — 2o'*i6'.. 8.9 

a Verseau 



6 


21. 8.22,60 


22,58 


33 


,68 


-48,90 


-48,93 


21. 7.33,65 




1,84 


6 


2i.i3.i6,3{ 


16, 32 


'^■7 


,38 


—48,94 


-48,94 


21 . 12.27,38 




1,77 


6 


21 .29. 16,60 


16, 58 








-48,96 


21.28.27,62 


— 


1,89 


6 


21.36.59,37 


59,35 








-48,98 


21.36.10,37 


— 


1,93 


6 


21 .52. 16,90 


16,88 








49,0» 


21 .5i .27,87 




2,06 


6 


22. 0. 7,04 


6,99 


18 


,01 


-i8,98 


- 49,0a 


ai. 59. 17,97 




a, 45 


6 


22. 'î.27,20 


27,18 








-49,0a 


22. 3.38, iG 




2,l5 


6 


22. 7. 7,70 


7,68 








-49, o3 


22. 6.1 8, 65 


— 


2,l3 


6 


22. io.56,3o 


56,28 








— l9>o3 


22.10. 7,25 


— 


2,20 


6 


22 . 1 j . 4 3 , ') 5 


43,53 








—49,04 


22.14.54,49 


— 


2,20 


6 


22. 19. 12, 8î 


12,83 








— 49,o5 


22.18.23,78 




2,23 


6 


22.22.43,69 


43,67 








- 49,06 


22.21.54,61 


— 


2,25 


6 


22.2 5. 9,61 


9.59 








-49,06 


22.24.20,53 




2,27 


G 


22.29. '•*» i^ 


2,43 








49,07 


22.28.13,36 


— 


2,27 


6 


22.35.59,28 


59,^4 


10 


,08 


-49,16 


-l9,o8 


22.35.10, 16 


— 


a, 46 


6 


22.39. 12,75 


1 2 . 73 








-49,08 


22.38.23,65 


— 


2,33 


6 


22.43. i3,8i 


«3,79 








-49,09 


22. 4a. 24, 70 


— 


2,35 


6 


22.48.32,01 


3 1,99 








-49,09 


22.47.42,90 


— 


2,38 


6 


22. 55. 5 I ,78 


51,76 








-49, »o 


22.55. 2,66 




a, 4a 


6 


22.59.22,61 


22,59 








-i9,n 


22.58.33,48 




2,45 


6 


23. 3.39,44 


39,42 








-49,1a 


23. 2.5o,3o 


— 


a, 47 


6 


23. 8.26,40 


26,38 








-I9,i3 


23. 7.37,25 


— 


2,5o 


6 


23.11.38,45 


38,43 








49,14 


23.10.49,29 


— 


2,5l 


6 


23 . 1 5 . 1 6 , 1 8 


16,16 








-49, "5 


23. 14. a7, 01 


— 


2,53 


6 


23.i8.2'|,88 


21,86 








-49, '5 


23.17.35,71 


— 


2,54 


6 


23.21 .5o,o5 


5o,()3 








— 49i"5 


a3.2i. 0,88 


— 


2,56 


6 


23.24 .48,29 


48,27 








-49,16 


23.23.59,11 


— 


2,57 


6 


23.51.49,90 


49,88 








49, ai 


23.54. 0,67 




a, 69 


6 


23.58. 6,36 


6 , 28 


16 


,9« 


-49:38 


— 49,a3 


23.57. 17,05 


— 


a, 99 


6 


0. 2. 9,96 


9,94 








— 49,a3 


. 1 . 20 , 7 1 


— 


2,76 


6 


0. 7.33,71 


33,71 


44 


,52 


-49,19 


-49, a4 


0. 6.44,47 


— 


2,72 


6 


0. 10.58,00 


57,98 








-49, al 


0.10. 8,74 


— 


a, 78 


6 


. 1 3 . 59 , 64 


59,62 








— 49,a5 


0. 1 3. 10,37 


— 


a, 79 


6 


0. 16.27,64 


27,62 








-49,25 


. I 5 . 38 , 37 




2,81 


6 


. 20 . 5o , 7 1 


50,69 








— 49,a6 


0.20. 1,43 


— 


2,80 


G 


0.23.58,06 

* 


58 , 6 i 








-49,a6 


0.23. 9,38 


— 


a, 84 


6 


0.26.47,73 


47,7» 








-49,a7 


0.25.58,41 


— 


2,86 


6 


o.3i . 10,26 


10,24 








~49,a8 


0.30.20,96 


— 


2,81 


6 


0.43.41 ,o5 


41 ,o3 


5i 


,78 


19/-^^ 


— 49,a9 


0.42.51,74 


— 


a,9'> 


6 


0.57. 1 3, 12 


i3,38 


23 


,98 


-19,40 


49,3a 


0.56.24 ,06 




2,81 


6 


I. 3.29,64 


i?-9,6'^ 


40 


45 


-49, ï 7 


-19,33 


1. 2.40,29 




a, 9^ 


6 


21.25.4^,29 


44,23 


51 


,64 


-i9,'i9 


-49,54 


2 1 . 24 . 54 , 69 


.^_ 


2,36 


6 


2 1 . 3o . 5o , 25 


5o, 16 








-49,54 


2 1 . 3o . . 62 


— 


2,63 


6 


21.38.48,67 


48,63 


59 


jog 


-49,51 


—49,55 


21 .37.59,08 


— 


2 , 22 


6 


21.41.28,42 


28,33 








—49,56 


21 .40.38,77 


— 


2,68 


6 


a2. 0. 7,59 


7,54 


18, 


,00 


-49,54 


-49,58 


21.59.17,96 


— 


a, 44 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY, 



Passage 
G'. N obserré. T JU. C^ 

OCTOBRE 1873. ~ Position inverse. 
Observateur Folàin. 



C. 



B.aS 

Asc. droite Réduct. 
app. conclue. kjaoT. o. 



Octobre 9. 






h m • 


43236 Lai 




6 


22. 4.39 


ô Verseau 




6 


22.11. 


43693 Lai 


8 


6 


22. 17.43 


43970 La! 


6 


6 


22.24.53 


44o83 Lai....... 


7.8 


6 


22.28. 4 


44ai6 Lai 


8.9 


6 


22. 31.46 


44344 Lai. (•)... 




6 


22.34.42 


44464 Lai 


7.8 


6 


22.37.59, 


44557 Lai 




6 


22. 41. 36 


P Pégase 




6 


22.58.29, 


45330 Lai 




6 


23. 4.3o 


45478 Lai 




6 


23. 8.36 


456i3 Lai 


7 


6 


23.12.25, 


45725 Lai 


9 


6 


23.i5.i6 


458i5 Lai 


7 


6 


23. 18.25 


46021 Lai 


8 


6 


23.24.48 


46i58 Lai 


8 


6 


23.28.14, 


46255 Lai 




6 


23. 3i. 4 


46339 Lai 




6 


23.33.49 


46667 Lai 




6 


23.43.49 


46766 Lai 




6 


23.46.-54 


w Poissons 




6 


23.53.39 


47236 Ul 


8.9 


6 


23.59.50 


47327 Lai 


7.8 


6 


0. 2.46 


7 Pégase 




6 


0. 7.34 


1026 Lai 




6 


0.34. 7 


1254 Lai 




6 


o.4i*i6 


V Andromède 




6 


0.43.41 


Octobre 13. 








Ç Pégase 




6 


22.36. 


X Verseau 




6 


22.46.52 


44856 Lai 


7.8 


6 


22.50.23 


44957 Lai 




6 


22.53.5i 


p Pégase 




6 


22.58.29 


45478 Ul 




6 


23. 8.37 


7 Poissons 




6 


23 . I I . 27 , 


45742 Ul 


5 


6 


23. 15.37 


u Pégase 




6 


23. 19.55 


45963 Ul 


9 


6 


23.23. I 


46i58 Ul 


8 


6 


23.28.14 


465oo Lai 


8 


6 


23.38.19 


46667 Ul 




6 


23.43.49 


46766 Ul 




6 


23.46.54 


w Poissons 




6 


23.53.40 


47134 Lai 


7.8 


6 


23.56.44 


47224 Ul 


7.8 


6 


23.59.33 


47337 Ul 


8.9 


6 


0. 3 10 


7 Pégase 




6 


0. 7.34 


359 Ul. (la 2')... 


7.8 


6 


0. 14.45 


499 Lai 


7 


6 


0. 19.28 


6i5 Ul 


7 


6 


0.22.37 



,60 


39. 


,o5 


59, 


,49 


43, 


,28 


53, 


,84 


4, 


,^8 


46, 


,46 


4a, 


,«9 


59. 


,26 


36, 


,20 


29, 


,00 


29, 


,96 


36, 


,79 


a5, 


,61 


16, 


,22 


a5. 


,61 


48, 


,32 


>4, 


,93 


4, 


,12 


49, 


»69 


49, 


,02 


53, 


,75 


39. 


,20 


5o, 


,7« 


46, 


.3a 


34, 


,i3 


7, 


,4i 


16, 


,57 


41, 


,17 


0, 


,o5 


5i, 


,95 


a3, 


i9' 


5i, 


,40 


29. 


,a6 


37, 


,56 


27, 


,95 


37, 


,o5 


55, 


,01 


0, 


,55 


M, 


,67 


«9, 


.99 


49. 


.37 


54, 


,06 


40, 


.7* 


44, 


,34 


33, 


,60 


10, 


,39 


34, 


.45 


45, 


,88 


a8. 


,80 


37, 









t 


h m 


54 


• 


s 


-49,58 


22. 3.49 


99 


10, 4i 


-49,58 


—49,59 


22.10.10 


47 






-49,59 


22.16. 53 


26 






—49,60 


22.24. 3 


82 






—49,60 


22.27.15 


26 






-49,61 


22.3o.56 


44 






-49,61 


22.33.52 


07 






—49.6a 


22.37. 9 


i7 






—49,6a 


22.40.46 


18 


39,58 


-49,60 


-49,63 


22.57.39 


96 






-49,63 


23. 3.40 


90 






—49,64 


23. 7.47 


77 






-49,64 


23.11.36 


59 






-49,65 


23.14*26 


20 






-49,65 


23.17.35 


59 






-49,66 


23.23.58 


3o 






-49,66 


23.27.24 


9" 






-49,67 


23.3o.i5 


10 






—49,67 


23.32.59 


64 






-49,68 


23.42.59 


99 






-49,68 


23.46. 4 


7< 


50,09 


-49,6a 


-49,69 


23 . 52 . 5o 


18 






—49,69 


23.59. 


69 






-49,70 


0. 1.56 


^9 


44,52 


49,77 


49,70 


0. 6.44 


10 






—49,7a 


0.33.17 


37 






-49,73 


0.40.26 


55 


51,78 


—49,77 


-49,73 


o.4a.5i 


i3 


10,04 


—50,09 


— 5o,o3 


22.35.10 


98 


«,89 


— 50,09 


— 5(3,02 


22.46. 1 


93 






— 5o,o2 


22.49.33 


89 






— 5o,oi 


22.53. 1 


38 


39,55 


-49,83 


49,99 


22.57.39 


20 






—49,98 


23. 7.47 


5i 


37,53 


-49,98 


—49,98 


23.10.37 


93 






-49,97 


23.14.47 


02 


5,o5 


-49,97 


-49,96 


23.19. 5 


99 






—49,95 


23.22.11 


53 






—49,94 


23.27.24 


65 






—49,93 


23.37.29 


94 






—49,9a 


23.43. 


34 






—49,91 


23.46. 4 


02 


50,09 


—49,93 


-49,91 


23.52.5o 


70 






—49,90 


23.55.54 


32 






-49,89 


23.58.43 


58 






-49,89 


0. 2.20 


36 


44,52 


-49,84 


-49,88 


0. 6.44 


43 






-49,88 


0. i3.55 


86 






-49,87 


0.18.38 


78 






-49,86 


0.21.47 



!96 


t 

- a. 


,40 


— a. 


,88 


— a. 


,66 


— a. 


,aa 


— a, 


,65 


— a, 


,83 


— a, 


,45 


- a. 


,55 


— a, 


,55 


— a, 


,33 


- a, 


,a6 


— a. 


,i3 


— a, 


,94 


- a. 


,55 


— a, 


,93 


- a. 


,64 


— a, 


M 


— a, 


,43 


— a, 


,96 


— a. 


,3i 


- a. 


,oa 


— î^. 


,49 


— a. 


,99 


— a, 


,59 


— a, 


,38 


— a, 


,64 


— a, 


,8a 


— a, 


,10 


- a. 


,96 


- a, 


,9' 


— a, 


,88 


— a, 


,39 


— a. 


,aa 


— a, 


,53 


- a. 


,96 


— a, 


,06 


— a, 


,04 


— a, 


.59 


- a. 


,7!» 


— a. 


,oa 


— a, 


,43 


— a. 


,"1 


— a, 


,80 


- a, 


,43 


- a, 


,69 


— a, 


,48 


— a, 


,55 


- a. 


,99 


- a. 


,92 


— a, 



38 
59 

22 

a4 
26 

27 

a9 
3i 

89 
46 

57 
74 
5o 

52 

53 
56 

57 

59 
60 

75 

66 

73 
7a 
73 
72 

78 

79 
95 

4a 

67 

35 

37 
43 

7a 

67 

49 

54 

47 
56 

62 

74 
65 

73 

70 

72 

75 

72 

76 
80 
81 



(•) Diffère de f avec obs. de 1874 oct. 20 et 1878 oct. 16 et 17 (G. M.). 
Observations de Paris, 1873. 



B.4 



B.a6 



LUNETTE MERIDIENNE DE GAMBEY. 



Passage 
G'. N observé. T X, C^ 

OCTOBRE 1873. — Poiition inrena. 
Obsebvateur Folain. 



C. 



Asc. droite Réduct. 
app. conclue, à janT. o. 



Octobre 13. 

767 Lai 7 

868 Lai 8 

ioa6 Lai 

1184 Lai 8.9 

9 Poissons 

1457 Lai 8 

1619 Lai. (lai"* j. 8 

< Poissons 

1904 Lai 8.9 

2004 Lai 5 

aia3 Lai 6 

2216 Lai 8 

Octobre 16. 

c Pégase 

42563 La) 6.7 

16 Pégase 

a Verseau 

43341 Lai 8 

43474 Lai 8 

43576 Lai 6 

43693 Lai 8 

43848 Lai 9 

43970 Lai 6.7 

i Pégase 

44508 Lai 6 

44594 Lai 8 

447ï4 Lai 9 

44875 Lai 8 

45060 Lai 7 

45175 Lai 7.8 

45252 Lai. (•)... 7 

45374 Lai 7.8 

45485 Lai 8.9 

7 Poissons 

45675 Lai 8 

45788 Lai 9 

46021 Lai 8 

46i58 Lai 8 

46255 Lai 6.7 

46358 Lai 7.8 

465oo Lai 9 

46582 Lai 8 

46726 Lai 7.8 

46836 Lai 6.7 

M Poissons 

3o Poissons 

47236 Lai 

47383 Lai 9 

7 Pégase 

359 Lai. (lai™)... 7.8 

473 Lai 7 



h m 

6 0.26.58 

6 0.29.45 

6 0.34. 7 

6 0.39. 2 

6 0.43 «58 

6 0.47» ï 

4 0.51.28 

6 0.57.13 

6 I. o. 4 

6 I. 2.4^ 

6 I. 5.42 

6 I. 8.58 



21.38 
21.44 
21.48 
22. o 
22. 7 
22. 10 
22.14 



22. 17 



6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 22.21 

6 22.24 
6 22 . 36 
22.39 

22.41 
22.45 
22. 5 1 

22.56 

22.59 
23. 2 
23. 5 
23. 8 

23. II 

23.14 

23.17 

23.24 

23.28 

6 23. 3 I 
6 23.34 
6 23.38 
6 23.40 
23. Î5 
23.48 
23.53 
23 . 56 
23.59 
o. 4 
o. 7 

0.14 
0.18 



6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 



6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 



.49 
. 5 

• 9 
. 8 

• 9 
•^7 
.14 
.44 
.39 

.54 
. o 

.14 
.36 

.49 
. 5 

.32 

.51 
.16 

.43 
.27 
.28 

• 9 
.16 

.49 
.i5 

. 6 

.24 

.20 

.53 

.46 

.3i 

.41 
.20 

.5i 

.26 

.35 

.46 

.53 



,68 


58, 


,5i 


45, 


,a3 


7, 


,55 


2, 


,33 


58, 


,04 


«, 


,34 


a8. 


,83 


i3, 


,09 


4, 


,34 


42, 


,35 


42, 


,85 


58, 


,87 


49, 


,6a 


5, 


.69 


9, 


,84 


8, 


,23 


9, 


,94 


5-, 


,99 


>4, 


,59 


44, 


,85 


39, 


,45 


54, 


,97 


0, 


,37 


«4, 


.72 


36, 


,54 


49, 


,84 


5, 


,56 


32, 


,13 


5i, 


,67 


16, 


,79 


43, 


,83 


in 


,53 


28, 


,96 


9, 


,i5 


16, 


,85 


49, 


,46 


i5, 


,11 


6, 


,7» 


24, 


,61 


20, 


,32 


53, 


,89 


46, 


,99 


3i, 


,03 


4", 


,64 


20, 


,25 


5i, 


,44 


26, 


,3i 


35, 


.25 


46, 


,2^ 


53, 









• 




h m • 


66 






-49,86 


0.26. 8 


49 






— 49- 


85 


0.28.55 


20 






— 49i 


,85 


0.33. 17 j 


5i 


• 


• 


— 49i 


84 


0.38.12 


î^9 


8.47 


-49, 8a 


-49 


,83 


0.42. 8 


00 






-49 


,8a 


0.46.11 


3o 






—49 


,81 


o.5o.38; 


79 


24,00 


—49,79 


-49 


,80 


0.56.23 


04 






—49, 


80 


0.59.14 


3o 






— 49i 


.79 


I. 1.52 


3i 


( 




— 49i 


78 


I. 4<62 


8i 






— 49i 


78 


I. 8. 9 


83 


59,00 


— 5o,83 


— 5o 


,85 


21 .37,58 


60 






— 5o 


,85 


21.43.14 


66 


ï8,99 


50,67 


-5o, 


85 


21.47*18 


79 


17,9a 


-50,87 


-5o 


,85 


21.59.17, 


23 






— 5o 


,85 


22. 6.18 


9^ 






— 5o 


,85 


22.10. 7 


97 






— 5o, 


85 


22. I 3. 24 


^7 






— 50j 


,85 


22. 16.53 


83 






-5o, 


85 


22.20.48 


43 






.— 5O3 


,85 


22.24. 3 


93 


10,02 


—50,91 


-5o 


,85 


22.35.10 


35 






— 5o, 


85 


22.38.23 


70 






-5o 


,85 


22.40.45 


52 






— 5o, 


85 


22.44.58 


82 






— 5o, 


85 


22.5o.l4< 


54 






5o, 


,85 


22.55.41 


II 






— 5o. 


,85 


22.59. 


65 






-5o, 


,85 


23. 1.25 


77 






— 5o 


,85 


23. 4.52 


81 






-5o 


,85 


23. 7.36 


48 


37,51 


-5k), 97 


-5o 


,85 


23.10.37 


94 






-5o, 


85 


23.i3.i9 


i3 






-5o 


,85 


23. 16.23 


83 






5o 


,85 


23.23.58 


44 






— 5o, 


,85 


23.27.24 


09 






5o, 


,85 


23.3o.i5 


69 






— 5o 


,85 


23.33.33 


59 






— 5o 


,85 


23 . 37 . 29 


3o 






-5o, 


,85 


23.40. 2 


87 






-5o, 


85 


23.44*66 


97 






— 5o, 


,85 


23.47-4< 


01 


5o,o8 


—50,93 


— 5o, 


,85 


23.52.5o 


58 


29.55 


— 5i ,o3 


-5o 


,85 


23.55. 29 


23 






-5o 


,85 


23.59. 0. 


4îi 






— 5o , 


,85 


0. 3.35 


28 


41,52 


— 50,76 


-5o 


,85 


0. 6.44 


23 






-5o 


,85 


0. i3.55 


22 






— 5o 


,85 


0.18. 2 



84 
84 

79 

82 

83 
83 
83 
83 
86 
85 
85 
86 

i3 

84 
00 
36 
01 

09 
09 
14 
i3 

16 

40 

23 
25 

3o 

32 

35 

37 
39 
4a 
43 
65 
46 
48 

52 

54 
55 

56 

60 

61 

66 

67 
72 

83 

7» 

76 
— 2,72 

76 
78 



80 


— a, 


64 


— 2, 


35 


— 2, 


67 


— a. 


46 


— a, 


18 


— a, 


49 


— 2, 


99 


— a, 


24 


— a, 


5i 


— 2, 


53 


— a, 


o3 


— a. 


98 


— 2, 


75 


— i, 


81 


— a. 


94 


— a, 


38 


— a. 


07 


— a, 


12 


— 2, 


72 


— 2, 


98 


— a» 


58 


— a, 


08 


— a, 


5o 


— a. 


85 


— a, 


67 


— a, 


97 


— a, 


69 


— a. 


26 


— a, 


80 


— a. 


9a 


— a, 


96 


— a, 


63 


— a. 


09 


— 2, 


28 


— a. 


98 


— a, 


59 


— a. 


a4 


— a, 


84 


— a, 


74 


— a, 


45 


— 2, 


02 


— a, 


12 


— a, 


16 


— a, 


73 


— a, 


38 


— a, 


57 


— a, 


43 


— a. 


38 


-r- a, 


37 


— 2, 



(•) Double, la i'*. 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 



G'. N 



Octobre 16. 

567 Lai 

673 Lai. (la i~).. 

774 Lai 

i Poissons 

c Poissons 

2181 Lai 

2829 Lai 

Octobre 17. 

16 Pégase 

a Verseau 

[3341 Lai 

[343i I^I 

[3558 Ul 

13693 Lai 

[3871 Lai 

(4o35 Lai 

Verseau 

[4^56 Lai 

Pégase 

i45o8 Lai 

[464a Lai 

i474i Lai 

44828 Lai 

14900 Lai 

|5o6o Lai 

i5i6o Lai 

i5252 Lai. (•)... 

i535o Lai 

[5485 Lai 

Poissons 

15788 Lai 

15897 Lai 

[6047 Lai 

i6i58 Lai 

Poissons 

i65oo Lai 

[6587 Lai 

[6676 Lai 

[6796 Lai 

E6885 Ul 

w Poissons 

3o Poissons 

17236 Lai 

[7327 Lai 

39 Lai 

202 Lai 

281 Lai 

396 Ul 

i3 Baleine 

i Poissons 

c Poissons 



7 
8 

8 



7.8 
8 
8 
8 
8 
8 

7.8 

6 
6 

9 

6.7 

8 

8 

7 
7.8 

6.7 
8.9 

8.9 
8 

6 

9 

9 
6 

6 -> 
9 



8 

7 

7 
8 

5 

7 



6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 



Passage 

obsenré. T «^^ C^ 

OCTOBRE 1873. — Position inrerte. 
Observateur Folain. 



0.21 .20 
0.24*40 
0.27. II 
0.42.59 

0.57.14 
I. 7.45 
1.12. 8 



C. 



Aso. droite 
app. conclue. 



B.27 

Rëduct. 
à jaoT. o. 



21. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 
23. 

o. 

o. 

o 

o. 

o. 

o. 

o. 

o. 



48.10 

o. 9 

7- 9 

9-49 
i3.38 

17.44 

22.24 
26.32 

29.43 
32.41 
36. 1 

39.14 
43.15 
46. 3i 

49.11 
52. 8 

56.32 

59.24 

2.17 

4.57 
8.28 

11.28 

17.16 

21.10 

25.21 
28.15 
34.18 

38.20 

41. 7 
44.11 
47.26 
49.53 

53.41 
56. 20 
59.51 

2.47 
5.49 
10.14 
12.35 
i5.47 
29.36 
42.59 
57.14 



s 


» 


,54 


20, 


,10 


40, 


,81 


". 


,28 


59, 


,82 


14, 


,02 


44, 


,63 


8, 


,14 


10, 


,02 


8, 


,6a 


9, 


,20 


49, 


,64 


38, 


,8a 


44, 


,25 


24, 


,85 


3a, 


,3o 


43, 


,65 


41, 


." 


», 


,6a 


>4, 


,55 


i5. 


,69 


3i, 


,01 


«o. 


,ai 


8, 


,74 


3a, 


,40 


M, 


,i3 


«7, 


,3a 


57, 


,oa 


28, 


,58 


28, 


.a? 


16, 


,45 


10, 


,»« 


a». 


,95 


i5. 


,84 


«8, 


,76 


20, 


,a3 


7, 


,64 


", 


,44 


26, 


,65 


53, 


,i5 


41, 


,59 


20, 


,38 


5i, 


,93 


47, 


,43 


49, 


,34 


14, 


,61 


35, 


,74 


47. 


,57 


36, 


,46 


59. 


,85 


>4, 



52 






— 5o,85 


08 






-5o,85 


79 


t 


• 


-5o,85 


24 


8,48 


— 50,76 


-5o,85 


78 


24,02 


—50,76 


— 5o,85 


99 






— 5o,85 


58 






-5o,85 


II 


18,97 


— 5i,i4 


—51,09 


97 


17,9» 


~5i,o6 


— 5i,o8 


60 






— 5i,o8 


18 






—5 1,08 


62 






—51,07 


80 






— 51,07 


23 






— 5i ,07 


83 






— 5i,o6 


25 


52,21 


— 5i,o4 


—5 1,06 


63 






— 5i,o5 


08 


10,01 


-5i ,07 


— 5i ,04 


60 






—5 1,04 


53 






— 5i,o4 


67 






-5i ,04 


99 






— 5i,o3 


19 






— 5i,o3 


72 






— 5i,o3 


38 






— 5i,o3 


II 






— 5i ,02 


3o 






— 5l,02 


00 






— 5l,02 


53 


37,51 


—5 1,02 


— 5l,02 


25 






— 5i,oi 


43 






— 5i,oi 


19 






— 5i,oi 


93 






— 5i ,00 


79 


27,76 


— 5i,o3 


— 5i ,00 


74 






— 5i,oo 


21 






— 5i ,00 


62 






— 5o,99 


42 






-5o,99 


63 






— 5o,99 


II 


5o,o8 


~5i,o3 


— 5o,99 


53 


29,55 


-50,98 


—50,98 


36 






—50,98 


9« 






—50,98 


4i 






—50,98 


32 






~5o,97 


59 






-5o,97 


72 






— 5o,97 


5i 


45,5i 


— 5i,oo 


—50,96 


42 


8,49 


-5o,93 


— 5o,94 


81 


24, o3 


-50,78 


—50,93 



h a s 




t 


0.20.29,67 


— 


2, 


0.23.49)23 


— 


a, 


0.26.20,94 


— 


*, 


0.42. 8.39 


— 


a, 


0.56.23,93 


— 


a, 


I. 6.54,14 


— 


a, 


1.11.17,73 


— 


a, 


21.47.19,02 


— 


I, 


21.59.17,89 


— 


a, 


22. 6.18,52 


— 


', 


22. 8.58, 10 


— 


a, 


22.12.47,55 


— 


a, 


22.16.53,73 


— 


a, 


22.21.33,16 


— 


a, 


22.25.41 ,77 


— 


a, 


22.28.52,19 


— 


a, 


22.3i.5o,58 


— 


a, 


22.35.10,04 


— 


a, 


22.38.23,56 


— 


a, 


22.42.24,49 


— 


a, 


22.45.40,63 


— 


a. 


22.48.19,96 


— 


*, 


22.51.17,16 


— 


a, 


22.55.41,69 


— 


a, 


22.58.33,35 


— 


a, 


23. 1.26,09 


— 


a, 


23. 4. 6,28 


— 


a, 


23. 7.36,98 


— 


a, 


23.10.37,51 


— 


a, 


23.16.25,24 


— 


a, 


23.20.19,42 


— 


a, 


23.24.30,18 


— 


a, 


23.27.24,93 


— 


a, 


23.33.27,79 


— 


a, 


23.37.29,74 


— 


a, 


23.40.16,21 


— 


a, 


23.43.20,63 


— 


a, 


23.46.35,43 


— 


a, 


23.49. 2,64 


— 


a, 


23. 52. 5o, 12 


— 


a, 


23.55.29,55 


— 


a, 


23.59. o,38 


— 


a, 


0. 1.56,93 


— 


a, 


0. 4.58,43 


— 


a, 


0. 9.23,35 


— 


a, 


0.11.44,62 


— 


a, 


0.14.56,75 


— 


a, 


0.28.45,55 


— 


a, 


0.42. 8,48 


— 


a, 


0.56.23,88 


— 


a, 



79 
81 

83 

84 
85 

91 

88 

98 
35 

99 
06 

08 

12 

o3 

i3 

48 

«7 

39 
22 

25 

28 
28 
33 

34 

37 
38 

40 
4a 
65 

47 
49 

52 

53 
68 
60 
60 
63 
65 
66 
72 
83 
70 
72 

77 
78 
78 
81 

89 
85 

86 



C) Double, la i*». 



B.4. 



B.38 



G'. 



LUNETTE MERIDIENNE DE GAMBEY, 

Passage 
N obsenré. T X. C. C' 



Atc. droite RéducU 
app. conclue. àjanT. o. 



Octobre 17. 

ai8i Lai 

1^2^ Lai 

Octobre 28. 

a Verseau 

43245 Lai 5.6 

43374 Lai 5.6 

43509 Lai 7.8 

436a8 Lai 7.8 

43755 Lai. (lai'*). 8 

*ï Verseau 

44^56 Lai 8 

K Pégase 

44534 Lai 6 

4464a Lai 5.6 

44741 Lai 8 

p Pégase 

7 Poissons 

45788 Lu] 9 

45897 Lai 8 

46082 Lai 7 

46182 Lai 8 

i Poissons 

46465 Lai 8.9 

4655i Ul 7.8 

46643 Lai 8.9 

46736 Lai 9 

46847 Lai 7 

b> Poissons.: 

47134 Lai 8 

47236 Lai 7.8 

47327 Lai 7 

7 Pégase 

237 Lai 4 

367 Lai 6.7 

56 1 Lai 8 

i3 Baleine 

ii4i Lai 8 

1249 Lai 9 

$ Poissons 

i5o5 Lai 8.9 

2025 Lai 

Y} Poissons 

295 1 Lai 



6 
6 



OCTOBRE 1873. — Position inrene. 
Observateur Folain. 

h m t • 
I. 7.45,17 45,14 

I.I2. 8,90 8,85 



6 22. o 

6 22. 4 

6 22. 8 

6 22.11 

6 22.1 5 

6 22.19 

6 22 . 29 

6 22.32 

6 22 . 36 

6 22.40 

6 22.43 

6 22.46 

6 22.58 

6 23.11 

6 23.17 

6 23.21 

6 23.26 

6 23.29 

6 23.34 

6 23.37 

6 23.39 

6 23.43 

6 23.46 

6 23.48 

6 23.53 

6 23.56 

6 23 . 59 
6 o. 2 
6 o. 7 
6 o.ii 
6 o.i5 
6 0.21 
6 0.29 
6 0.37 
6 0.41 
6 0.43 
6 0.48 
6 1.3 
6 1.25 
6 i.3i 



. 9,54 
.29,48 

. 4,26 
.41,37 
.45,75 
.i5,25 
43,83 

.42,34 
. 1,76 
. 1,78 
.16,09 
.32, 3o 
. 3 1 , 3o 
.29,25 
.17,14 
.11,09 
.12, i5 
.11,78 

.i9»49 
. o,58 

•59,72 

• 3,47 
. 1 ,56 

.5o,i6 

.41,96 

.46,71 

.52,32 

.48 ,83 
.36,27 

.22,23 

. 1,66 

•«7,99 
.37,45 

.40,56 

. 6,53 

. 0,21 

.18,57 

• 6,91 
.36,o3 
.16,62 



9»49 
29,46 

4,24 
41,35 
45,73 
i5,23 

43,78 
42,32 
1,72 
1,76 
16,07 
32,28 
31,28 
29,20 
17,12 
11,07 
12, i3 
11,76 

ï9,44 
o,56 

59,70 
3,45 
1,54 

5o,i4 

41,92 
46,69 

52, 3o 
48,81 
36,24 
22,21 
1,64 
«7,97 

37,39 
40, 5i 

6,48 

0,16 

18, 52 

6,84 

36, 00 

16, 58 



17,78 



51,7» 



52, 10 
9'9o 



5o 
5o 

-5 
5 



—5 
—5 
—5 
—5 
-5 1,68 -5 
—5 
-5i,8a —5 
-5 
-5 
—5 

39,41 -51,87 -5 

37,43 ~5i,77 -5 

—5 
—5 
-5 
—5 

27,70 — 5i,74 —5 

—5 
—5 
-5 
-5 
-5 

5o,o4 — 5i,88 —5 

-5 
—5 
-5 

44.49 —51,75 —5 

-5 
-5 
—5 

45. 50 —61,89 —5 

—5 

—5 

8,49 —51,67 —5 

-5 

—5 

44, 3o — 51,70 —5 

-5 



h m • • 

92 l. 6.54,22 — 2,91 

92 1.11.17,93 — 2,89 

77 21.59,17,72 — 2,12 

77 22. 3.37,69 — 1,84 

77 22. 7.12,47 — 1,86 

77 22.10.49,58 — 1,90 

77 22.14.53,96 — 1,91 

77 22.18.23,46 — 1,94 

77 22.28.52,01 — 2,37 

77 22.3i.5o,55 — 2,00 

77 22.35. 9,95 — 2,28 

77 22.39. 9,99 — 2,06 

77 22.42.24,30 — 2,10 

77 22.45.40,51 — 2,l3 

77 22.57.39,51 — 2,29 

77 23.10.37,43 — 2,57 

77 23.16.25,35 — 2,36 

77 23.20.19,30 — 2,40 

77 23.25.20,36 — 2,42 

77 23.28.19,99 — 2,45 

77 23.33.27,67 — 2,62 

77 23.36. 8,79 — 2,5o 

77 23.39. 7,93 — 2,5a 

77 23.42.11,68 — 2,54 

77 23.45. 9,77 — 2,56 

77 23.47.58,37 — 2,58 

77 23.52.5o,i5 — 2,68 

77 23.55.54,92 — 2,63 

77 23.59. 0,53 — 2,66 

77 o. 1.57,04 — 2,67 

77 o. 6.44,47 — 2,69 

77 o.io.3o,44 — 2,74 

77 0.14. 9,87 — 2,73 

77 0.20.26,20 — 2,81 

77 0.28.45,62 — 2,88 

77 0.36.48,74 — 2,85 

77 0.40.14,71 — 2,85 

77 0.42. 8,39 — 2,85 

77 0.47.26,75 — 2,87 

77 I. 2.15,07 — 2,99 

77 1.24.44,23 — 2,97 

77 1.30.24,81 — 2,97 



NOVEMBRE 1873. - PosiUon inverse. 



Novembre 3. 

43970 Lai 6.7 

n Verseau 

44300 Lai 8.9 

K Pégase 

44534 Ul 6 

44642 Lai 6 

i Verseau 



6 22.24.53,64 53,62 

6 22.29.42,30 42,25 

6 22.33.40,27 40,25 

6 22.36. o,i5 0,11 

6 22.40. 0,35 0,33 

6 22.43.14,05 iî,63 

6 22.46.52,09 52,07 



— 50,24 
52, o3 — 5o,22 — 5o,24 

— 5o,24 
9,83 — 5o,28 --5o,24 

— 5o,24 

— 5o,24 

1,69 ~5o,38 ~5o,24 



22.24. 3,38 
22.28.52,01 
22. 32. 5o, 01 
22.35. 9,87 
22 . 39 . I o , 09 
22.42.24,39 
22.46. 1,83 



— 1,88 

— 2,3o 

— J,97 

— 2,21 

— «,96 

— 2,01 

— 2,47 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 



G'. N 



Passage 
observé. 



c. 



Atc. droite 
app. conclue. 



B.ag 

Réduct. 
àjaQT. o. 



NOVEMBRE 1873. — Position inrerse. 
Obsbrvateub Folain. 



Noyembre 3. 

44844 Lai 9 6 

P Pégase 6 

45280 Lai 8.9 6 

4535o Lai 7 6 

45444 Lai. (la r*) 9 6 

7 Poissons 6 

45742 Lai 6 6 

45833 Lai. (lai"»). 8.9 6 

45924 Lai. (la 2"). 8 6 

46120 Lai 7.8 6 

4G255 Lai 6 6 

46356 Lai 7 6 

465i5 Lai 9 6 

47327 Lai 7 6 

4» Lai 9 6 

147 Lai 8 6 

237 Lai 4 6 

383 Lai 7 . 6 

473 Lai 7 6 

61 3 Lai 6 

7»7 Lai 6.7 6 

i3 Baleine 6 

1104 Lai 9 6 

58 Poissons 6 

1375 Lai 8.9 6 

c Poissons 6 

1952 Lai 8 6 

2087 Lai 8 6 

y Poissons 6 

G> Baleine 6 

q Poissons 6 

285o Lai 8 6 

K Poissons 6 

y Poissons 6 

Poissons ... 6 

Neptune 6 

Ci" Bord 6 



h m • 
22 . 49. 37 » 69 

22. 58. 29,51 

23. 1.46,90 

23. 4-56, 40 

23. 7.39,34 

23. 11.27,62 

23.15.38,32 

23. 18. 56, 53 

23. 21. 5o, 85 

23.27. 6,1 3 

23. 3i. 5,43 

23.34.24,02 

23. 38. 38, 80 

o. 2.47,17 

o. 5.53,88 

o. 8.29,88 

o.ii .20,65 

o. 15.22,70 

0.18.52,71 

0.22.38,24 

0.25.34)25 

0.29.35,60 

0.36. 7,36 

0.41.17,14 
0.44.45,39 

0.57.14,31 

I .io,i3 

4.48,44 
7.44,60 
18.33,85 
25.34,66 
28.22,64 
3i.i5,4o 
35.42,71 
39.34,80 
42.44,09 
2. I. 2,l5 



37^67 

29,48 

46,88 
56,38 
39,32 
27,57 
38, 3o 
56, 5i 
5o,83 
6,11 

5,41 
24,00 

38,78 

47, i5 

53,86 

29,86 

20, 63 

22,68 

52,69 

38,22 

34,23 
35,54 

7,3i 
17,10 

45,34 
14,27 
10,09 
48,39 
44,57 

33,79 
34,63 

22,59 

i5,36 

42,66 

34,76 
44, o5 

2,11 



39,33 



■5o,i5 



-5o 

-5o 

-5o 

-5o 

-5o 

37,38 — 50,19 — 5o 

— 5o 
~5o 
— 5o 
-5o 
— 5o 
-5o 
~5o 
— 5o 
— 5o 
-5o 
-5o 
— 5o 
-5o 
~5o 
-5o 
45,48 — 5o,o6 — 5o 

— 5o 

-5o 

-5o 

24, o5 — 5o,22 — 5o 

-5o 
— 5o 
— 5o 
-5o 
-5o 
-5o 
-5o 
-5o 
-5o 
-5o 
-5o 



43,49 
44, 3i 



52,33 
44,32 



5o,3o 
5o,32 



5o,33 
5o,44 



h m 

24 22.48.47 

25 22.57.39 

25 23. 0.56 

25 23. 4* 6 

25 23. 6.49 

25 23.10.37 

25 23.14.48 

25 23.18. 6 

25 23.21. o 

25 23.26.1 5 

25 23 . 3o . I 5 

25 23.33.33 

25 23.37.48 

26 o . I . 56 
26 o. 5. 3 
26 o. 7.39 
26 0.10.30 
26 0.14.32 
26 0.18. 2 
26 0.21.47 
26 0.24.43 

26 0.28.45 

27 0.35.17 
27 0.40.26 
27 0.43.55 
27 0.56.24 
27 1. 0.19 
27 I. 3.58 
27 1. 6.54 
27 1.17.43 

27 1.24.44 

28 1.27.32 
28 i.3o.25 
28 1.34.52 
28 1.38.44 
28 1.41.53 
28 2. o. Il 



,43 


t 
— 2, 


,23 


— 2, 


,63 


— 2, 


,"3 


- a, 


.07 


— a. 


,3a 


— a, 


,o5 


— a, 


,26 


— a, 


,58 


— a, 


,86 


— a. 


,i6 


- a. 


.75 


a, 


,53 


— a. 


,89 


~ a. 


,60 


- a. 


,60 


— a, 


,37 


— a, 


,42 


- a, 


,43 


— a, 


,96 


— a. 


,97 


— a. 


,a8 


— a. 


,04 


— a. 


,83 


— a, 


,07 


— a, 


,00 


— a, 


,82 


a. 


,ia 


— a. 


,3o 


— a, 


,52 


— a. 


,36 


— a, 


,3i 


a. 


,08 


— a. 


,38 


- a, 


,48 


~ 3, 


,77 




,83 





08 

21 

i5 

21 

«9 

52 

27 

32 
32 

37 

40 

4a 
45 
63 

64 
67 
70 

7a 
72 

76 

78 
86 
83 
82 
86 
88 

90 
9a 
96 

99 

98 

98 

99 

99 
01 



Position directe. 



Novembre 6. 

Ç Pégase C 22. 

44642 Lai 6 6 22. 

44769 Lai 7 6 22. 

44856 Lai 8 6 22. 

^Pégase 6 22. 

7 Poissons 6 23. 

X Poissons 6 23. 

i Poissons 6 23 . 

7 Taureau 6 4 • 

x' Taureau 6 4 • 

c Taureau 6 4 . 

Aldébaran 6 4 . 

ir" Orion 6 4 . 



35 . 59 , 20 
43.13,62 
47.30,79 
5o.23,i5 
58.28,82 
II .26,75 
21. 17,15 
34.17,10 
13.26, 65 
18.40,89 
22. 4,82 
29.30,77 
43.49,22 



59,34 9,79 -49,55 — 49»57 

i3,74 -49,57 

30,91 —49,56 

23.27 —49,56 
a8,94 39,29 —49,65 —49,56 

26.89 37,35 —49,54 —49,56 

17.28 27,83 —49,45 —49,56 
17,24 27,64 —49,60 —49,56 
26,78 37,31 —49,47 — 49,5o 
41,02 —49,49 

4,95 i5,46 -49,49 —49,49 

30.90 41,34 —49,56 —49,49 
49,36 59,96 —49,40 —49,49 



22.35. 9,77 — 2,17 

22.42.24,17 — 1,96 

22.46.41 ,35 — a, 01 

22.49*33,71 — 2,o3 

22.57.39,38 — 2,17 

23.10.37,33 — 2,49 

23.20.27,72 — 2,5l 

23.33.27,68 — 2,56 

4.12.37,28 — 3,25 

4.17.51,53 — 3,37 

4.21.15,46 — 3,3i 

4.28.41,41 — 3,26 

4.42.59,87 — 3,12 



B.3o 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 



G' 



N 



Passags 
obserré. 



X. 



c. 



Aftc. droite Réduct. 
app. conclue, àjanv. o. 



Novembre 6. 

i Cocher 

C a' Bord 

Novembre 7. 

0' Baleine 

ii Poissons 

V Poissons 

Poissons 

Neptune 

Novembre 10. 

44386 Lai 7 

Arclurus 

Novembre 11. 
7 Poissons 

V Pégase 

46094 Lai 

Arcturus 

Novembre 12'. 
r, Poissons 

V Poissons 

Novembre 13. 

7 Poissons 

w Pégase 

46i58 Lai 7.8 

i Poissons 

466Î5 Lai 7 

46727 Lai. (Ia3«). 8 

46873 Lai 

» Poissons 

3o Poissons 

47210 Lai 8.9 

47311 Lai. (lai"). 7 

4? Lai 8.9 

181 Lai 8.9 

281 Lai 5 

396 Lai 7.8 

^73 Lai. (Ia2*)... 7 

584 Lai 8 

673 Lai. (lai'«) .. 7.8 

868 Lai 8 

ioo3 Lai 8.9 

1254 Lai 

i4o3 Lai 8 

i5o5 Lai 8 

1587 Lai 7 

1867 Lai 8 

2025 Lai 

2181 Lai 

2329 Lai 

2679 1^1* (la 2*).. 8.9 

ii Poissons 

2908 Lai 8 

.3oi2 Lai 7 

y Poissons 



NOVEMBRE 1873. - Position directe. 
Observateur Folain. 



6 4 «49 «36 
6 5. 1.49 



6 
6 
6 
6 
6 



1. 18.32 

1 .25.33 
I .35.41 
1 .39.33 
1.42. 19 



6 22.35.47 

6 14.10.41 

6 23.11.25 

6 23.19.53 

6 23.26.32 

6 14.10.40 



6 
6 



1.25.32 

1.35.40 



6 23.11 

6 23.19 

6 23.28 

6 23.34 

6 23.43 

6 23.45 

6 a3.49 

6 23.53 

6 23.56 

6 23.59 
o. 2 



6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 



o. 6 

0. 9 
0.12 
o.i5 
0.18 
0.21 

0.24 
0.29 
0.33 
0.41 
0.45 
0.48 

0.52 

0.59 

1. 3 

I- 7 
1 .12 

1 .22 

1.25 

1.29 

I .32 

1.35 



.25 
.52 
.12 

.15 
. 3 
.39 

.28 
.38 

•17 

• 9 
.20 

.3o 
•17 

.32 

.44 

.5o 
.43 
.37 
.43 
.36 
.14 

.23 

.i5 
.35 
.38 
. 2 
.42 
. 5 
.39 

.32 

.42 

.37 

.40 



,52 


36, 


>o9 


49, 


,89 


33, 


,53 


33, 


,57 


41, 


,62 


33, 


,ia 


•9> 


»'ï9 


47, 


,04 


41, 


,75 


a5, 


,23 


53, 


,97 


33, 


,91 


41, 


,62 


3», 


,64 


40, 


,22 


25, 


,79 


52, 


,35 


»a, 


,46 


•5, 


,3i 


3, 


,52 


39, 


,66 


28, 


,02 


38, 


,3a 


"7, 


,19 


9, 


,10 


ao, 


,00 


3o, 


,82 


>7, 


,a5 


32, 


,54 


44, 


,37 


5o, 


,85 


43, 


,^5 


37, 


,36 


43, 


,32 


36, 


,70 


14, 


,58 


»3, 


,01 


i5, 


.07 


35, 


,28 


38, 


.9» 


3, 


.39 


4a. 


,59 


5, 


,00 


39, 


,20 


32, 


,"7 


4t», 


.9° 


38, 


,04 


40, 



S s s h B • 

64 47» ïo — 49»54 —49,49 4.48.47»'5 
21 — 49»49 5. 0.59,7a 

06 
66 

7< 
76 
26 

39 
»7 



75 

78 

36 

9ï 

47 
60 

43 
64 
78 
16 

48 
3o 
22 
12 

93 

37 
65 

49 
97 

37 
48 

34 
84 
72 
i5 
21 
4a 

09 
41 
73 

14 
33 
21 
o5 
18 



43,49 
44,3a 

5a, 34 
44,34 



■49,57 
49,34 
49,37 
•49» 4a 



■49»4a 
■49»4a 
-49» 4a 
-49» 4a 
•49,4a 



1.17.43,64 
1.24.44,24 
1 .34.52,29 

1.38.44,34 
i.4i.a9,84 



3,61 



a, 99 

a, 99 
3,00 

3,o3 



52,57 —48,60 



—48,70 22.34.58,69 — 1,74 



89 37,30 

36 4,80 

07 

04 5a, 58 



44,3a 
52,34 

37,28 
4,78 



49,93 
.a9,4o 



-48,59 
-48,56 

-48,46 

-48,43 
-48,44 

—48,08 
-48, i3 



48,23 
48,08 



—48,57 23.a5.44,5o — 2,23 



27,58 —48,02 — 



44,32 —48,01 — 



52,34 -47,84 - 



8,14 
8,14 
8,i3 
8,12 
8,11 
8,11 
8,10 
8,09 
8,08 
8,08 
8,07 
8,07 
8,06 
8,06 
8,o5 
8,o5 
8,04 
8,04 
8,o3 
48, o3 
8,02 
8,02 
8,01 
8,01 

7,99 
7,98 
7,98 

7,97 
7,96 
7,95 
7,95 
7,95 
7,94 



23.10.37 
23.19. 4 
23. 27.24 
23.33.27 
a3.4a.i5 
a3. 44.51 
23.48.40 
23.52.5o 
23.55.29 
23.58.21 

o. 1.32 

o. 5.4a 

0. 8.29 

o. 11.44 
o. 14.56 
0.18. 2 
0.20.55 
0.23.49 
0.28.55 
0.32.48 
0.40.26 
0.44*35 
0.47.27 
0.51.47 
o.58.5o 
r. 2.1 5 

1. 6.54 
1.11.17 

1 .2I.5l 

1.24.44 
1.28.54 

i.3i.5o 

1.34.52 



,a2 


— 2, 


,77 


— a, 


,34 


— a. 


,48 


— a. 


,3a 


— a, 


,53 


— a, 


,68 


— a, 


,07 


— a. 


,40 


— a, 


,22 


— a. 


,i5 


— a. 


,o5 


— a, 


,87 


— a. 


,3i 


— a, 


,60 


— a, 


,44 


— 2, 


,93 


— a. 


,33 


— a, 


,45 


— 2, 


,3i 


— a. 


,8a 


— a. 


,70 


— a, 


,«4 


— *, 


,20 


— a, 


,43 


— a. 


," 


— a. 


,43 


— a, 


,76 


— a, 


,'8 


— a, 


,38 


— a, 


,26 


- 3, 


,10 


— 3, 


,a4 


— 3, 



4a 
27 

a7 
5o 

37 
39 
4a 

57 
68 

5i 

53 

57 

59 
62 

65 

65 

68 

70 

74 

79 

79 
83 

83 

85 

87 

97 

94 
93 

97 

99 
00 

00 

00 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 



G'. N 



Passage 

observé. T «^^ C^ 

NOYBMBRE 1873. - Position directe. 
Obsbrvatbuh Folain. 



C. 



Ase. droite 
app. conclue. 



B.3t 

Réduct. 
à jany.o. 



Novembre 13. 

Poissons 6 

Neptune 6 

4a86 Lai 7 6 

438'2 Lai 9 6 

V Baleine 6 

4681 Lai 6 6 

4780 Lai 7 6 

4905 Lai 7 6 

7 Baleine 6 

Siio Lai 6 6 

41 Bélier 6 

5337 Lai 9 6 

5418 Lai 7.8 6 

NoTembre 14. 

V Pégase 6 

c Poissons 6 

3o Poissons 6 

47^51 Lai 7 6 

7 Pégase 6 

ao2 Lai 8.9 6 

3oi Lai 8.9 6 

435 Lai 9 6 

549 Lai 7.8 6 

656 Lai 8 6 

774 Lai 8.9 6 

loaô Lai 6 

ia54 Lai 6 

1375 Lai 8.9 6 

i5o5 Lai 8.9 6 

i63a Lai. (la 2*).. 9 6 

f Poissons 6 

1904 Lai 9 6 

2025 Lai 6 

ai8i Lai 6 

«329 1^1 6 

2679 Lai. (la 2').. 9 6 

q Poissons 6 

2864 Lai 7 6 

2991 Lai 8 6 

V Poissons 6 

Neptune 6 

3386 Lai 8 6 

3492 La! 8 6 

3686 Lai 7 6 

3775 Lai 8.9 6 

3844 Lai. (la 2-).. 7 6 

3967 Lai 7 6 

67 Baleine 6 

4382 Lai 8.9 6 

P Baleine 6 

4780 Lai 7 6 



km» 
1 . 39 . 32 , 1 
1.41.42,99 
2.12.49,04 
2.16.14,19 

2.22. l5, 41 
2.25.46,92 

2.29.11,53 

2. 32. 5 1,22 

2.37.34)05 

2.39.32,47 
2.43.21,83 

2.47.17,24 
2.49.48,59 



• • • • 

32,24 44,34 —4/1 90 — 47»94 

43, i3 —47793 

49, ï8 -47,89 

14,33 —47,88 

i5,55 27,61 —47,94 —47.87 

47,07 —47,86 

11,67 -47,85 

5i,36 —47,84 

34,19 46,40 —47,79 —47,83 

32,61 —47,83 

21,95 34,10 —47,85 —47,83 

17,38 —47,83 

48,74 -47,83 



23.19 

23.34 

23.56 

o. o 

o. 7 

0.10 

o. 12 
0.17 
0.20 
0.23 
0.27 
0.34 
0.41 
0.44 
0.48 

o.5i 
0.57 
. o 
. 3 

• 7 
.12 

.22 

.25 

.29 

.32 

.35 

.41 

.45 

.48 

.54 

.56 

.59 

2. 3 

2. fi 

2.16 

2.22 

2.29 



.52 

.15 

•17 
.22 

.32 

.10 
.56 

.41 
.48 

.56 

. 8 

. 5 

.14 
.42 

.14 
.4a 
.11 
. I 
. 2 

.41 
. 5 

.38 

.32 

. 6 
. 6 
.40 
.37 

• 9 
.18 

.23 

.51 
.28 
.34 

•î»9 
.14 
.i5 

.11 



Position inverse. 



48 4,77 — 47,7« -47,77 

21 27,57 —47,64 —47,76 

23 29,39 —47,84 —47,75 

3o —47,74 

i3 44,39 —47,74 —47,73 

81 -47,73 

07 —47,73 
25 —47,7a 
89 —47,7a 
91 —47,7a 
76 — 47,7« 
97 — 47>7' 
44 — 47,7« 
41 —47,7' 
46 —47,70 

62 —47,70 
78 24,04 —47,74 -47,70 
93 —47,70 
86 -47,69 
9» —47,69 
56 —47,69 

56 —47,69 
11 44,32 —47,79 —47,69 

63 , —47,69 

08 —47,69 
o5 52,34 —47,7» —47,69 
00 —47,69 
38 -47,68 
38 —47,68 
44 -47,68 
63 —47,68 
96 -47 ,68 
ai —47,67 

57 4a, o3 - 47,54 —47,67 

99 —47,67 

27 27,62 —47,65 —47,66 

52 —47,66 



,53 


5a, 


,23 


i5, 


,a5 


>7. 


,39 


aa, 


."7 


32, 


.90 


10, 


,i3 


56, 


,33 


41, 


■97 


48, 


>99 


56, 


,83 


8, 


,01 


4, 


,47 


•4, 


,43 


4a, 


,48 


14, 


.64 


4>, 


,80 


n, 


.95 


t. 


,88 


a. 


.96 


4«, 


,58 


5, 


,59 


38, 


,i5 


3a, 


,65 


6, 


,'i 


6, 


.07 


40, 


,o3 


37. 


,40 


9. 


,41 


18, 


.47 


a3, 


,65 


5i, 


.99 


a8, 


,a3 


34, 


,59 


a9. 


,01 


i3. 


,3o 


i5, 


,54 


", 



b m s 

1.38. 44, 3o 
1.40.55,20 

2.12. 1,29 
2.15.26,45 
2.21.27,68 
2.24.59,21 
2.28.23,82 
2.32. 3,52 

2.36.46,36 
2.38.44,78 
2.42.34,12 
2.46.29,55 
2.49. 0,91 



23.19. 4 
23.33.27 
23.55.29 
23.59.34 

o. 6.44 
o. 9.23 
0.12. 8 
0.16.53 
0.20. I 

0.23. 9 

0.26.21 
0.33.17 
0.40.26 

0.43.54 
0.47.26 
0.50.54 
0.56.24 

0.59.14 

. 2.l5 

. 6.54 
.11.17 
.2i.5o 

.a4.44 
.28.18 
.3i.i8 
.34.52 

.40.49 
.44*ai 

. 47 . 3o 

.53.35 

.56. 3 

.58. 41 

2. 2.46 

2.10.41 
2.15.26 
2.21.27 
2.28.23 



- 3,o3 

- 3,i3 

— 3,12 

- 3,i5 

- 3,i3 

- 3,16 

- 3,i5 

- 3,14 

- 3,17 

- 3,4a 

- 3,19 

- 3,17 



71 - 

45 - 

48 - 

56 - 

40 - 

08 - 

34 - 

53 - 

«7 - 

19 - 

o5 - 

26 — 

73 - 

70 — 

76 - 

9a - 

08 - 

23 - 

17 — 

22 — 

87 - 

87 - 

4a - 

94 - 

39 - 

36 - 

3i 

70 — 

70 - 

76 - 

95 - 

28 - 

54 - 
90 — 

32 - 

61 - 

86 - 



2,26 

a, 49 
a, 67 

2,5l 

a, 59 
2,59 
2,60 
2,65 
2,66 
a. 71 
2,72 

a, 74 
2,78 

2,82 

2,83 

a,84 
2,87 
a, 89 

a,9« 

a, 94 

a, 93 

a, 97 

a,99 
3,00 

3,04 

3,00 

3,04 
3,06 
3,07 
3,08 
3,10 
3,io 
3,09 
3,i3 
3,16 
3.17 



B.3a 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 



G'. N 



NoTombre 14. 

4936 Lai 8 

5iio Lai 7 

4i Bélier 

f Bélier 

Novembre 15. 

«'Baleine 

n Poissons 

V Poissons 

Neptune 

67 Baleine 

Baleine 

Novembre 29. 

a Baleine 

58oo Lai 7 

Bélier 

6167 Lai 7 

Ç Taureau 

6665 Ul 6 

7 Taureau 

8298 Lai 7.8 

8822 Lai 9 

tt' Orion 

Décembre 1. 

c Poissons 

P Andromède .... 

0» Baleine 

ri Poissons 

2864 Lai 7.8 

V Poissons 

Neptune 

3492 Lai 8 

609 B.A.C 6 

3844 Lai 7-8 

3938 Lai 8 

4016 Lai 9 

4174 Lai 8 

4286 Lai 7 

Ç Bélier 5.6 

4567 Lai 7.8 

4681 Lai 6 

C i*'Bord 

7 Baleine 

n Bélier 5.6 

5296 Lai 9 

5423 Lai 8 

5523 Lai 8 

5617 Lai.... 7 

5694 Lai 

58oo Lai 7 



Passage 
observé. 



X. 



C. 



Atc. droite Réduct. 
app. conclue, àjanv. o. 



NOVEMBRE 1873. - Position InTorse. 
Observateur Fouun. 





h m • 


• 






• 


h m • 


• 


6 


2.34. 3,26 


3,24 






-47,66 


2.33.15, 58 


— 3,i5 


6 


2.39.32,22 


32,20 


• 


s 


-47,65 


2.38.44,55 


- 3,18 


6 


2.43.21 ,88 


21,83 


34,11 


—47,72 


-47,65 


2.42.34,18 


- 3,43 


6 


2.52.48,14 


48,10 


o,5i 


—47,59 


-47,64 


2.52. 0,46 


— 3,35 


6 


1.18.29,91 


29.89 


43,48 


-46,41 


-46,42 


1.17.43,47 


- 2,98 


6 


I .25.30,70 


3o,66 


44,32 


-46,34 


-46,41 


1.24.44,25 


- 2,99 


6 


1.35.38,89 


38,87 


52,34 


-46,53 


—46,40 


1.34.52,47 


- 3,00 


6 


I .41 .3o,22 


30,19 






—46,40 


1.40.43,79 




6 


2.11.28,41 


28,39 


42, o3 


-46,36 


-46,39 


2.10.42,00 


— 3,09 


6 


2.13.45,37 


45,35 


59,00 


—46,35 


—46,38 


2.12.58,97 


— 3,11 



Observateur Henri Renan. 



8 


2.55.42,93 


42,93 


41,78 


— i,i5 


— 1,12 


2.55.41,81 


— 3,27 


8 


3. 1.55^42 


55,42 






— 1 ,12 


3. i.54,3o 


— 3,33 


4 


3. 4*26,73 


26,71 


25,65 


— 1,06 


— 1,12 


3. 4.25,59 


- 3,48 


8 


3. i3. 16,66 


16,67 






— 1,12 


3.i3.i5,55 


— 3,3o 


8 


3.20.21,81 


21 ,81 


20,67 


— 1,14 


— 1,12 


3.20.20,69 


— 3,40 


8 


3.30.27,97 


27,98 






— 1,12 


3.30.26,86 


- 3,33 


8 


4-12.38,77 


38,76 


37,65 


- 1,11 


- i,i3 


4.12.37,63 


- 3,59 


8 


4.18.56,27 


56,27 






- i,i3 


4.18.55,14 


- 3,45 


8 


4.34.30,45 


3o,45 






— i,i3 


4.34.29,32 


- 3,43 


8 


4.43. i,5o 


i,5o 


0,35 


— i,i5 


- i,i3 


4.43. 0,37 


— 3,5i 



DÉCEMBRE 1873. — Position inverse. 



6 


0.56.25,20 


25,20 


23 


,94 


- 1,26 


— ] 


1,45 


0.56.23,75 


— 2,77 


8 


I. 2.41,89 


41, 83 


40 


,38 


- 1,45 


— ] 


1,45 


1. 2. 40, 38 


- 2,88 


4 


1.17.44,89 


44,92 


43,41 


- i,5i 


— ] 


1,44 


1.17.43,48 


— 2,91 


8 


1.24.45,80 


45,79 


44, 


► 27 


— 1,52 


— 1 


1,44 


1.24.44,35 


— 2,94 


5 


1.28.20,43 


20,44 








— ] 


[,43 


1.28. 19,01 


— 2,94 


8 


1.34.53,76 


53,76 


52 


,3o 


- 1,46 


— ] 


1,43 


1.34.52,33 


— 2,96 


8 


I .39.26,70 


26,70 








— 1 


,43 


1.39.25,27 




8 


I .47.32,25 


32,25 










[,42 


1.47.30,83 


- 3,04 


6 


1.52.42,36 


42,36 








— ] 


1,42 


1.52.40,94 


— 3,08 


8 


1.58.42,68 


42,68 








— 1 


[,42 


1.58.41,26 


— 3,10 


8 


2. 1.40,28 


40,28 








— 1 


1,41 


2. 1.38,87 


— 3,11 


8 


2. 4* >i ,00 


11,00 








— I 


^4i 


2. 4. 9,59 


— 3,11 


8 


2. 8.43,07 


43,06 








— 1 


^4i 


2. 8.41,65 


- 3,11 


8 


2.12. 2,72 


2,72 








— 1 


^4I 


2.12. i,3i 


— 3,i5 


8 


2.18. 5,27 


5,27 








— 1 


1,41 


2.18. 3,86 


3,19 


8 


2.21 .3i,33 


3i,34 








— ] 


i,4o 


2.21.29,94 


- 3,14 


8 


2.25. 0,64 


o,65 








— ] 


1,40 


2.24.59,25 


- 3,17 


8 


2.30.33, 18 


33,17 








— 1 


f,4o 


2.3o.3i,77 




8 


2.36.47,94 


47^95 


46,46 


- 1,49 


— ] 


i,4o 


2.36.46,55 


— 3,20 


8 


2.42.17,28 


17,26 








— 1 


t,39 


2.42.15,87 


— 3,35 


8 


2.44.48,95 


48,96 








— ] 


[,39 


2.44.47,57 


— 3,23 


8 


2.49.26,43 


26,43 








— 1 


f,39 


2.49.25,04 


3,28 


8 


2.52.43,51 


43, 5i 








— 1 


i,39 


2.52.42,12 


- 3,29 


8 


2.55.48,25 


48,25 








— ] 


[,38 


2.55.46,87 


-3,28 


8 


2.58. 8,77 


8,78 








— 1 


1,38 


2.58. 7,40 


3,36 


8 


3. 1.55,59 


55,59 










1,38 


3. 1.54,21 


~ 3,34 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 



G'. N 



Passage 
observé. 



*l^. 



n' 



Asc. droite 
app. conclue 



B.33 

Réduct. 
à janv.o. 



DÉCEMBRE 1873. - Position inverse. 
Observateur Henri Renan. 



h m s 

3. 4-^7,14 
3.10.49,16 
3.2a. 3i , 19 
3.a6.i3,58 
3.44>>3,o5 

3.47-49i09 
3.5i. 4,67 

3.57.26,99 

4. 4 «38,20 
4. 7.44,61 
4.10.32,99 
4.i5. 4,76 
4.17.54,09 
4.21.17,12 
4.28.42,97 
4.32.26,99 
4.35.39,10 
4*39. 3f ,35 
4.43. 1,69 



Décembre 1. 

^Bélier 6 

6087 Lai. (la 2').. 8.9 8 

6424 Lai 7 8 

6542 Lai 8 8 

7122 Lai 8 8 

7212 Lai 8 8 

7323 Lai 9 8 

7448 Lai 9 8 

7536 Lai 8.9 8 

7800 Lai 7 8 

79«o Lai 5 8 

8014 Lai 7.8 8 

8166 Lai 9.10 8 

83i4 Lai 8.9 8 

c Taureau 8 

Aldébaran 8 

8762 Lai 9 8 

8862 Lai 9.10 6 

8960 Lai 8.9 6 

w' Orion 6 

Décembre 3. 

f Poissons 8 0.56.24,92 

PAndromède 8 i.2.4i,5i 

2591 Lai. (•).... 7 8 1.19.19,91 

u Poissons 8 1.24.45,37 

V Poissons 8 1.34.53,36 

Neptune 8 1.39.18,01 

349^ Lai 8 6 1.47.31,68 

3844 Lai 7.8 8 1.58.42,16 

3918 Lai 882. 1.12,16 

4382 Lai 9.10 8 2. i5. 27,30 

Ç'Baleine 8 2.21.28,67 

4790 Lai 9 8 .2.28.25,08 

49^6 Lai 9.10 6 2.33. 16, 56 

5007 Lai 8.9 8 2.35.32,12 

5iio Lai 6 8 2.38.45,59 

5371 Lai 8.9 5 2.47.39,97 

5460 Lai 8 8 2.5o.36,27 

5544 Lai 8.9 8 2.53.18,44 

566i Lai 7 8 2.57.10,37 

5752 Lai 9 8 3. o. 9,11 

5847 Lai 8 8 3. 2.58,95 

5938 Lai 8.9 8 3. 5.50,98 

6079 Lai 7.8 8 3.10.27,89 

6166 Lai 7 8 3.i3.33,o3 

6246 Lai 9 8 3.16.21,22 

6321 Lai 8 8 3.19. 4,57 

64^4 Lai 7 8 3.22.30,73 

6542 Lai 8 8 3.26.13,08 

6719 Lai 8 8 3.32.22,60 

6821 Lai 8 8 3.35.36,70 



27,12 
49» '6 
3i ,20 
i3,58 
i3,o6 

49i09 
4,67 

5,57 

a6,99 

38,21 

44,61 

3-^,99 

4,76 

54, 10 

17,10 

4^,96 
a6,99 
39,10 
3i,36 
1,69 

24, 9î» 
41,45 

19.91 
45,36 

53,36 
18,01 
3i,68 
42,16 
12,16 
27, 3o 
28,67 
25,09 
16,57 
32, i3 
45,59 

39,97 
36,27 

18,44 
10,37 

9,«^ 
58,95 

50,98 

27189 

33,04 

21,23 

4,57 
3o,73 
i3,o8 
22,61 
36,70 



25,65 — 



i.i: 



i5,84 
41,74 



—1,26 — 



I ,2'î 



o,38 — i,3i — 



23,93 
40,37 

44,25 
52, 3o 



0^99 
1,08 

1,11 
1,06 



27, 6i — i,o3 — 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



h m t 

38 3. 4.25,74 

37 3.10.47,79 

36 3.22.29,84 

36 3.26.12,22 

35 3.44*'i,7' 

35 3.47.47,74 

35 3.5i. 3,32 

35 3.55. 4,22 

34 3.57.25,65 

34 4. 4.36,87 

34 4. 7-43,27 

34 4*10. 3i, 65 

34 4*i5. 3,42 

33 4.17.52,77 

33 4.21.15,77 

32 4.28.41,64 

32 4.32.25,67 

32 4.35.37,78 

3i 4.39.30,05 

3i 4-43. o,38 

09 0.56.23,83 

09 1. 2.40,36 

06 1.19.18,85 

o5 1.24.44,31 

04 1.34.52,32 

o3 1.39.16,98 

02 1.47.30,66 

00 1.58.41,16 

00 2. 1.11 ,16 

99 2. i5. 26,31 

99 2.21.27,68 

98 2.28.24,11 

98 2.33.15,59 

97 2.35.3i,i6 

97 2.38.44,62 

96 2.47.39,01 

96 2.5o.35,3i 

95 2.53.17,49 

95 2.57. 9,42 

94 3. o. 8, 18 

94 3. 2. 58, 01 

94 3. 5.5o,o4 

93 3.10.26,96 

93 3.13.32, Il 

92 3.i6.2o,3i 

92 3.19. 3,65 

92 3.22.29,81 

91 3.26.12,17 

91 3.32.21,70 

90 3.35.35,80 



- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 
~ 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3, 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 
3 

- 3 

- 2 

- 2 

- 2 

- 2 

- 2 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- 3 

- H 



48 
35 
35 
38 

37 
42 
43 
46 
42 

41 
5i 

45 

44 

42 

69 
66 

5i 

46 

45 

54 

76 
,87 
.89 
.92 
.96 

o3 

09 
09 
14 
18 

18 
20 
20 

23 

29 
27 

3i 
3i 

29 

32 

36 
35 

32 
32 

3" 
36 
39 

37 
43 



(*) Difl^re de 1" avec lo Cal. et les obs. de 1874 oct. 3i et déc. 10. 
Observations de Paris, 1873. 



B.5 



B.34 



LUNEITE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 



G^ N 



Passage 
observé. 



X. 



c. 



Asc. droite Réduct. 
app. conclue, àjanv.o. 



Décembre 3. 

>ï Taureau 8 

x' Taureau {.5 8 

4 Taureau 8 

85i5 Lai 7.8 8 

(C 1" Bord 8 

53 Éridan 8 

8889 Lai 8 8 

8968 Lai 7 8 

7r' Orion 8 

9192 Lai 7'8 8 

X^ Taureau 5.6 8 

Décembre 6. 

y, Poissons 8 

V Poissons 8 

Neptune 8 

P Bélier 8 

a Bélier 8 

3967 Lai 7.8 8 

4077 Lai 7.8 8 

4174 Lai 8 8 

4286 Lai 7.8 6 

4382 Lai 9.10 8 

V Baleine 8 

4790 Lai 9 8 

4936 Lai 9.10 8 

5o48 Lai 9 8 

5290 Lai 9 8 

535o Ul 9 8 

5441 Lai 8 8 

5528 Lai 8.9 8 

a Baleine 8 

5734 Lai 8 8 

5847 Lai 8 8 

5946 Lai 9 8 

t>o44 Lai 10 8 

G143 Lai 10 8 

6246 Lai 9 8 

6321 Lai 8 8 

641 1 Lai 8 8 

6484 Lai 9 8 

6588 Lai 8.9 8 

6665 Lai 4 8 

r, Taureau 8 

A Taureau 8 

8934 Lai 7.8 8 

tt' Orion 8 

9i5i Lai 10 8 

Décembre 8. 

V Poissons 8 

Poissons 8 

? Bélier 8 

67 Baleine 8 



DÉCEMBRE 1873. — Position inTorse. 
Observateir Henri Renan. 



h m s 


• 


» 


» 


• 


h m • 


> 


3.40. 0,80 


0,77 


59 '94 


- o,83 


— 0,89 


3.39.59,88 


— 3,70 


4.17.52,82 


52,80 






- o,85 


4.17.51,95 


- 3,78 


4.21.16,77 


16,71 


15,87 


- 0,88 


- o,85 


4.21.15,90 


- 3,7» 


4.24.22,38 


22,39 






- o,85 


4.24.21,54 


3,5a 


4.28. 0,74 


0,71 






- 0,84 


4.27.59,87 




4.32.26,01 


26,06 


25,20 


— 0,86 


- o,84 


4.32.25,22 


3,a9 


4.36.47,97 


47,97 






- 0,83 


4.36.47, «4 


- 3,49 


4.39.41,22 


41,22 






— o,83 


4.39.40,39 


- 3,47 


4.43. 1,22 


1,22 


o,4o 


— 0,82 


— 0,82 


4.43. o,4o 


- 3,56 


4.46.59,46 


59,47 






— 0,82 


4.46.58,65 


- 3,45 


4.50.28,01 


a7i98 






— o,8a 


4.50.27,16 


3,9a 



Position directe. 



1.24.44 

1 . 34 52 

1.39. 5 
1.47.41 
2. o. 4 
2. 2.46 
2. 5.44 

2. 8.41 
2.12. I 
2 . I 5 . 26 
2.21 .28 
2.28.24 
2.33. i5 
2.36.48 
2.44.37 
2.47. 8 
2.5o. 14 
2.52.47 
2.55.42 
2 . 59 . 48 

3. 2.58 
3. 6.16 
3. 9.30 
3 . 1 2 . 53 
3. 16.20 
3.19. 4 
3.22. 6 
3.2Î.18 
3.27.39 
3.30.27 

3.40. o 
3.53.42 
4.38.14 
4.43. o 
4.45.45 

I. 34.51 
1.38.43 

1 .47.40 

2. 10.41 



,60 


44, 


,66 


5a, 


,66 


5, 


,'« 


41, 


,54 


4, 


,88 


47, 


,88 


45, 


,90 


4s, 


,54 


') 


,58 


a6. 


,09 


a8. 


,4o 


24, 


,97 


16, 


,9» 


49, 


,46 


3-, 


,43 


8, 


,20 


'4, 


,75 


47, 


,io 


4a, 


,14 


48, 


,3o 


58, 


,52 


16, 


,18 


3o, 


,55 


53, 


,68 


20, 


,07 


4. 


,82 


6, 


,7^ 


18, 


,5o 


39, 


,18 


27, 


,3o 


0, 


.54 


4a, 


,43 


•4, 


,49 


0, 


,16 


45, 


,9a 


52, 


i99 


44, 


,37 


40, 


,6a 


41, 



69 


44,î»4 


- 0,45 


— 


o,5i 


1.24.44,18 


— a, 9» 


78 


52,28 


— o,5o 


— 


o,5o 


1.34.52,28 


— 2,94 


76 








0,49 


1.39. 5,27 




«9 


40,66 


— 0,53 


— 


0,48 


1.47-40,71 


- 3,07 


62 


4,20 


~ 0,42 




0,47 


2. 0. 4,>^ 


- 3,19 


00 








0,47 


2. 2.46,53 


~ 3,09 


01 








0,46 


2. 5.44,^^ 


— 3,09 


o3 






— 


0,46 


2. 8.41,57 


— 3,09 


65 






— 


0,46 


2.12. 1,19 


- 3,14 


70 






— 


0,45 


2.15.26,25 


- 3,14 


20 


^7,64 


— o,j6 


— 


0,45 


2.21 .27,75 


— 3,18 


53 






— 


0,44 


2.28.24,09 


X 1^ 

a, 1/ 


10 






— 


0,44 


2.33.15, 66 


— 3,20 


04 






— 


0,44 


2. 36. 48,60 


- 3,2. 


58 






— 


0,43 


2.44'37,i5 


— 3,25 


55 






— 


0,42 


2.47. 8,i3 


— 3,26 


3o 






— 


0,42 


2.5o.i3,88 


- 3,32 


88 






— 


0,42 


2.52.47,46 


- 3,26 


22 


41,80 


— o,4a 




0,41 


2.55.41*81 


- 3,29 


26 






— 


0,41 


2.59.47,85 


— 3,3o 


{2 






— 


0,40 


3. 2. 58, 02 


— 3,32 


65 






— 


0,40 


3. 6.16,25 


— 3,3i 


3i 






— 


0,40 


3. 9-29,91 


— 3,3i 


67 






— 


0,39 


3.12.53,28 


- 3,34 


81 






— 


o,38 


3. 16.20,43 


- 3,33 


>9 






— 


0,37 


3.19. 3,82 


— 3,38 


9{ 






— 


0,37 


3.22. 6,57 


- 3,37 


83 






— 


0,37 


3.24.18,46 


- 3,41 


62 






— 


o,36 


3.27.39,26 


— 3,38 


3i 






— 


o,36 


3.30.26,95 


- 3,36 


37 


59,96 


~ 0,41 


— 


o,36 


3.40. 0,01 


- 3,72 


64 


42,28 


— o,36 


— 


0,35 


3.53.42,29 


— 3,55 


56 






— 


o,a9 


4.38.14,27 


- 3,47 


61 


0,44 


- 0,17 


— 


0,29 


4.43. 0,32 


— 3,60 


28 






— 


0,28 


4.45.45,00 


-- 3,53 


04 


52,27 


-h 0,23 

• 


-h 


o,ï9 


1.34.52,23 


— »,93 


10 


44, a8 


-h 0,18 


-t- 


0,19 


i.38.44>29 


2^97 


45 


40, 65 


H- 0,20 


-+- 


0,20 


1.47.40,65 


— 3,06 


77 


42,01 


-f- 0,24 


-h 


o,a3 


2.10.42,00 


— 3,07 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 



G^ N 



Passage 
obserTé. 



X. 



c. 



Abc. droite 
app. conclue. 



B.35 

Rëduct. 
àjanv.o. 



Décembre 8. 

435i Lai lo 8 

S' Baleine 8 

4790 Lai 9 8 

49^6 Lai 9.10 8 

5o48 Lai 9 8 

5iio Lai 6 8 

5296 Lai 9 8 

535o Lai 9 5 

5460 Lai 8 8 

5544 Ul 8.9 8 

5649 I^I 8 8 

5734 Lai 8 8 

5828 Lai 8 S 

5937 Lai 6 8 

6044 Lai 10 8 

6143 Lai 10 8 

6270 Lai 7 8 

6377 Lai 8 8 

6478 Lai . 8 8 

6671 Lai 8 8 

7641 Lai 10 8 

643Arg.Z-h6\.. 9.10 8 

7958 Lai 8.9 8 

7 Taureau 8 

821 5 Lai 9 8 

83i9 Lai 8 8 

835o Lai 7.8 8 

Àldébaran 8 

8733 Lai 7 8 

8822 Lai 8 8 

8934 Lai 7 8 

tt' Orlon 8 

9i5i 1^1 10 6 

9200 Lai » 9 3 

p Orion 8 

Décembre 9. 

Y} Poissons 8 

V Poissons 8 

Neptune 8 

P Bélier 8 

a Bélier 8 

4077 Lai 7.8 6 

4174 Lai 8 8 

4278 Lai 9. 10 8 

4382 Lai 9. 10 8 

4602 Lai 7 8 

4790 Lai 9 8 

4936 Lai 9.10 8 

5o63 Lai 9 8 

5460 Lai 8 8 

5544 Ul 8.9 8 

5649 Lai 8 8 

5732 Lai 8.9 8 

5847 Lai 8 8 



DÉCEMBRE 1873. - PosiUon directe. 
Obsbrvatel'r Henri Rexan. 



h m 
2 . I 4 • 3o 
2 . 2 I . 27 
2.28.23 

2.33. i5 

2.36.48 
2.38.44 

a. 44. 47 
a. 47. 7 
2.50.35 

2.53.17 
2.56.40 

2.59.47 
3. 2.29 

3. 5.45 

3. 9.29 

3.12.52 

3.17. 7 

3 . 20 . 4 I 
3.24. 5 
3.27. I 
. o. 8 

. 4*21 
. 9.15 

. 12.37 
.16. 7 
.i8.5i 
. 19.45 
.28.41 

.3i.24 
.34.28 
.38.13 
.4^.59 

.45.44 
.47.26 
5. 8.28 

I .24.43 
I. 34.51 
1.38.53 
1.47-39 
2. o. 3 
2. 5.43 

2. 8.40 
2. 11.46 

2.l5.25 

2 . 22 . 5o 
2.28.23 
2.33. 14 
2.37.27 

2.50.34 
2.53. 16 
2.56.40 
2.59.27 

3. 2.57 



t 
,25 


i 
3o, 


,33 


a7, 


,81 


23, 


,3i 


i5. 


,21 


48, 


.ag 


i\. 


."9 


47, 


,61 


7, 


,06 


35, 


,>5 


"7, 


,43 
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M 
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M 
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^9> 
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,37 
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5, 
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i, 


,28 


8, 
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ai, 


,20 


i5, 


,3o 


37, 
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7, 


,57 
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,25 


45, 


,35 


41, 


,56 


a4. 


,90 


ag. 


,98 


«4, 


,94 


0, 


,25 


44, 


.7' 


26, 


,95 


ag, 


,5o 


43, 


,56 


5i, 


,9^ 


54, 


,88 


39, 


»39 


3, 


,70 


43, 


,78 


40, 


,93 


47, 


,54 


25, 


,98 


5i, 


,43 


23, 


,79 


«4, 


,49 


a7, 


,59 


34, 


,60 


16, 


,10 


40, 


,24 


»7, 


,23 


57. 
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b m 


36 


fl 




» 


-+- 


0,23 


2 . 1 { . 3o 


44 


•^7 M 


•+■ 


, ÀO 


H- 


0,24 


2.21 .27 


94 








-f- 


0,24 


2.28.24 


44 








-+- 


0,25 


2.33.15 


34 








-h 


o,25 


2.36.48 


41 








. 


0,25 


2.38.44 


22 








-+- 


0,26 


2.44.47 


73 








-+- 


0,26 


2.47- 7 


18 








-4- 


0,27 


2.50.35 


26 








-\- 


0,27 


2.53.17 


56 








-T- 


0,27 


2.56.40 


56 








-T- 


0,28 


2.59.47 


35 








-+- 


0,28 


3. 2.29 


i3 








-h 


0,28 


3. 5.45 


61 








-h 


0,29 


3. 9.29 


94 








-f- 


0,29 


3. 12.53 


DO 








-t- 


0,29 


3.17. 7 


7« 








-+- 


o,3o 


3.20.4a 
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-+- 


o,3o 


3.24. 5 


9^ 








-i- 


o,3o 


3.27. 2 
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-+- 


0,35 


4. 0. 8 
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-h 
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4. 4*ai 
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4. 9.15 


39 


37,74 
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0,36 


4.12.37 
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o,36 


4.16. 8 
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4.18.52 
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o,38 
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4.34.29 
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o5 
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-+- 


0,41 
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0,39 


4.43. 
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-h 
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4.45.44 
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0,39 


4.4727 


10 


•-*9'49 


-1- 


«,39 


H- 


0,41 


5. 8.29 


59 


44,2a 


-h 


o,63 


-»- 


0,64 


1.24.44 


68 


52,27 


-•- 


0,59 


-+- 


o,65 


i . 34 . 52 
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^- 


0,66 


1.38.54 


96 


4o,65 


■+- 
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-i- 


0,67 


1.47.40 


46 


4,19 


-h 


0,73 


4- 


0,68 


2. 0. 4 


83 








-4- 


0,68 


2. 5.44 


9" 








-+- 


0,69 


2. 8.41 


o3 








■+- 


0,69 


2. 11.47 


66 








-h 


0,70 


2 . I 5 . 26 


08 








-h 


0,71 


2.22. 5 1 


56 








■+- 


0,72 


2.28.24 


9^ 








-h 


0,73 


2.33. i5 


60 








-{- 


0,73 


2.37.28 


71 








-+- 


0,75 


2.50.35 


71 








-+- 


0,75 


2.53. 17 


23 








-4- 


0,75 


2.56.40 


37 








-+- 


0,76 


2.59.28 


35 








■+- 


0,76 


3. 2.58 



— J.I 
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,59 


- 3, 


,68 


3 


,18 


- 3, 


,69 


— 3, 


,59 


- 3, 


,66 


- 3, 


,48 


— 3, 


,99 


— 3, 


,45 


- 3, 


,53 


~ 3, 
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- 3, 
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,63 
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- 3, 
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- 3, 


,44 


— 3, 


,76 


— 3, 


,21 


3 


,5i 


3, 


,23 


— 2, 


,33 


— a, 


,73 
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- 3, 
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- 3, 


,60 


— 3, 
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— 3, 


,36 


— 3, 


,79 


- 3, 


,28 


— 3, 


,65 


- 3, 


,33 


- 3, 


,46 


— 3, 


,46 


— 3, 


,98 


- 3, 


,i3 


— 3, 


,11 


— 3, 



14 

18 



19 

21 
23 

23 

26 
26 

3i 

a7 
3o 

34 
35 
3i 

34 
33 
35 
4o 
42 
48 

52 

56 
68 
58 
48 

59 
74 
60 

52 

49 
62 

55 

60 

39 

89 
93 

06 
18 
08 
08 

14 
12 

19 
17 
19 
a4 

a7 

3i 

a7 
28 

33 



B.36 



LUNETTE MÉRIDIENNE DE GAMBEY. 



Décembre 9. 

'1937 Lai G 

G157 Lai 7 

(h^îG Lai 9 

4 Taureau 

648r Lai 7.8 

6571 Lai 8 

6735 Lai 8 

6847 Lai 8.9 

n Taureau 

tt' Orion 

9i5'2 Lai 8 

t Cocher 



N 



PoMa(jc 
observé. 



X. 



c. 



Asc. droite Rédtict. 
app. conclue, àjanv.o 



DtCEMBRE 1873. - PosiUon directe. 
Observateur Henri Renan. 



8 


b m » 
3. 5.4^,56 


44,67 








-+- 0,77 


b m » 

3. 5.45,44 


— 3,35 


8 


3. i3. i4}63 


14,76 








-+- 0,77 


3.i3.i5,53 


- 3,33 


8 


3. 16.19,46 


«9,59 


fl 




» 


-+- 0,78 


3. 16.20,37 


- 3,34 


8 


3.20.19,84 


«9,94 


20,70 


-f- 


0,76 


-4-0,78 


3.20.20,72 


- 3,43 


8 


3.24. 8,41 


8,53 








-4- 0,78 


3.24. 9,3i 


- 3,40 


8 


3 . 27 . I , 3 I 


1,42 








-+- 0,79 


3.27. 2,21 


- 3,42 


8 


3.32.48,48 


48,60 








-+- 0,79 


3.32.49,39 


- 3,41 


8 


3.35.59,11 


59,22 








-^ 0,79 


3.36. 0,01 


- 3,47 


8 


3 . 39 . 59 , 1 3 


59,20 


59,98 


-+■ 


0,78 


-+- 0,80 


3.40. 0,<K> 


- 3,74 


8 


4.42.59,49 


59,60 


0,47 


-h 


0,87 


-+- 0,87 


4.43. 0,47 


— 3,63 


8 


4.45.40,65 


40,78 








-h 0,87 


4.45.4" ,65 


- 3,52 


8 


4.48.46,78 


46,83 


47,73 


H- 


0,90 


-^ 0,88 


4.48. '«7r7i 


- 4, ai 



OBSERVATIONS 

FAITES AU CERCLE MURAL DE GAMBEY 

EN 1873. 



Les lettres BS ou BI placées à la suite du nom d'un astre, dans la première colonne, désignent le bord 
supérieur ou inférieur, tel qu'on le voit à l'œil nu et non dans la Lunette. Les lettres PI indiquent le 
passage au-dessous du pôle. 

Le nombre placé à la suite du nom d'un astre, autre que la Lune, est celui des minutes écoulées entre 
le passage au méridien et l'observation ; il est affecté du signe -+- ou du signe — selon que l'observation 
a suivi ou précédé le passage. Pour la Lune, ce nombre indique, lorsqu'il a le signe -♦-, les minutes 
après le passage du i" Bord, et lorsqu'il a le signe —, les minutes avant le passage du 'i* Bord. 

La seconde colonne contient la grandeur estimée des étoiles. 

Les lettres italiques placées entre parenthèses dans la troisième colonne désignent les couples de mi- 
croscopes observés, quand ils n'ont pas été lus tous les six. 

désigne la température du Cercle. 

Le baromètre est réduit à la température extérieure; cette température, désignée par 0', est inscrite dans 
la sixième colonne. 

Sous le titre Lecture, la septième colonne contient la moyenne des lectures faites aux microscopes observés, 
corrigée de la distance du fil mobile au fil fixe quand le pointé a été fait sous le premier. 

La huitième colonne renferme, sous le titre L^, les secondes de la lecture corrigée en ayant égard : i° aux 
microscopes lus; 2° au temps écoulé entre le passage au méridien et l'observation; 3° à l'inclinaison des 
fils. 

La dixième colonne contient les collimations fournies par les étoiles fondamentales; elles ont servi à 
calculer la coUimation moyenne. 

La distance apparente au pôle nord est égale à la collimation moyenne plus la réfraction moins la lecture 
corrigée. 



Dist. appar. Réduct. 

G^ Bar. 0' Lecture. L^ Réfr. Coll. au pôlenord. àjanv.o 

JANVIER 1873. 
Observateur Ludinard. Coll. moy. = 56°9'28'',7. 

Janvier 7. o o"»? o o , h « « « o , h # 

ia3 Piazzi IP. 6,3 6i5 a, 5 882.27. 8,0 7,7 -f- 55, i 80,2 88.48.16,1 — 2,1 

(C Bl-f- 1", 10. 888.41.12,8 12,1 -+- 44,2 77-29. 0,8 

ff Bélier 840.48.86,9 87,1 -f- 41»^ 75.26.82,6 -f 1,0 

e Bélier (ab) 846.59.54,9 55, 1 -h 82,0 28,6 69.10. 5,6 -h 8,2 

a Baleine 829.45.50,9 5o,8 h- 60,6 28,1 86.24.88,5 — 2,3 

53 Bélier 843.88.24,7 24,6 -f- 86,8 72.86.40,9 -4-2,2 

(^Bélier {ab) 345.24.46,5 46,7 -+-84,2 28,5 70.45.16,2 -f- 2,8 

Ç Taureau 5,8 612 1,9 335.27.86,2 35,9 -^49,7 28,2 80.42.42,5 -+-0,1 

Observations de Paris, 1878. ^» ^ 



C.2 



G^ 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 

Bar. 0' Lecture. L, 



Dist. apptr. Réduct. 
Réfr. Coll. au pôle nord. kjanT. 



JANVIER 1873. 
Observateur Ludi.nard. Coll. moy. = 56°9'28',7. 



Janvier 20. 

8546 Lai 

8643 Lai 

8726 Lai.... 
8804 Lai. (•). 
8869 Lai.... 

t Cocher 

9336 Lai. . . . 

9613 Lai 

9827 Lai 

9944 Lai.... 
ioo56 Lai. . . 
ioi85 Lai. . . 
io3oi Lai. . . 
10859 Lai. . . 
10966 Lai. . . 
II 062 Lai. . . 
I ii33 Lai. . . 
P Cocher 

1 1 322 1^1 . . . 

11449 Lal.(*) 
V Orion 

11684 Lai. .. 

y, Gémeaux . . 

Il Gémeaux . . 

12486 Lai... 

1 3 1 32 Lai . . . 

*»=6»'48"i* 

Ç Gémeaux . . 

13788 Lai... 

1 3920 Lai • . . 

i4oo3 Lai. . . 

9 Gémeaux . . 



(^) 
(«) 

(^) 
(^) 
(«) 
(^) 
(«) 
(^) 
(«) 
(") 

(nb) 
[ab] 

(«) 

{^) 
(ab) 

(à) 

(«) 

[ab) 



5,5 



o"',7 
270 



284 
284 



2,1 



276 4,7 



1,4 



4 



285 1,4 



4,9 285 1,4 



35o 

349 
35i 

349 
348 

359 

346 

347 
354 
353 
35i 

347 
348 

347 

35o 

349 
346 

II 

349 

347 
340 

352 

348 

348 

354 
345 
345 
346 
348 
35o 
35 1 
348 



. I o . 3o 
.14.48 
. 7.5i 
.55. 5i 

.52.14 
. 7.36 

. 9-59 
.42. 6 
.55.39 
.59.30 
. 0.19 
. 59 . 36 
.3i .42 
.23.59 
.41 «21 
.30.48 
.25. 5 
. 5.35 
. 3.25 
.39.47 
.57. 3 
. 12.10 
. 42 . 3o 
.44.37 

. 4.49 
.36.35 

.36.11 

.55.18 

.18.34 

. 3o . I 8 

.16. 10 

.22.5o 



,9 


3o, 


>9 


48, 


,1 


5o, 


,3 


5o, 


,4 


i3, 


>7 


36, 


/-i 


58, 


,3 


5, 


i7 


39, 


.9 


3o, 


,7 


'9» 


,3 


35, 


,3 


41, 


,0 


58, 


,3 


20, 


,3 


47, 


,a 


4, 


,6 


35, 


.8 


25, 


,2 


46, 




3, 


,1 


9. 




3o, 


,a 


37. 


,8 


49, 


,1 


34, 


,'-* 


10, 


,2 


»7. 


,8 


34, 


,« 


17. 


>o 


9. 


,6 


49 > 



4 
4 

3 

7 

7 
3 

7 
6 

I 

4 
2 

8 
6 
6 

•7 
/ 

6 

7 
5 

5 

7 

4 
4 

5 
I 
3 
5 
6 

9 
4 
6 

4 



26,6 

'^7>7 
25,5 

26,9 

. 28,2 

-+- 16,4 
3i,7 

29,7 
21 ,0 

-♦-22,1 

25,6 

29,3 

28,7 

3o,i 

26,0 



27,9 



-+- 27,5 

3i,4 

3,9 

28,0 

^9,8 
38,9 
24,2 

28,5 

28,4 
22,0 

32,4 

32,4 

3o,7 
28,9 

26,3 

25,4 

28,9 



î»9,o 



28,6 

29,5 
3o,o 



28,3 



27,6 



65.59.24 1 9 
66.55. 8,0 
65. 2. 3,9 
66.14. 4,9 
67. 17.43,2 
57. 2. 8,8 
70. o. 1 ,7 
68.27.52,8 

61 .i4- 10,6 
62. 10.20,4 
65. 9.35,1 
68. 10.22,2 
67.38.15,8 
68.46. 0,2 
65.28.34,0 
66.39. 8,6 
69.44.55,4 

C^J . i , 07 I I 

67. 6.3i ,2 
68.3o.ii,8 
75.13. 4,î» 
63.57.43,5 
67 . 27 . 26 , 7 
67.25.20,0 
62. 5. 1,4 
70.33.26,6 
70.33.50,5 
69.14.41,5 
67.51.23,2 
65.39.37,4 
64*53.44 ,7 
67.47- 7.7 



4 
5 

2 
4 

7 
3 

4 
6 

5 

5 

4 
4 
4 
4 
a 
3 
8 

4 

4 
2 

4 
4 
4 

4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 



7 
2 

I 

6 
3 

9 
3 

o 

8 

o 

4 

5 
I 
8 
5 

9 
5 

3 

I 

8 

8 

I 

o 

/ 
2 

I 

2 

2 

4 
4 



Février 17. 

n Gémeaux . . . 
7 Gémeaux . . . 
5i*Hév.Céphée 
3o5(Piazzi)VI»' 
i Gémeaux . . . 
pPelit Chien.. 

Procyon 

Pollux 

\ Pet. Ourse PI 
6 Ëcrevisse. . . 
]^ centre 



[ab) 
[ab) 



[ab) 



(ab) 



6,4 737 



740 



740 



FÉVRIER 1873. 

Coll. moy. = 56'»9'29",6. 



3,1 348.42.33,0 
342.40.30,5 
53.23.10,1 
355.42.48,3 
348.22.54,3 
334.4^.56,6 
33i .43.21 ,2 

2,6 354.29.48,0 

57 . 1 3 . I 5 , 6 

354.18.51,6 

2,6 346.19.53,8 



32,2 


H- 3o,i 


29,0 


67.27.27,5 


^ 4,7 


3o,2 


-+- 38,6 


29,3 


73.29.38,0 


-+- 2.8 


10,2 


- 48,3 


28,6 


2.45.31 ,1 


-♦-18,9 


48,6 


H- 21,4 


29,3 


60.27. 2,4 


-t- 5,8 


56,5 


-H 3o,6 


3i,8 


67.47. 3,7 


-4- 3,8 


57,0 


-f- 5i,7 


28,7 


81.27.24,3 


-♦- 0,5 


20,7 


- 57,5 


29,0 


84.27. 6,4 


— u,4 


48,0 


-+- 22,8 


3o,o 


6 1 . 40 . 4,4 


-^ 4,6 


i5,3 


- 55,3 


28,5 






5i,8 


-+- 23,0 


3i,i 


61. 5i . 0,8 


-+■ 3,9 


53,6 


-+- 33,4 




69.50. 9,4 





(•) Lecture augmentée de 10°. — Foir Cat. et obs. de 1874 déc. 7 et 1875 janv. 27. La lecture primi- 
tive ne correspondait pas à la zone dans laquelle se faisaient les observations. 
(*) Lecture diminuée de 10*. — Foir Cat. et obs. de 1876 févr. 16. 



Février 17. 

ri Écre visse. . . 

S Hydre 

t Hydre 

a Écre visse.. . 



G^ 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 



C.3 



Bar. 



0' 



Lecture. 



Dist. appar. Réduct. 
Réfr. Coll. aupôlenord. àjanv.o 



FÉVRIER 1873. 
Observatbur Ludinard. Coll. moy. = 56"cy29'',6. 



(nb) 



o"',7 


O 1 H 


a 


H 


/ H 


ir 




347. 2.18,9 


18,2 -+- 32,4 


29,3 


69. 7.43,8 


-+- 1,7 




332.19. 6,7 


6,8 -h 56,2 


29,8 


83. 5i . 19,0 


— 0,6 




333. 3.23,0 


23,2 -h 54,9 


^9,3 


83. 7. 1,3 


— 0,7 


740 


2,5 338. 3 1 . 6,6 


6,5 -f- 45,2 


29,2 


77.39. 8.3 


— 0,2 



Février 28. 

a Ecrevisse. . . 
X Ecrevisse. . . 
83 Ecrevisse.. 
Gr. Ourse.. . 

fA Lion 

zrBi 

r BS 



(nb) 



Coll. moy. = 56° 9' 29*, 9. 



5,8 53o 


^A 


338. 3i. 5,5 


5,4 


-h 44,0 


29,4 


77.39. 8,5 


— 0,3 






337.20.55,5 


55,4 


-+- 45,9 


'^9,7 


78.49.20,4 


~ 0,8 






344.24.38,9 


38,8 


-h 35,2 


3i,4 


71.45.26,3 


0,2 






18.24.47,0 


47,0 


3,5 


29,3 


37.44.39,4 


H- 4.9 


529 


',7 


352.46. 8,5 


8,3 


-+■ 24,4 


3o,3 


63.23.46,0 


— 0,3 


525 


1,5 


340.34.46,8 


46,8 


-+- 40,8 




75.35.23,9 




5,1 525 


1,5 


340.35.33,9 


33,3 


-h 40,8 




75.34.37,4 





Mars 13. 

P Ecrevisse. . . 

^ centre 

fi Ecrevisse. . . 

i Hydre 

a Ecrevisse. . . 
83 Ecrevisse. . 
7504 B.A.C. PI 

Lion 

t Lion 

2- BI 

r BS 

Mars 21. 

$ centre 

J Hydre 

Gr. Ourse . . 

Lion 

r BI 

2r BS 

fA Lion 

7: Lion 

Mars 24. 
y BI 

ar BS 

ft Lion 

n Lion 

Régulus 

7851 B.A.C. PI 
37 Sextant . . . 
/ Lion 



{ab) 
(ab) 



(ab) 



(nb) 4,7 536 



53o 



3,9 527 



MARS 1873. 

Coll. moy. = 56° 9' 29", 7. 



7,3 471 4,7 



482 4,5 



5,3 486 2,5 



335.44.48,1 48,1 

346.29.27.7 27,6 
347. 2.19,2 18,5 
332.19. 3,4 3,5 
338.31. 4,6 4,5 

344.24.38.8 38,6 
59.38.20,5 20,0 

336.38.22,5 22,7 

35o.3i.25,7 25,5 

341. 3.39,4 39,6 

341. 4-^6,3 26,3 



Coll. moy. = 56° 9' 29', 7. 



47.7 29,8 80.25.29,3 
3i,8 69.40.33,9 
3i,i 29,9 69. 7.42,3 
54,0 29,4 83.5i.2o,2 
43,4 29,0 77.39. 8,6 

34.8 3o,8 71.45.25,9 
58, o 29,3 

46.6 29,5 79.31.53,6 

26.9 29,6 65.38.3i,i 

39.7 75. 6.29,8 
39,7 75. 5.43,1 



Coll. moy. = 56° 9' 27', 2. 



0,1 



-f- 2,7 

- 1,3 

— 0,2 
0,6 



0,7 



4,3 


346.31. 21 ,9 


21,6 


-h 32,0 




69.38.40,1 






332.19. 3,6 


3,7 


-+- 54,4 


29,2 


83.5i.2o,4 


- i,3 




18.24.51 ,2 


5i ,2 


- 3,5 


29, a 


37.44.35,0 


H- 9,2 


3,9 


336.38.22,8 


23,0 


-+- 46,7 


^9,5 


79.31.53,4 


- i,5 




341 .17.22,4 


22,2 


-+- 39,4 




74.52.46,9 






341.18. 8,9 


8,5 


H- 39,4 




74.52. 0,6 






352.46.10,5 


10,4 


-h 24,2 


3o,6 


63.23.43,5 


H- ',7 


3,7 


334.49.26,1 


26,2 


-^ 49,9 


29,8 


81.20.53,4 


- 2,4 



577 


12,8 


341.21.33,3 


3i,9 


-+- 38,3 




74.48.33,6 








341.22.18,6 


17,8 


-+- 38,3 




74.47.47,7 








352.46. 7,4 


7,1 


-f- 23,5 


27,7 


63.23.43,6 


-h 2,0 






334.49.22,6 


22,8 


H- 48,6 


27,7 


81.20.53,0 


- 2,4 


577 


12,4 


338.45.20,5 


20,5 


-h 42,2 


27,0 


77.24.48,9 


- ',7 






60.40.38,9 


38,6 


- 58,9 


27,4 






578 


12,2 


333.12.45,3 


44,6 


-H 5i ,5 


26,4 


82.57.34,1 


- 4,1 






337.23. 8,6 


7,8 


-H 44,5 


26,8 


78.47. 3,9 

C.I. 


- 3,5 



C.4 



G'. 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 

DIst. appar . Réduct . 

Bar. 0' Lecture. L^ Réfr. Coll. au pôle nord, à jan?.» 



Mars 24. 

<? Lion 

6 Lion 

Mars 25. 

a Écre visse. . . 

zr Bi 

zr Bs 

Il Lion 

n Lion 

Régulus 

X Lion 

'^ Gr. Ourse. . . 

i Lion 

Ç Gr. Ourse.. . 

p Lion 

i83o Groomb. 



Mars 27. 

9 Gr. Ourse.. . 

Lion 

zr BI 

zr BS 

Il Lion 

TT Lion 

Régulus 

7 Lion 

785 1 B.A.CPL 
37 Sextant . . . 

/ Lion 

9 Liop 

Ç Gr. Ourse . . 



Mars 28. 
Yi Écrevisse.. 



9 Hydre 

I Hydre 

a Écrevisse. . 
X Écrevisse. . 
i8336 Lai... 
18424 Lai . . . 
i85i7 Lai. .. 
18595 Lai... 
Gr. Ourse . 
Lion 

zr BI 

19487 Lai. . . 
19703 Lai. . . 
19787 Lal.(-) 



MARS 1873. 
Observateur Ludinard. Coll. moy. = 56*'9'3i7*,a. 



o",7 



{nb) o o 347. a3. 4,4 2,7 

12,6 577 11,3 341. 26,55, 9 55,5 

Coll. moy. =56'»9'2G',9. 



17,5 Goo i3,9 



-+- 3o,2 26,9 68.46.54,7 
-+- 38,} 27,7 74.43.10,1 



600 I 3 , 9 



(ab) 



i5,o 600 i3,3 



I î - 



56o i3,2 



(ab) 



558 12,5 



[ab) 



i3,i 556 12,1 



(ab) i3,2 564 10,1 



(«) 
(«) 
(«) 



563 



(") 
{") 



9,9 



3,1 
5,5 



338.31. 3,1 


2,7 


-h 


42,5 


27,8 


77.39. 6,7 


-+■ 0,1 


3^1.22.52,6 


5i,7 


-+- 


38,3 




74.47.13,5 




341.23.37,6 


36,3 


-+- 


38,2 




74.46.28,8 




352.46. 6,6 


6,1 


-+- 


23,5 


26,6 


63.23.44,3 


-+- 2,1 


334.49^*1,2 


21,4 


-h 


48,5 


26,3 


81 .20.54,0 


- 2,3 


338.45.21,5 


21,3 


H- 


42,1 


27,9 


77.24.47,7 


— 1,7 


334.11.32,2 


3i,6 


-»- 


49,7 


26,8 


81.58.45,0 


- 4,5 


II .20.45,6 


45,3 


-+- 


3,7 


26,9 


44.48.45,3 


-h 1,3 


347.23. 4,5 


2,5 


-+- 


3o,i 


26,7 


68.46.54,5 


— 3,0 


358.24.18,4 


18,6 


H- 


17,2 


26,8 


57.0.25,5 


- 1,5 


34 1 . 26 . 55 , 


54, i 


-h 


38,2 


26,7 


74.43.10,7 


- 5,4 


4.47«î^o,5 


19,7 


-t- 


10,4 


26,5 


5i .22.17,6 


- 4,2 


moy. = 56°9'27^ i. 












18.24.49,7 


49,8 


— 


3,4 


26,8 


37.4^.33,9 


-»-io,i 


336.38.17,9 


18,5 


-h 


45,3 


26,2 


79.31.53,9 


- 1,3 


341.25.16,1 


16,0 


-+- 


38,1 




74.44.49,2 




341.26. 0,7 


0,6 


-+- 


38,1 




74.44. 4,6 




352.46. 7,2 


6,9 


-+- 


23,5 


27,2 


63.23.43,7 


-4- 2,3 


334.49.21,9 


22,2 


-+- 


48,4 


27,2 


81.20.53,3 


- 2,3 


338.45.20,6 


20,5 


H- 


42,1 


26,9 


77.24.48,7 


- 1,5 


346.38.56,6 


56,5 


-»- 


3i ,0 


27,0 


69.31. 1,6 


- 0,3 


60 . 40 . 39 , 5 


39,5 


— 


58,7 


27,2 






333.12.47,7 


46,8 


-+- 


5i,3 


28,7 


82.57.31,6 


— 4,0 


337.23. 8,2 


7,2 


-+- 


44,3 


26,3 


78.47. 4,2 


- 3,4 


347.23. 5,5 


3,9 


H- 


3o,i 


27,9 


68.46.53,3 


— 2,8 


358.24.18,6 


18,9 


-f- 


17,1 


26,9 


57.45.25,3 


— 1,2 


nooy. = 56** 9' 27', I. 












347. 2.17,2 


16,2 


-f- 


3o,8 


27,1 


69. 7.41,7 


-h 3,5 


332.19. 0,0 


0,3 


-+- 


53,4 


26,7 


83. 5i .20,2 


1,2 


333. 3.16,8 


17,4 


-f- 


52,1 


26,7 


83. 7. 1,8 


— 1,1 


338.31. 2,6 


2,3 


-h 


42,9 


26,9 


77.39. 7,7 


-H 0,2 


337.20.52,2 


5i,9 


-f- 


44,8 


26,8 


78.49.20,0 


-0,3 


352.57. 4,6 


3,3 


-f- 


23,5 




63.12.47,3 


-»- 3,9 


348.12.14,1 


12,8 


-+- 


29,3 




67.57.43,6 


-h 2,4 


346.30. 5,6 


4,9 


-f- 


3i,5 




69.39.53,7 


-¥■ 1,8 


35o. 0. 7,9 


7,2 


-♦- 


27,1 




66. 9.47,0 


•+■ 2,7 


18.24.50,7 


5o,7 


— 


3,5 


27,7 


37.44.32,9 


-+-10,2 


336.38.21,2 


21,7 


-+- 


45,9 


28,8 


79.31 .5i ,3 


- 1,3 


341.26.23,4 


23,0 


-+- 


38,5 




74.43.42,6 




347.45.13,5 


12,8 


-t- 


29,9 




68.24.44,2 


-+- 0,9 


348.17.46,8 


45,3 


-+- 


29,3 




67.52. 11,1 


-^ 0,7 


347.44. 2,7 


2,3 


-f- 


3o,o 




68.25.54,8 


— 0,1 



(") Lecture augmentée de 2'». — f^/rCat. et obs. de 1874 mars 27 (G. M.), 1875 mars a3 et 1878 
avril 5 (G. M.). 



G'. 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 

Bar. 0' Lecturo. I^ 



C.5 

Dist. appar. Réduct. 
Réfr. Coll. au pôle nord, àjanv.o 



MARS 1873. 
Observateur Ludinard. Coll. moy. = 56" 9' a;",!. 



Mars 28. 




o»,7 




/ g 


» 


H 




« / H 


« 


1986a Lai.. .. 


(a) 







352.56.34,6 


33,5 


-+- 23,6 




63. i3. 17.2 


-h 1,5 


1997B Lai. (-) 


(a) 


562 


9,ï 


348.42.43,6 


4a, I 


-+- ^9,2 




67.27.14,2 


-+- 0,3 


2oio3 Lai.. .. 


(a) 






351.35. 3,1 


î^,4 


-h 25,2 




64.34.49,9 


-+- 0,8 


20368 Lai . . . 


(a) 






350.49.20,0 


19.5 


-+- 26 , 1 




65.20.33,7 


-f- 0,1 


20432 Lai.. . . 


(a) 






35o.io.li ,9 


11,2 


-h 26,9 




65.59.42,8 


- 0," 


*l\=io*'a9", 


54* (a) 






352.35. 3o, 4 


^9y^ 


-h 24,0 




63.34.21 ,5 


-h 0,3 


20665 Lai... 


(a) 






353. 9.22,6 


22,1 


-h 23,3 




63. 0.28,3 


H- 0,1 


20733 Lai 


(a) 






352.23.56,8 


56,5 


-+- 24, a 




63.45.54,8 


- 0,1 


2097 1 Lai ... . 


(a) 


562 


9,1 


347.36.56,0 


54,8 


-h 3o,2 




68.33. 2,5 


',7 


2io5i Lai. .. . 


(a) 


12,4 562 


9,1 


35i.i3. 7,9 


7,8 


-+- 25,7 


u 


64.56.45,0 


- 1,2 


p Lion 








34i.a6.55,9 


55,4 


-^ 38,7 


a7,o 


74.43.10,4 


- 5,2 


i83o Groomb. 




12,2 562 


8,2 


4.47-ai,i 


20,4 


H- 10,5 


26,6 


5i .22.17,2 


- 3,7 



ATTil 7. 

Lion 

r Bl 

CBS-+-i"',o2. 

TT Lion 

Régulus 

Aynl 22. 

S Lion 

$ Gr. Ourse.. . 

83 Lion 

ai88i Lai. ... 

P Lion 

ir Vierge 

Vierge 

Ayril 25. 

X Lion 

â Lion 

Ç Gr. Ourse.. . 

83 Lion 

ai88i Lai 

22101 Lai. . . . 
22201 Lai. . . . 
22279 Lai.. . . 
22349 Lai. . . . 
22420 Lai ... . 

n Vierge 

Vierge 

22836 Lai 

22939 Lai ... . 



(ab) 

(fib) 



(au) 



(ab) 









9,2 521 



8 , 2 520 



592 
592 



AVRIL 1873. 

Coll. moy. = 56° 9' 29', 5. 

5,3 336.38.23,2 22,5 

341.34.14,5 14,3 

345. 5.35,3 35,6 

334.49*26,6 26,7 

5,2 338.45.24,5 24,4 

Coll. moy. = 56°9'28',5. 



46,5 28,7 

38,8 

33,8 

49.5 3o,3 

43,0 29,4 



74 •35. 54,0 
4.27,7 



7» 



(ab) 11,5 53o 7 , 7 



9,5 526 7,4 



347.23. 8,0 


8,9 


-h 3o,5 


29,8 


68.46.50,1 


— 


0,1 


358.24.23,6 


23,7 


-+- 17,4 


27,6 


57.45.22,2 


H- 


2,6 


329.52.40,5 


39,8 


-+- 58,5 


a8,9 


86.17.47,2 


— 


5,1 


355.18.57,8 


57,0 


-+-20,8 




6o.5o.52,3 


-h 


1,3 


34 1 . 26 . 59 , 1 


58,8 


-+- 38,7 


28,3 


74.43. 8,4 


— 


3,1 


333.29.35,0 


35,1 


-h 5i,5 


28,2 


82.40.44,9 


— 


5,3 


335.36.3o,o 


29,7 


-+- 47,9 


28,4 


80.33.46,7 


— 


5,0 



Coll. moy. = 56" 9' 29", 9 



7,1 597 2,9 



a,4 
a,4 



334.11.37,4 37,1 

347.23.10.7 11,4 
358.24.27,5 27,6 
329.52.42,3 42,7 
355.18.57,5 57,1 

350.34.40.1 39,5 

355.32.21.2 20,3 

346.54.19.3 18,8 
354.58. 2,3 1,9 
347.12.38,9 38, o 

333.29.38.4 38,5 

335.36.32.8 32,6 
355.56.22,7 21,9 
353.22.36,1 35,2 



5i,6 
3i,3 
17,8 
60,1 

21,4 
27,2 
21 ,2 

32, o 
21,8 

3i,6 
53,0 

49,2 
20,7 

23,8 



29,2 

3l,2 

3o,7 
3o,o 



3o,o 
î>-9,8 



81. 
68. 

57. 
86. 
60. 
65. 
60. 
69. 
61. 
68. 
82. 
80. 
60. 
62. 



58.44,4 
46.49,8 
45 . 20 , I 

17.47,3 
5o.54,2 
35.17,6 
37.30,8 
15.43,1 
11.49,8 
57.23,5 

40.44,4 
33.46,5 
13.28,7 
47.18,5 



- 3,3 
-+- 0,2 
-+-3,0 

-4,9 
■^ ï,7 

- 0,1 

- 1,0 

- 1,4 

-h 0,5 

- 1,6 

- 5,2 

- 4,8 

- 0,4 

- 1,2 



(•) Lecture augmentée de 20'. — Foir Cat. et obs. de i858 févr. 16. 



C.6 



G'. 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 

Ô Bar. ô' Lecture. L 



Dist.appar. Rédact. 
Réfr. Coll. au pôle nord. àjaiiT.o 



Avril 25. 

23o44 Lai- • • 
23i36 Lai. . . 
28207 Lai . . . 
233o8 Lai... 
23374 Lat . . . 
23453 Lai . . . 
23546 Lai. . . 
23623 Lai . . . 
23724 Lai. . . 
23796 Lai . . . 
28880 Lai . . . 
28980 Lai . . . 
24o56 Lai . . . 
24862 Lai . . . 
25oi6 Lai. . . 
Ç Vierge .... 
25 Ch.de chasse 
25264 Lai . . . 
25338 Lai... 

3^-11= i3Mi'"4ï* 
25479 Lai . . . 
25548 Lai . . . 
n Bouvier . . . 
25663 Lai. . . 



Mai 2. 

83 Lion 

21881 Lai. . . 
21999 Lai... 
22540 Lai . . . 
22653 Lai. (-) 
22765 Lai . . . 
22864 Lai . . . 
28009 Lai . . . 
28057 Lai . . . 
28186 Lai.. . 
28207 Lai . . . 
28808 Lai . . . 
28401 Lai. . . 
28479 Lai . . . 
23559 Lai . . . 
28724 Lai . . . 
28795 Lai. . . 
28878 Lai. .. 
28971 Lai. . . 
24041 Lal-l*) 
24128 Lai — 



ab) 



(«) 
(«) 

(«) 



AVRIL 1873. 
Observateur Ludinard. Coll. moy. = 56" 9' 29', 9. 



i3,9 



o'»,7 


/ ff 


« 




H 


/ « 




« 




354.10.14,8 


i3,7 


-+- 


22,8 


61.59.89,0 


— 


1,2 


600 


2,2 851.58.49)8 


48,8 


-+- 


25,6 


64.16. 6,7 




",9 




352.43.14,7 


14,3 


-f- 


24,6 


68.26.40,2 


— 


1,9 




852.46.5o,i 


49>3 


-h 


24,5 


63.28. 5,1 




2,0 




352.59.17,0 


16,5 


-f- 


24,3 


68.10.87,7 


— 


2,1 




350.17. 9,1 


8,2 


-+- 


27,6 


65.52.49,3 


— 


2,8 




355.42.15,1 


14,2 


-+- 


21,0 


60.27.86,7 


— 


',9 


600 


1,8 355.26. 9,2 


8,5 


-+- 


21,4 


60.48.42,8 




2,1 


600 


1,8 352.46.16,8 


16,1 


H- 


24,6 


68.28.88,4 


— 


2,9 




353.59.18,0 


17,5 


-+- 


28,1 


62. 10.35,5 


— 


2)8 




347.29.48,4 


47,8 


H- 


81,3 


68.40.18,4 


— 


4.2 




852. 3i .5o,5 


49»7 


H- 


24,9 


63.38. 5,1 


— 


3,4 




848.57.50,4 


49,5 


H- 


29,4 


67.12. 9,8 


— 


4,3 




350.40.53,8 


58,1 


-h 


27,2 


65.29. 4,0 


— 


5,6 




858.12.34,3 


33,4 


H- 


24,1 


, 62 . 57 . 20 , 6 


— 


5,6 


598 


1,5 826. 18. 44)7 


44,9 


-f- 


68,6 


29,7 89.56.53,6 


— 


8,9 




3. 6. 7,7 


7,5 


-f- 


12,7 


29,5 53. 8.85,1 


— 


4,6 




354.52.20, i 


19,3 


H- 


22,1 


61.17.82,7 


— 


6,0 




349.80.28,6 


28,0 


-+- 


28,7 


66.89.35,6 


— 


6,8 




353.59.86,6 


36, 


H- 


28,1 


62.10.17,0 


— 


6,4 




348. 8.38,1 


37,6 


-+- 


3o,6 


68. 6.22,9 


— 


7,3 




35o.2i.2o,5 


20,0 


-h 


27,7 


65.48.37,6 


— 


7,2 




345.12. 3,1 


3,0 


-h 


34,5 


29 , 5 70 . 58 . 1,4 


— 


7,9 


600 


1,1 847.44.28,0 
MAI 1873. 


27,4 


•4- 


3i,3 


68.25.33,8 




7,7 




Coll. moy. = 56° 9' 27', 4. 












56o 


12,9 829.52.88,5 


87,6 


-f- 


57,6 


27,2 86.17.47,4 




4,7 




355.18.57,8 


57,4 


-H 


20,6 


6o.5o.5o,6 


•+- 


2,6 




854.38.5o,i 


49.7 


-h 


21,3 


61.80.59,0 


-¥- 


2,2 




353.42.81,4 


29,8 


-f- 


22,4 


62.27.20,0 


•+- 


0,8 




355.59.81,6 


29,6 


-+- 


»9'9 


60.10. 17,7 


-+- 


1,1 




85o.45.44t2 


43,2 


H- 


25,9 


65.24.10,1 


— 


0,5 




849.27.58,1 


56,3 


•+- 


27,5 


66.41.58,6 


— 


1,0 




354.55. 6,9 


6,1 


-h 


21 ,0 


61 .14.42,3 


-+- 


0,2 




853. 3.28,9 


28,6 


-f- 


28,3 


63. 6.22,1 


— 


0,4 


556 


12,3 351.53.47,1 


46,7 


-+- 


24,5 


64.16. 5,2 




1,3 




352.43.11 ,9 


J».7 


-+- 


28,6 


68.26.89,8 


— 


",5 




352.46.46,7 


45,3 


-f- 


28,5 


68.28. 5,6 


— 


1,0 




354.35.47,5 


46,4 


-+- 


21,4 


61.84. 2,4 


— 


0,7 




35i. 8.58,7 


58,2 


-+- 


25,8 


65. 0.59,5 


— 


1,6 




352.17.22,6 


21,1 


-h 


24,1 


63.52. 80, 4 


— 


1,5 




852.46.14)1 


Ï2,9 


-+- 


28,5 


68.28.88,0 


— 


1,8 




355.40.87,8 


36,8 


-f- 


20,2 


60 . 29 . 1 1 , 3 


— 


1,3 




346.10.53,3 


52,2 


-+- 


81,7 


69.59. 6,9 




3,5 




852.21.56,8 


55,4 


-h 


24,0 


63.47.56,0 


— 


2,3 




353.88. 1,7 


0,0 


■+- 


22,4 


62.81 .49,8 


— 


2,2 




354.89.25,8 


25,2 


-h 


21,3 


61 .80.28,5 




2,1 



(') Lecture augmentée de 4'. ~ f^'oir Cat. et obs. de 1874 avril 22 (G.), 1876 avril 4 et 7 (G. M.). 
(*) Lecture diminuée de 5'. — Torr Cal. et obs. de i863 avril 8 et mai 5. 



G'. 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 



G fiar. G' 



Lecture. 



Réfr. Coll. 



C.7 

Dist. appar. Réduct. 
au pôle nord. àjaoT. o 



Mai 2. 

24^24 Lai {c) 

24269 Lai ... . (//) 

24354 Lai ... . (n) 

24447 Lai ... . (ri) 
25 Ch.de chasse 

25264 Lai ... . (a) 

25324 Lai. ... (^?) 

25414 Lai. . . . (fi) 

25479 Laï • • • • (^') 

25548 Lai [a) 

25637 Lai ... . («) 

25709 Lai ... . {a) 

25791 Lai. . . . (a) 

25870 Lai (n) 

Arclurus (ab) 

CÏBI 

p Bouvier 

C Bouvier 

f' Bouvier 



MAI 1873. 
Observateur Ludinard. Coll. moy. = 56* 9' 27", 4. 



o'",7 



55G 
556 



11,7 
'1,7 



12,0 55i 10,5 



354*. 54. 53", 8 


53', 


-+- 


H 

21 ,0 






61.14.55,4 


— 


If 
2,a 


349.47-41,3 


39,7 


H- 


27,1 






66.22.14,8 


— 


3,5 


355.52.22,3 


20,8 


-f- 


20,0 






60. 17.26,6 




a,4 


35o.44* 7,7 


7,a 


-h 


26,0 


A 




65.25.46,2 


— 


3,6 


3. 6. 7,6 


7,2 


-+- 


12,2 


28, 


2 


>jO » 0.iJ^,«f 


— 


3,1 


354.52.17,6 


16,1 


-+- 


21 , 1 






61 .17.32,4 


— 


4,6 


354.15.23,3 


22 , 4 


-h 


21,8 






61.54.26,8 


— 


4,9 


352. 3o. 11,1 


10,2 


-h 


23,9 






63.39.41,1 


— 


5,3 


348. 3.34,1 


33,7 


-h 


^9,3 






68. 6.23,0 


— 


6,. 


350.21.17,1 


i5,9 


-h 


26,5 






65.48.38,0 


— 


6,0 


349.28. 3,4 


1,7 


-h 


27,6 


• 




66.41.53,3 


— 


6,3 


35i.28.3i,5 


3i,i 


-H 


25,1 






64.41.21,4 


— - 


6,2 


348.20. 1,3 


0,5 


-h 


28,9 






67.49.55,8 


— 


6,6 


355.54.55,7 


54,9 


-f- 


20,0 






60 . I 4 . 52 , 5 


— 


5,9 


346. 0.32,2 


3i,6 


-f- 


32,0 


27 


,4 


70. 9.27,8 


— 


8,3 


313.34.37,7 


37,8 


-Hio5,6 






102.36.35,2 






357. 5.26,8 


26,7 


-h 


18,7 


27. 


,4 


59. 4.19,4 


— 


7,3 


340.26.26,3 


a5,9 


-+- 


39,8 


27 


,3 


75.43.41,3 


— 


9,* 


353.46.20,6 


20,2 


-h 


22,5 


26 


»9 


62.23.29,7 


— 


8,5 



Mai 6. 

p Lion 

i83o Groomb 
22532 Lai. . 
TT Vierge . . . 
Vierge . . . 
22836 Lai . . 
22884 Lai.. 
23009 Lai . . 
23075 Lai. . 
23i32 Lai. . 
23207 1^1 . . 

23320 1^1 . . 
23373 Lai.. 
23434 Lai.. 
23 Chevelure 
23623 Lai . . 
23724 Lai . . 
23780 Lai.. 
23877 Lai.. 
23925 Lai . . 
23980 Lai. . 
24o56 Lai. 



Coll. moy. = 56°9'28^^ 



(^) 



(à) 

(«) 
(«) 
(«) 
(«) 
(«) 

(«) 
(à) 
(«) 
(^) 



12,2 



5io 10,5 



5io 9,5 



5io 9,3 



10,1 



5i2 8,3 



341 .26.59,3 


58,8 


-h 


38,2 


27 


.6 


74.43. 7,8 


— 


1,9 


4.47.^9,6 


29,0 


-\- 


10,4 


28 


,8 


5l.22. 9,8 


-+- 


2,8 


352. o.36,2 


35,4 


-h 


24,4 






64. 9->7,4 


-h 


0,9 


333.29.35,0 


35,1 


-h 


5i,o 


27,9 


82.40.44,3 


— 


4,5 


335.36.31,2 


3o,8 


-f- 


47,4 


29 


,0 


80.33.45,0 


— 


4,0 


355.56.21,1 


20,1 


-f- 


20,0 






60.13.28,3 


-f- 


i,3 


347.24.55,3 


54,7 


-+- 


3o,2 






68.45. 3,9 


— 


1,0 


354.55. 9,2 


8,6 


-+- 


21 ,1 






61.14.40,9 


-h 


0,8 


349.54.21 ,3 


îio,9 


-f- 


27,0 






66.15.34,5 


— 


0,7 


351.52. 1,3 


0,2 


-+- 


24,7 






64.17.52,9 


— 


0,3 


352.43.13,7 


i3,6 


-+- 


23,7 






63.26.38,5 


— 


0,2 


347* i3.23,6 


23,4 


-h 


3o,4 






68.56.35,4 


— 


1,8 


35i .12.25,6 


24,4 


-+- 


25,4 






64.57.29,4 


— 


0,9 


35o. 8.i3,4 


i3,3 


-f- 


26,7 






66. 1.41,8 


— 


1,2 


349.29.38,6 


38,7 


-h 


27,6 


28 


n 


66.4^. 17,3 


— 


1,6 


355.26. 8,3 


7,4 


-H 


20,6 






60.43.41 ,6 


— 


0,3 


352.46.16,7 


i5,8 


-+- 


23,6 






63.23.36,2 


— 


1,2 


354.15.13,7 


i3,i 


-f- 


21,9 






61 .54.37,2 


— 


0,9 


353.57.56,2 


54,9 


H- 


22,3 






62.11 .55,8 


— 


»,2 


348.29.55,8 


55,2 


-♦- 


28,9 






67.40. 2,1 


— 


2,5 


352.31.49,5 


48,5 


-+- 


24,0 






63.38. 3,9 


— 


'>7 


348.57.49,8 


48,5 


-+- 


28,4 






67.12. 8,3 


— 


2,7 



Mai 8. 

83 Lion 

21881 Lai.. 
21939 1^1. . 
22101 Lai. . 
22172 Lai. . 
22224 Lai . . 



(") 
("1 

(") 



Coll. moy. = 56° 9' 28", 7. 



Il ,8 53o 9,8 



329.52.40,8 


40,0 


-h 58, 


28,9 


86.17.46,7 


- 4,4 


355:18.59,1 


58,6 


-h 20,7 




6o.5o.5o,8 


H- 3,4 


353. 0.49,8 


48,8 


H- 23,4 




63. 9. 3,3 


-+- 2,5 


350.34.40,9 


40,0, 


-4- 26,3 




65.35.15,0 


+ 1,5 


354.26.16,7 


i5,6 


-¥ 21,7 




61.43.34,8 


-h 2,5 


354. 5.18,7 


17,8 


-h 22,1 




62. 4.33,0 


-+• 2,4 



C.8 



G^ 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 

Bar. B' Lecture. L. 



Dist. appar. Rédaet. 
Réfr. Coll. au pôle nord, à janT. o 



Mai 8. 
22^7 1 Lai. . 

p Lion 

i83o Groomb 
22465 Lai . . 
22532 Lai . . 
n VitTge . . . 
Vierge . . . 
22765 Lai. . 
22848 Lai.. 
28009 Lai . . 
23i65 Lai. . 
2321 1 Lai. . 
233o4 Lai . . 
CBS4-i",o2 
23663 Lai.. 
•^3724 LîH. . 
23780 Lai . . 
23863 Lai . . 
28925 Lai . . 
28985 Lai. . 
24o56 Lai. . 
2ii23 Lai. . 
24224 Lai. . 
24260 Lai. . 



Mai 9. 

p Lion 

i83o Groomb 
22465 Lai. . 
22524 Lai . . 
77 Vierge . . . 
Vierge . . . 
22765 Lai. . 
22836 Lai. . 
22893 Lai. . 
28009 Lai. . 
28044 Lai . . 
*a\=i2''i4 
28207 Lai. . 
28804 Lai. . 
28873 Lai. . 
2343'» Lai.. 
235io Lai. . 
28582 Lai. . 
28643 Lai.. 
C BS-4-i^ 
25489 Lai. . 
25548 Lai.. 
25637 Lai . . 
25682 Lai . . 
25722 Lai. . 
25791 Lai. . 
25844 Lai.. 



m 



23' 



(«) 



(") 



(") 
(«) 

(«) 

(") 
(a) 

(") 



(") 
(") 



(") 

(") 
(«) 

(«) 
(") 
(") 
(«) 



MAI 1873. 
Obsbbvatech LuDiriARD. Coll. moy. = 56''9'a8',7. 



o",? 



3)6. 10.43,0 



5'^-9 9i< 34" -^7 



0,1 



4 



47.30,4 
349.31. 1,1 
3)2. o.38,g 
333. «g. 36, 3 
335.36.31,3 
350.45.48,7 
349.44.13,3 
35{.55. 10,0 
349.20. 6,5 
352.27. 7,2 
35i. 5.45,7 
326.50. 11,6 
348.23. 12,1 
9,3 352.46.16,9 
9,3 354.15.14,1 
348.29.46,4 
348.29.55,9 
354.59. 5,8 
348.57.49,8 
354.39.29,3 
„ 354 54.56,0 

10,2 53i 7,9 355. 5o. 22, 5 



')3o 
•>3o 



4a 
59 

29 
o 

37 
36 

3o 

47 

12 

9 
5 

5 

4i 
1 1 

II 
i5 
i3 
45 
55 
5 
48 
28 
55 
21 



6r5 10,1 



Coll. moy. = 56*» 9' 28*, 

i3,2 61 4 10,5 341.27. 0,9 o 

i.iy.iç),S 29 

849.80.56.4 55 
849.51. 3,9 8 
388.29.86,8 86 

835.86.81.8 81 
85o.45.5o,7 49 
855.56.21,7 20 
854.15. 6,8 6 

354.55.11.6 II 

354.10.14.7 14 

852.85.27.7 27 
352.43.14,3 14 
35i. 5.45,5 44 
851.12.26,6 25 
35o. 8.14,5 14 
847.46* 8,8 2 
847. 6.10,6 9 

849.81.26.9 25 
821. 8.io,4 9 

354.21.49.8 48 

350.21.19.5 18 
8,6 349.28. 6,8 4 
8,6 351.47. 5,6 4 

85i.84. 5,1 4 

348.20. 5,0 4 

354.17. 5,5 4 



6i5 
11,0 6i5 



o 
6 
8 



9 
4 
8 

7 
6 



7 

9 

7 
8 

8 
2 

7 
I 

2 

8 

6 

2 

6 

6. 

3 
3 
5 
o 

9 
8 

9 

/ 
2 

o 

I 

o 

2 

^m 

8 
4 
4 

7 

9 

7 
2 

5 

8 

4 



-h 



3i,9 
38,4 
10,5 
27,6 
24,6 
5i ,2 
47,5 
26,1 
27,8 
21 ,2 
27,8 
24,1 
25,7 
64,6 
29,0 
28,7 
22,0 
28,9 

28,9 
21 , 1 
28,3 
21 ,5 
21,8 
20,2 



88 
10 
27 
27 
5i 
48 
26 
20 
22 
21 
22 
24 

M 
26 

25 

27 
3o 
81 
28 
80 
22 
26 
28 

25 
25 
25 
22 



7 
5 

8 

4 
6 

o 

8 

8 

2 

4 

3 
i 
o 
o 
8 
2 
2 
I 
o 

4 
I 

9 
I 

2 

4 
5 

2 



28,0 
29, a 



28,8 

28,7 



28,8 
28,6 



28,8 
28,7 



69. 

74. 
5i. 
66. 

64. 
82. 

80. 
65. 
66. 
6i. 
66. 
68. 
65. 

89. 

67. 
68. 

61. 
67. 
67. 
61. 
67. 
61. 
61. 
60. 



59.18,6 
43. 7,5 
22. 9,4 
88.56,3 

9-i5,4 
40.48,5 

33.45,4 
^4. 7,> 
25.48,4 
14.40,7 
49»5o,8 
42.46,9 

4. 9,7 
20.21 ,5 

46.46,0 

28.86,6 

54.87,5 

40.11,9 

40. 2,5 
10.44,6 
12. 8,7 
3o.2i ,6 
14.54,8 
19 :i7i3 



74. 
5i. 
66. 
66. 
82. 
80. 
65. 
60. 
61. 
61. 
61. 
63. 
63. 
65. 

64. 
66. 
68. 
69. 
66. 
95. 
61. 
65. 
66. 

64. 
64. 
67. 
61. 



43. 7,0 
22. 9,8 
89. 0,9 
i8.58,o 
40.43,8 
88.45,8 
24. 5,0 
18.28,2 
54.44,6 
14.89,0 
59.86,8 
84.25,7 
26.88,4 

4- 9,9 
57.29,1 

1.41,4 
23.56,4 

3 . 5o , o 
38. 80,7 

7-39,3 
48. 2,5 
48.87,0 
4i.5i,9 
22.49,4 
85.49,3 

49-49,7 
52.46,5 



1 
1 

8 
o 
i 

4 
8 

o 

o 

1 

o 

o 

o 

l 

o 
o 

2 
2 
O 
2 
l 
1 
I 



/ 
I 

5 
2 
8 
8 
3 
I 
I 

mm 

J 
O 



8 

9 
6 

i 

2 

8 

4 
i 

2 

I 



- 1,6 
-I- 8,2 
•\- 0,6 

-4- 0,6 

-4,2 

— 8,8 

0,4 
1,8 



-+- 1,2 

-4- 1,2 

0,9 
0,4 
0,2 

— 0,4 

— 0,5 

- 0,8 

- 1,5 

- ï,9 

- 1,3 

- 0,7 

- 1,8 

— a,2 

— 2,0 

- a,i 

- a, 7 

- 1,4 



G'. 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 



G Bar. 



6' 



Lecture. 



Réfr. Coll. 



C.p 

Dist.appar. Réduct. 
au pôle nord. àjaoT. o 



KAI 1873. 
Observateur Ludinard. Col), moy. -= 56*^9'a8',6. 



Mai 9. 

cJBI 

cJ BS 

Nadir 



12. 

a35i4 Lai. . 
2358:2 La).. 
a3643 Lai.. 
23724 La! . . 
23782 Lai . . 
25oi6 Lai. . 
25 Ch.de chasse 
n Gr. Ourse 
m Bouvier . . 
(^ BI 

(^ DSt ..... 

26012 Lai. . 
26062 Lai . . 
261 17 Lai. . 
26154 Lai.. 
26208 Lai . . 
263 1 3 Lai. . 
26378 Lai . . 
26448 Lai . . 
26540 Lai . . 
26597 Lai . . 
26660 Lai . . 
267 1 3 Lai . . 
26778 Lai.. 
26836 Lai . . 
26906 Lai . . 
26976 Lai . . 
27038 Lai.. 
27097 Lai . . 
27155 Lai. . 
27224 Lai . . 
27364 Lai.. 
27426 Lai . . 
Nadir 



Mai 13. 

p Lion 

i83o Groomb 
225i8 Lai., 
r Vierge . . . 
o Vierge . . . 
22765 Lai . . 
22836 Lai . . 
22893 Lai . . 
23009 Lai.. 
23169 Lai.. 
28214 Lai. . 



(«) 
(«) 
(") 



{ab) 



(«) 
{") 
(") 
(«) 
(«) 
(") 
(«) 
(«) 
(") 
(") 
(«) 
(") 
(") 

(«) 
(") 

(«) 

c) 

(«) 

(«) 



o 
11 ,0 

I I ,0 



o",7 

6i5 
6i5 



»9,a 



614 



610 
610 



16,2 Gio 



o 3i4. 7. 0,9 0,4 -Hio5,i 
8,5 3i4. 7.22,9 22,4 -+-105,1 
8,5 194.59.37,6 37,4 



Coll. moy. = 56'*9'a7"',4. 



17,0 



611 l5,2 



14,5 
14,5 



i»,i 



348.24.52 
347. 6. 8 
349.31.26 

352.46. 16 

354.36. 17 
353.12.33 

3. 6. 9 
16. 6.18 
345.12. 3 
314.19.13 
3i4. 19.32 
35i .5i .27 
35o. 34.31 
355. 50.27 
355.26.56 
355.11. 8 

349. 0.52 

349 . I . 39 
355.59.43 
348.48.19 
35i. 6.49 
35o. 20.23 
35i. 18.25 
352.49.25 
35 I. 7. 5 
351.24. 25 
354 . 54 . 26 

349.43.3^ 
35i. 26.31 

350. 1.39 

35 1. 3.5o 
348.42.48 
35i .32.39 
194.59.38 



1 
2 
6 



6 

9 
3 

6 

8 

5 

9 
5 

2 

8 

2 

8 

6 

8 

5 

3 

4 

4 
I 

5 

7 
o 

2 

o 

7 
1 

6 

8 



5i ,2 

6,7 

a4,9 
i5,i 

i5,8 

3o,9 

9>2 
18,4 

ï,7 
"3,9 
33,1 
25,8 
3i,i 
26,3 
54,3 

7,3 
5o,8 
38, o 

42,7 
»9>5 

47,7 
22,1 

25,1 

24,7 

3,2 

a4,7 
25,9 

24,7 
29,6 
37,3 
5o,2 

46,0 

37,5 

39,0 



Coll. moy. = 56*9' 27*, I. 



(ab) i5,i 604 11,3 341.27. 0,9 0,8 

4.4728,3 27,5 

(a) 355.25.33,7 34,4 

604 9,7 333.29.35,3 35,4 

335.36.29,7 29,2 

(a) 350.45.46,7 47,3 

(a) 355.56.18,5 19,0 

{a) 354.15. 3,6 4,5 

(a) 354.55. 6,9 7,8 

(a) 352.42.55,5 55,5 

(o) 352.27. 5,2 5,4 



28 
3o 
27 

23 

21 

22 

12 

I 

32 

102 
102 

24 

26 

'9 
20 

19 

28 

28 

'9 
28 

25 

26 

25 
23 
25 
25 
21 

27 

25 

26 

25 

28 

25 



5 

2 

2 

3 

2 

8 
I 
o 

7 
o 

o 

6 

o 

9 

7 
5 

o 

o 

8 

2 

4 

4 
2 

4 

4 
1 

o 
I 
I 
8 
5 

4 
o 



38,5 
10,5 
20,8 
5i,6 
48,0 
26,3 
20,2 
22,2 

21,4 
24,0 

24,3 



I02. 4.i3,3 
102. 3.5i,3 



28,3 
26,5 
i*^ 5 



28,6 
26,3 

27," 
26,2 



67.45. 4^7 
69. 3.5o,9 
66.38.29,7 
63.23.35,6 
61.33.32,8 
62.57.19,3 



Observations de Paris , 1873. 



74.43. 4,8 
5i .22.10,1 
60.44.13,5 
82.40.43,3 
80.33.45,9 
65.24. 6,1 
60 . 1 3 . 28 , 3 
61.54.44,8 
61 .14.40,7 
63.26.55,6 
63.42.46,0 

C.a 



M 

1,5 

0,9 
0,3 

0,9 

2,6 



101 .5i .55«5 
101. 5i. 36, 3 

64.18.26.2 — 

65.35.22.3 - 

60.19.21.0 — 
60.42.53,8 — 
60.58.39,6 — 
67. 9. 4,6 — 
67. 8.17,4 — 
60.10. 4,5 — 

67.21.36.1 — 
65. 3. 5,1 — 
65.49*3i,7 — 
64.51.27,5 — 
63.20.26,1 — 

65. 2.49,6 — 
64.45.27,8 — 
6i.i5.22,5 — 

66.26.29.8 — 

64.43.22.9 — 

66. 8.16,9 ~ 
65. 6. 2,7 — 
67.27. 9,8 — 
64.37.14,9 — 



4,9 
5,2 

4,5 

4,7 
4,8 

6,0 

6,1 

5,2 

6,4 
6,2 

6,4 

6,4 

6,4 

6,7 

6,7 
6,5 

7»! 

7,« 
7,3 

7,3 

7,« 
^,6 



«,2 

3,7 
2,8 
4,0 

3,4 
0,9 

2,3 

1,8 
1,8 
0,8 

0.7 



C.io 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 

Dist. appar. Réduct. 
ft Bar. 0' Lecture. L, Réfr. Coll. au pôle nord, àjanv.o 



MAI 1873. 
Observateur Ludinard. Coll. moy. = 56* 9' 27",!. 



13. 

233oi Lai. . 
23373 Lai. . 
23434 Lai.. 
23 Chevelure 
23623 Lai.. 
236G3 Lai.. 
23724 Lai. . 
23780 Lai . . 
23863 Lai.. 
2392) Lai. . 
23980 Lai. . 
24o56 Lai . . 
24113 La!.. 
24169 Lai. . 
24237 Lai . . 
24287 Lai. . 
r, Bouvier . . 
25682 Lai . . 
T Vierge . . . 
25934 Lai. . 
26012 Lai. . 
26055 Lai. . 
26154 Lai. . 
26208 Lai . . 
26268 Lai.. 
26331 Lai.. 
26392 Lai . . 
264^8 Lai.. 
Bouvier . . 
Ç Bouvier.. . 
«* Bouvier. . 



23 

24224 Lai. . 
24265 Lai . . 
24354 Lai. . 
24427 Lai. . 
24507 Lai.. 
24577 Lai. . 
25oo6 Lai . . 
*A=i3''29 
25176 Lai. . 
25^32 Lai . . 
253o4 Lai.. 



m 



o". 



(n) 

(") 

(«) 

(") 

{") 

(") 

(") 

(«) 

(«) 

(") 

(«) 

(") 

(") 

(") 

(") 

(«) 
(ab) 

(") 

(«) 
(«) 
(") 
(«) 
(") 
(«) 
(«) 
M 



Mai 15. 

23 Chevelure. 

a3643 Lai (a) 

28724 L;il (a) 

aSCh. (le chasse 

» Bouvier .... {ab) 

dBl 



(") 
(«) 
(«) 
(«) 
{") 
(«) 
(«) 
(«) 
(") 
(«) 
(") 



o",7 



60G 
CioC 



8,9 
8,9 



tio8 8,2 



11,7 604 7,9 



O / ff « 

35i. 5.43,1 43,7 

351.12.24,6 24,7 

35o. 8.11,5 i3,o 

349.29.36,5 38, o 

355.26. 7,2 7,8 

348.23. 9,3 10,8 

352.46.13.5 14,0 
354.15.11,2 12,0 
3i8.29.i3,8 44,8 
348.29.53,9 54,8 
3V>.3i.47,G 47,9 

348.57.47.6 47,6 
3i7.52.i9,3 19,5 

348.54. 9,5 10,7 

35i. 9-'^9ï7 0,6 

3Î9.29. 8,6 9,8 

345.12. 2,4 2>4 

351.47. '^^^ 3>' 

328.19.58,6 58,6 

351.29.25.6 26,7 
35i.5i.26,4 26,9 
3|9. 8.16,8 18,2 

355.26.54.7 55,0 
355.11. 7,5 8,1 

350.52.50.6 5o,7 
349.17.31,0 3 1,2 
353. o.io> 1 '11 ,0 
355.59.43,0 44>o 
357. 5.29,5 29,4 
340.26.28,4 28,0 

353.46.22.7 22,3 



Coll. moy. = 56°9'27\4. 



i3,5 563 11,3 



11,5 56o 9,4 



349.29.38.6 38,7 

349.31.24.7 25,3 
352.46.13,5 14,1 

3. 6. 10,5 10,1 

345.12. 1,5 1,6 

3i4.3o. 7,6 7,3 



Coll. moy. = 56* 9' 26*, o. 



-+- 25 

-i- 25 

H- 27 

-H 27 

-+■ 20 

-+- 29 

-4- 23 

-4- 22 

^ 29 

-h 29 

-^ 24 
-h 28 

-4- 3o 

-+■ 28 

-+- 25 

-^ 28 

-f- 33 

-f- 25 

-h 62 

25 
25 

28 

20 
21 
26 
28 
23 
20 

'9 

40 

22 



9 
8 

t 

9 
8 

4 

9 
2 

2 

2 

2 

7 
o 

7 

9 
o 

7 

2 

2 
5 
I 
5 

9 
2 

3 

3 

8 

3 

o 

5 



27,5 
27,6 
23,7 
12,2 
33,3 
102,3 



26,7 



27,» 



28,4 



27,5 
27,2 
26,3 



27,5 



28,4 
26,4 



65. 4. 9i3 
64.57.28,2 

66. 1.41,2 

66.40.17,0 

60.43.40,1 

67.40.45,7 
63.23.37,0 

61.54.37,3 

67.40. II ,5 

67.40. 1,5 

63.38. 3,4 

67 . 1 2 . 8,2 

68.17.37,6 

67.15.45,1 

64.59.52,4 
66.40.45,3 
70.57.58 ,4 
64.22.49,2 
87 . 5o . 3o , 7 
64.40.25,9 
64 . 1 8 . 25 , 3 

67. 1.37,4 
60.42.53,0 
60.58.40,2 
65.17. 2,7 
66.52.24 ,2 
63. 9.39,9 
60.10. 3,4 
59. 4.16,7 
75.43.39,6 
62.23.27,7 



66.38.29,7 
63.23.37,0 



101.41* 2,4 



14,9 585 i3,3 



0,2 

0,1 
0,3 

0,6 

0,8 

«,2 
0,1 
0,2 
0,5 

1,6 
0,6 

',7 
2,0 

>»9 
t,4 

^9 
5,3 

4,1 

8,4 
4,6 

4,7 
5,3 

4,5 

4,6 

5,4 

5,8 

5,4 
5,0 

5,0 

7,7 
6,2 



— - 0,5 



0,2 



354.54.52,1 


53,6 


-f- 21,0 


61.14.53,4 


-+- 


i,« 


35o.2o.46, 1 


47,3 


-h 26,4 


65.49. 5,1 


— 


0,3 


355.52.21,9 


22,6 


-h 20,0 


60.17.23,4 


-♦- 


1,1 


354.26.54,8 


55,6 


-i- 21,6 


61.42.52,0 


■+■ 


0,6 


346.39.24,3 


26,0 


-f- 3i,o 


69.30.31 ,0 


— 


1,6 


352.32.12,4 


i3,t 


-f- 23,8 


63.37.36,7 


— 


0,2 


35i. 3.11,0 


11,8 


-+- 25,6 


65. 6.39,8 


— 


1,3 


35i. 3.10,9 


11,8 


H- 25,6 


66. 6.39,8 


— 


1,5 


35i.25.3o,8 


32,1 


-h 25,1 


64.44.19,0 


— 


1,5 


353.29.40,1 


41,7 


-i- 22,7 


62.40. 7,0 


— 


1,1 


35o. 7.32,7 


33,3 


-f- 26,7 


66. a. 19,4 


— 


2,0 



G^ 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 



Bar. 



G' 



Lecture. 



Réfr. 



Ci i 

Dist.ap]iar. Réduct. 
Coll. au pôle nord, àjanv. o 



MAI 1873. 
Obsbhvatbur Ludlnard. Coll. moy. = SG^'g'aô^o. 



Mai 23. 
a536i La).. 
2541 3 Lai.. 
25467 Lai. . 

dBI 

d BS 

27236 1^1 . . 
27371 Liil. . 
p Bouvier. . 
'^ Bouvier. . 
27570 La!. . 
27646 Lai.. 
27716 Liil. . 
9 Bouvier . . 
27959 LiiL. 
>ï Couronii(\ 
2818) LîiL. 
28245 Lai. . 
28291 La'. . 
28352 Lai . . 
a Couronn . 
Na.iir 












o»,7 



»4,7 590 



14,5 590 
14,4 590 



14,2 59c» 

14,2 589 
14,^ 589 



12,5 



i4,6 590 12,5 



12,5 
12,5 



12,0 



n^7 



355**. 

3^J. 
354. 
3i4. 
3i4. 
35i . 
352. 

353. 
35i. 
35i . 
35o. 
35<). 

3i9. 
356. 

35o. 

35i. 

354. 
3^6. 
353. 

Ï94. 



40.41,8 
19. 18,2 
4o.38,3 
19.33,2 
49.53,0 
45.46,8 
41 .28,1 

3. 4,9 

36.22,8 

31.38, 8 
19.20,5 
52.40,2 
57. o,i 
5i .5i ,3 
54 . 3o , 5 
10.53,8 
55.1^,9 
I 5.20, 1 
20 . I 4 . 8 
18.18,9 
59.38,4 



4'^, 7 

i9>9 
39,6 

33,3 

53,2 

48,1 

29»" 

3,7 
22,4 

39,7 
22,2 

40,8 
59»7 

52,2 

3o,7 

54,9 
16,4 
21 ,5 

16,2 
i9»5 
38,7 



20, 1 

27,7 

-+- î»i,4 

H-IOO,3 

-^100,3 

-^ 24,8 

-- 23,7 
-h 8,1 
-*- 22,6 

-4- 25 , I 
H- 25,3 
H- 25,9 

-.- i5,5 
-H 27,1 

H- 18,9 

-i- 26,7 

-^ 24,6 

H- 21,9 

-+- 3i ,6 

■+- 23,0 



60.23. 3,4 — 0,8 
66.5o.33,8 - 2,4 
61.29. 7.8 — 1,3 

101 .21 .33,0 

iOI .2l.l3, I 

64.24. 2,7 — 5,1 
, 53.28.20,6 — 5,3 

25.6 49. 6.3o,4 - 3,3 
26,0 62.33.26,2 — 5,2 

64.38.11,4 — 5,6 

64.50.29, 1 — 5,7 

65.17.11 ,1 — 5,9 

56. 12. 41, H — 5,0 

66.18. 0,9 — 6,3 

59 . 1 5 . 1 4 , '^ — 5,8 

65.58.57,8 — 6,6 

6^l4.34,2 - 6,5 

61 .54.26,4 — 6,4 

69-49-4i,4 — 7,2 

26.7 62.51.29,5 — 6,7 



25,6 



26,1 



Mai 27. 

25 Ch. fie chasse 
r, Gr. Ourso... 

dBI 

n Bouvier 

T Vieri^c 



{ab) 



i4.o 
i3,7 



562 
562 



Coll. moy. = 56*^9' 25', 5. 



i5,o 558 10,^ 



10,0 



3. 6.10.4 

16. 6.20,7 20,3 

314.55. I 5, 5 i5,4 

9,9 345.12. 1,9 2,2 

9,7 328.19.56,1 56,1 



12,2 26,0 53. 3.27,7 

1,1 25,0 40' 3. 4ii 

100,5 ioi.i5.5o,6 

33,2 25,4 70.57.56,5 

61,5 25,5 87.50.30,9 



»,9 
4,1 



3,3 



- 7,3 



Coll. raoy. = 56"9'26',6. 



se 



Mai 29. 

24287 Lai. . 
2435 i 1^1.. 
f> Ch(;\eliire. 
24813 Liii.. 
24 862 L'ii\. . 
2491 * Li:l. . 
24965 Liil . . 
25oi6 Lai. . 
l Vier'.'o . . . 
25Ch.flecb<i 
2535 1 Lai.. 
25|i2 Lai. . 

d BI 

25637 Lai.. 
25691 Lai. . 
25758 Lai.. 
258 1 5 Litl. . 
2393» Lai. . 
25989 Lai . . 
260 55 Lî' I . . 






(«) 

(«) 
(«) 



i3,7 656 11,9 



653 10,5 



349.29.10,3 


12,5 


-4- 27,8 


66.40.41 ,9 


H- 


0,3 


355.52.23,1 


24,4 


-4-20,2 


60.17.22,4 


H- 


2,0 


354.4 '• 10,6 


10,2 


-t- 21 ,6 


25,5 61.28.38,0 


-+- 


1,7 


352.40. 4»9 


6,9 


— 24,0 


* 63.29.43,7 


•+- 


0,4 


350.40.53,0 


5i,7 


- a6,4 


65.28.58,3 


— 


0,3 


355.41 .49'3 


5i ,0 


-i- 20,5 


60.27.56, I 


-+- 


1,0 


3^9. 0.16,3 


18,2 


-4- 28,6 


67. 9.37,0 


— 


0,9 


353.12.33,6 


34,8 


-+-23,3 


62.57.15,1 


-♦- 


0,2 


326. i3.4o,5 


40,9 


-+- 66,8 


25,7 89.56.52,5 


— 


7,1 


3. 6. 12,6 


12,2 


t- 12,4 


27,7 53. 3.26,8 


H- 


2,2 


354.23.16,8 


19,3 


-^ 22, I 


61.46.29,4 


— 


0,2 


354.44.32,3 


3i,4 


-r- 21,6 


6i.25.i3,8 




0,2 


3i4.56. 8,6 


8,2 


-f-ioi ,5 


101.14.59,9 






349.28. 5,9 


7,0 


-+-28,0 


66.41.47,6 


— 


1,8 


350.43.54 .9 


57,2 


- 26,4 


65.25.55,8 


— 


1,6 


348.45.25^9 


27,8 


-+- 28,9 


67.24,27,7 


— 


2,2 


35i .20. 3i ,3 


33,2 


-^ 25,7 


64.49.19»» 


— 


1,7 


35i .29.29,3 


3i,5 


-f- 25,5 


64.40.20,6 


— 


1,9 


352 . 36 . 40 , 3 


41,8 


-+-24,1 


63.33. 8,9 


— 


1,7 


349. 8.i5,o 


17,5 


H- 28,4 


67 . 1 . 37 , 5 


— 


2,6 


354.13.24,9 


27,3 


-h 22,2 


61. 56. 21, 5 
C.2. 


~ 


1,6 



Cl a 



G'. 



CERCLE MUEAL DE GAMBEY. 

Diftt. appar. Rédurt. 

Bar. 0' Lecture. L Réfr. Coll. aupôleuord. àjant.o 



Mai 29. 

^6189 Lai... 
a6a68 Lai . . . 
263 1 3 La! . . . 
26378 Lai.. . 
26448 Lai... 
26540 La! . . . 
26697 Lai . . . 
26660 Lai . . . 
26713 Lai. . . 
27869 Lai . . . 
27998 Lai . . . 

1 Couronno.. 
28185 Lai... 
28226 Lai . . . 
283i5 Lai... 

2 Couronne. . 
760 Weis. XV 
28626 Lai... 
a Serpent . . . 
28888 Lai . . . 
28979 Lai . . . 
29045 Lai.. . 
29124 Lai. (') 



Mai 30. 

25 Ch.de chasse 
n Gr. Ourse. . . 
1} Bouvier .... 

T Vierge 

25844 Lai. (*}. 

Arcturus 

Nadir 



Juin 10. 

Ç' Balance . . . 
27364 Lai . . . 
•J; Bouvier. . . 
27694 Lai . . . 
27748 Lai. . . 
27810 Lai. . . 
27869 Lai. . . 
i*.A = i5'»i3"»3i* 

,*.iR=i5N6"i4* 
28170 1^1. . . . 
28217 Lai.. . . 
28275 Lâl .... 
28336 Lai 



(«) 
(«) 

(«) 



(ab) 

(«) 
(ab) 



(a) 

(«) 
(«) 



MAI 1873. 
Observateob Ludlnard. Coll. moy. = 56* 9' 26', 6. 



12,4 



12,4 
12,2 



i3,o 
i3,o 



o'",7 



653 
653 



654 
653 



61 3 
6i3 



10,3 
10,3 



9,B 
9»3 



ii,j 65o 8,9 



348.13.29.0 3i,4 
35o.52.5i,7 54,3 
349. 0.54,0 55,8 
349. «37, 2 38,7 
355.59.43,7 45,8 

348.48.20.1 22,6 
35i. 6.49,3 5o,8 

350.20.24.0 25,9 

351.18.27.2 29,6 

350.10.37.1 38,9 
354.22.19,9 21,3 
356.54.32,6 32,7 
35o.io.56,o 57,8 
349. 5.16,3 18,2 

352.29.39.6 4", 7 

353.18.22.0 21,5 
35i. 6. 8,0 9,7 

348.53.49.2 5i,5 

332.59.49.1 49'^ 
349. i.3o,2 3i,8 
352.19.38,0 40,1 

346.57.10.7 12,1 
35i. 8.5o,6 62,9 



Coll. moy. = 56'» 9' 26", 9. 



i3,4 61O 11,2 



10,4 
10,4 



3. 6.12,0 II ,7 

16. 6.22,3 21,8 

345.12. 4,5 4,7 

328.19.58,5 58,5 

354.17. 6,2 7,2 

346. 0.35, a 35,9 

194.59.37,7 37,4 



JUIN 1873. 

Coll. moy. = 56° 9' 2^,6. 



19,1 540 17,9 



538 17,5 



315.17. 6,8 5,9 

348.42.48.0 4S,2 

353.36.24.6 24,0 

347.44.28.7 3o,4 

346.56.58.7 59,3 

347.58.20,1 22,3 

350. 10.35.8 37,1 

351.49.14,2 i5,3 

347.35.38.1 39,3 
35i.2i.52,6 53,3 

35o.i5.44,2 45,4 

352. 6.29,0 29,8 

349.10.18,6 20,0 



29,6 
26,2 
28,6 
28,5 
20,2 

29, « 
26,0 

27,0 

25,8 

27,2 

22,2 

'9,3 
27,3 

28,6 

a4,4 
23,4 
26, 1 

a8,9 
53,0 

28,7 

24,6 

3i,4 
26,0 



H- 



12,3 

I,« 

33,4 
61,8 
22,0 
32,3 



95,9 
27,8 

22,0 

29 »o 
3o,o 
28,7 
26,0 
24,1 
29,2 

24,7 
26,0 

23,8 

27,3 



67.56.24,8 
65.16.58,5 
67. 8.59,4 
67. 8.16,4 
60.10. 1,0 
67.21 .33,0 
65. 3. 1,8 

65.49.27,7 
64.5i.22,8 

65.59.14,9 

, 61.47.27,5 

26,3 59.15.13,2 
65.58.56,1 
67. 4.37,0 
63. 40. 9,3 

26,9 62.51.28,5 
65. 3.43,0 
67.16. 4*0 

27,5 83.io.3o,4 
67. 8.23,5 
63.5o.li ,1 
69.12.45,9 
65. 0.59,7 



27.1 53. 3.27,5 
25,9 40. 3. 4,0 

27.2 70.57.55,6 
27,4 87.50.30,2 

61.52.41 )7 
27,1 70. 9.23,3 



3,0 
2,6 
3>i 

3,2 

«,9 
3,5 

3,1 
3,4 
3,3 
5,0 
4,6 
4,< 

5,4 
5,6 

5,3 

5,3 

5,8 
6,2 

7,9 
6,5 

6,3 

6,9 
6,6 



2,4 

4.7 

- 2,8 

— 7,' 

— 0,9 

- 4,0 



23,7 100.53.54,6 — 9,7 

67.27. 4,2 — 2,5 

24,6 62.33.22,6 — 1,6 

68.25.23.2 — 3,0 

69.12.55.3 — 3,3 
68.ii.3i,o — 3,1 
65.59.13,5 — 2,7 

64.20.33.4 — 2,5 

68.34.14.5 — 3,4 
64.47.56,0 — 2,9 
65.54. 5,2 — 3,1 
64. 3.18,6 — 2,9 
66.59.31,9 — 3,5 



(•) Lecture diminuée de 1'. - ^oir Cat., obs. de juin i3 et celles de 1870 juin 21, 22. 
(*) Lecture diminuée de 5'. — Foir Cat. et obs. de mai 3o. 



G'. 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 



C.i3 



Bar. ô' 



Lecture. 



Dist. appar. Réduct. 
Réfr. Coll. au pôle nord, àjanv. o 



Join 10. 

28390 Lal.C) 
28465 Lai . . . 
28499 Lai. . . 
28592 Lai. . . 
28683 Lai . . . 
28732 Lai . . . 
28794 Lal.(*) 
28875 Lai... 
Ç Hercule . . . 
X Ophiuchus. 
s Hercule . . . 



Juin 12. 

31 Couronne. . 
a Serpent . . . 
49 Balance. . 
è Ophiuchus. 
<t' Couronne. 
3oi34 Lai. . . 
30264 Lai . . . 

738 w. xvr 

Nadir 



Juin 16. 

a Couronne., 
a Serpent . . . 
^' Couronne. . 
S Hercule . . . 
3oi34 Lai. . . 

30264 Lal.(') 
738 W. XVP 
X Ophiuchus. 
c Hercule. . . . 
Nadir 



(a 
(a 
[a 
(a 
(a 
(a 
(à 
(a 



(") 



(ab) 



JUIN 1873. 
Obsekvatrcr LuniNABD. Coll. moy. = 36°9'a4'«6. 



"" 7/ 




; 

35o.52. 12,6 


l3,2 


-h 25'',3 






65. 17.36,7 


- 3,2 






35i .5i .5o,9 


5i,6 


-^ 24,1 






64.17.57,1 


- 3,2 






35i. 8.12,2 


14,5 


-4- 25,0 






65. 1.35,1 


— 3,3 






347.57.1'^,^ 


12,8 


-h 28,8 






68. 12.40,6 


— 3,9 






35i.24.3o,4 


32,1 


-^ ^4,7 






64.45.17,2 


- 3,5 







348. 0.12,1 


i3,5 


-h 28,8 






68. 9-39,9 


- 4,0 


535 


16,2 


353.46.52,9 


53,2 


-^ ^',9 






62.22.53,3 


- 3,3 






349.43.37,5 


39,6 


H- 26,7 


H 




66.26.11 ,7 


- 4,0 


535 


16,2 


357.59.41,7 


41,3 


4- 17,3 


>5, 


4 


58. 10. 0,6 


- 4,7 







335.44.32,3 


32,1 


-H 46,1 


a5, 


I 


80.25. 38,6 


— 6,8 


17,2 535 


16,2 


357.16.31 ,0 


3o,4 


■+■ 18,0 


a4, 


,3 


58.53.12,2 





Coll. moy. = 56° 9' 25", 9. 



16,0 463 11,8 



462 11,3 



1 5 , 1 462 
i5,i 462 



II ,0 
11,0 



356.54.34,3 
332.59.47,6 
3io. i.5i,3 
322.43.35,2 
o . 20 . 3 1 , 9 
3io. I 1. i3,3 

309.49.43,4 
3i3. 4«4'}5 

l9^59.38,3 



34,5 

47,7 
5o,6 

35,7 
3i,7 

>îi,9 
43,5 

41,6 
37,6 



-+- 



18,6 

5i ,2 

121,3 

73,3 

ii,9 
120,7 

122,6 

106,6 



^5,9 59.15.10,0 

26.1 83.10.29,4 

25.0 106. 9.36,6 

25.2 93.22. 3,5 

27.1 55.49. 9iï 
106. o.i3,7 
106.21 .45,0 
io3. 6.3o,9 



V I 



Coll. moy. = 56° 9' 25", 2. 



16,6 590 


16,1 


353.18.22,1 


22,8 


-+ 22,7 


25,4 


62.51 .25,1 






332.59.47,1 


47,2 


-h 5i,3 


25,0 


83.10.29,3 


590 


i5,5 


o.20.3o,8 


3o,6 


-t- i5,o 


25,0 


55.49. 9i6 






347.55.54,9 


55,3 


-h 29,2 


25,6 


68.13.59,1 






3io. Il .14,1 


i3,7 


-f-I20,8 




io6. 0.12,3 






309.49.56,5 


56,9 


-1-122,9 




io6.2i.3i ,2 






3i3. 4*4o,3 


40,4 


-+-106,6 




io3. 6.3i,4 






335.44.34,3 


34,5 


-+- 46,6 


26,0 


80.25.37,3 


588 


i5,3 


357. 16.32,6 


32,0 


4- 18,3 


24,1 


58.53.11,5 


16,3 588 


i5,3 


194.59.36,7 


36,2 









9,8 
7,7 
3,1 
8,C 
8,5 
8,1 



1,8 

5,7 

2,2 
4,'i 

8,6 
8,5 
8,0 
5,8 
4, a 



Juin 20. 

J Bouvier . . . 
V} Couronne. . 
28653 Lai . . . 
28732 Lai . . . 
28794 Lai . . . 
28864 Lai . . . 
28930 Lai . . . 
29007 Lai . . . 
29057 Lai. . . 
29124 Lai. . . 
29174 Lai. . . 



Coll. moy. = 56* 9' 24', I. 



(«) 



21,3 655 20,7 
655 20,7 



359.57. 4,6 3,6 

356.54.34,2 34,4 

346.45.46,1 47,1 

348. o.i3,9 i5,2 

353.46.53,8 54,2 

352. 0.37,7 38,8 

355. II. i3, 2 14,0 

348.40.50,5 5 1,5 

351.4^*29,3 29,4 

35i . 8.5i ,0 53,0 

356. 9.17,6 19,4 



-h 



-t- 



i5,2 23,8 56.12.35,7 

18,5 24,3 59.15. 8,2 

3o.4 69.24. 7,4 

28,8 68. 9.37,7 

22,0 62.22.51,9 

24,0 64. 9. 9,3 

20,4 6o.58.3o,5 

28,0 67.29. o,C 

24,4 64.27.19,1 

25, o 65. o.56,i 

19,3 60. 0.24,0 



0,1 

- 2,4 

- 2,3 

- «,3 

- >>7 

- 1,2 

- 2,4 

- ',9 

- 2,1 

- 1,3 



(•) Diffère de ao' avec l'obs. de 1875 juin 14 (G. M.). 

(*) Lecture diminuée de i'. — ^oir Cat. et obs. de juin 20. 

[') Lecture diminuée de 20^. — La lecture primitive ne correspondait pas à la zone d'observations. 



G.i4 



G'. 



CERCLE MURAL DE GAMBEY, 



Bar. Ô' 



Lecture. 



Dist. appar. Réduct. 
Réfr. Coll. aup^lenord. àjanv. o 



JUIN 1873. 
Observatbur LuDiiNARD. Coll. mov. = 56*9 24*»! • 



Juin 20. 

'2i)'27'2 Lai. 
29348 L«l. 
•2«j4'j».8 Lai. 
29^87 Lai. 
•29> |0 La". . 
29006 LiL 
29674 La! . 
29716 Lai. 
29777 L.='. 
29839 La!. 
29899 La! . 
3oi3| Lai. 
3o20i L'il. 
738 W. \\f 
7. Opiiiuchus 
321^7 bil. . 
32218 Lai. . 
u Hercule . . 
32678 Lai. . 
82750 Lai. . 
7 Draiion.. . 
Nadir 



klB pm 



" >/ 




/ n 
355.28.13,1 


i5,4 


* 

H- 20 , 1 






353.14. 2,4 


4,3 


-\- 22,6 






35 I .24. 4^,5 


48,0 


-^ 2i,7 




• 


353.52.23,8 


2i,0 


-H 21,9 


65- 


19,8 


35 1 .27.36,8 


36,9 


-^ ^î,7 






348. 3.i5,8 


t8,i 


^ 28,8 






347.55.38,3 


39,4 


H- 29,0 






355.37.39,2 


39,3 


-^ 19,9 






347.36.15,8 


16,6 


-^ ^-9,4 






335.27.33,9 


34,0 


-î- 20,1 






353.47.45,6 


45,6 


-^22,0 


65; 


19,8 


3 10. 1 1 . 11,5 


10,9 


-^ ï<9,9 






309.49.42,2 


4'Jt,4 


^ 121,9 






3i3. 4.37,7 


37,4 


-f- 1 06 , 






338.49.16,7 


17,0 


-+- 41,5 






3(6. 3o. 3,1 


4,5 


-+- 3o,9 


658 


18,7 


347.28.13,4 


i5,7 


-+- '^9,7 


658 


18.7 


353.57.27,0 


28,2 


-4 21,9 






354.25.56,5 


57,4 


-^ ai,i 







353.23.11,2 


i3,5 


-T '2 «2, 6 


20,4 658 


18, i 


17.39.32,7 


32,9 


*" 


20,4 658 


18,3 


i9i.59.38,4 


38,9 





24,8 



23,9 



7 23,5 



60.41.28,8 


— 


1,5 


62.55.42,4 


— 


«.9 


64.45. 0,8 


— 


a, 3 


62. 17.22,0 


— 


«,9 


6».4^-ï«,9 


— 


a,4 


68. 6.3i,8 


— 


3,0 


68.14.13,7 


— 


3,0 


60.32. 4,7 


— 


2,0 


68.33.36,9 


— 


3,2 


60.42.10,2 


— 


a,» 


62.22. 0,5 


— 


a,4 


106. o.i3,ï 


— 


8,5 


106.21.43,6 


— 


8,4 


io3. 6.32,7 


— 


7,8 


77.20.48,6 


— 


5,1 


69 . 39 . 5(> , 5 


— 


4,8 


68. 41. 38, r 


— 


4,8 


62.12.17,8 


— 


5,1 


61.43.48,1 


— 


4,9 


62.46.33,2 


— 


4,9 


38.29.48,5 




4,9 



Juillet 15. 

f Hercule . 
5 Hercule . 
3ii3i Lai. 
31207 Lai. 
31279 Lai. 
<? Hercule . 
u' Hercule. 
31789 Lai. 
31894 Lai. 
31977 Lai. 
32o56 Lai . 
32126 Lai. 

32199 ^''' 
32279 Lai. 
IX Hercule. 
32928 Lai. 
33oi4 Lai. 
33io3 Lai. 
33167 Lai. 
33256 L.l. 
33323 Lai. 
33416 Lai. 
33458 La!.-. 
^ Pet.Our.-e. 
34028 L I. 
34129 Lai. 
34262 Lal. 
34333 Lal. 



JUILLET 1873. 

Coll. moy. = 56°9'26',i. 



[ab] 18,2 590 i5,o 

(«) 
(à) 
[à) 



(«) 
(«) 

(«) 

(«) 
(«) 



59» ï4,9 



591 i4,a 



592 
592 



14,2 
II, 2 



347 
357 

353 
35o 
352 
35i 
358 
3i6 
348 

347 
35i 

352 

346 

355 

353 

3jo 

348 

35i 

353 

354 
35o 

347 
352 

b>. 

352 

352 

35i 

347 



.56. o 

. 16.41 
.12.53 

.54.47 
.46.48 
. 9.18 
.47.42 
.21 .24 
.13.43 
. 3i .23 
.38.34 
. 1 2 . 27 

A, • J^ 
.40.24 

. vly * "^ / 
.17.41 
.14.44 

. 8. 1 

.4.16 
. 5o . 22 

.3i.4i 
.29.33 
.48.28 

• -4 ■' . / 
.25.42 

.19. 6 
.50.55 
.58.45 



6 
2 

8 

7 

9 

8 

4 
6 

5 
3 
o 
1 
5 
2 
8 

7 
o 

o 

1 

3 

7 
6 

3 

9 
3 

8 

8 

o 



1,0 
40,5 
53,5 
48,8 

49,1 

i9>ï 
41,2 

25,0 

43,9 
23,7 

35,6 

27,0 

37,5 

25, o 

36,8 
41,6 
45,1 
2,8 
17,4 

23,2 
42,0 
34,8 

^9.9 
8,0 

43,0 

8,2 

56, { 

46,7 



-1. 



-4- 



29,2 
18,3 
-4- 22,9 
^- 2 5,5 

— 2J, I 
-r- 2'),i 
-\- 16,6 

-H 3i ,3 

H- 28.9 

-T- 29,8 

-f- 2t,7 

-f 2i,l 

-^ 3o,7 
-I- 20,1 
-h 22 , I 
-t- 26,4 
-+- a8,9 
H- 25,4 

-^ 23 , l 
21,1 
26,1 
29,8 

23,4 

44,4 
23,9 

24,0 

24,6 

a9,a 



26,2 
26,2 



26,9 
25,6 



26 , 6 



25,6 



68 
58 
62 
65 
63 
65 

57 

69 

07 
68 

64 
63 

69 
60 

62 

65 

67 
65 

63 

61 

65 

68 

63 

3 

63 

63 

64 
68 



.13.54 
.53. 3 
.56.55 
.i5. 2 
.23. o 

. 0.32 

. 22 . I 
.48.32 
.56. I 1 
.38.32 
.3i . i5 
. 57 . 23 
.22.19 
.29.21 
.12.1 I 
. 52 . 1 o 
.55. 9 
. 1.48 
. 5.3i 
.19.24 
.38.10 
.40.21 
.21.19 
.23.33 

.44' 7 
.5o.4i 
.18.54 
.11. 8 



3 

9 
5 

8 

4 

3 
5 

4 
I 
2 
2 
2 
3 
2 

4 

9 

9 

7 
8 

o 

2 

I 

6 

7 
o 

9 
3 



-f- 



0,9 
2,2 

1,6 

1,1 

1,4 

1,0 

-♦- 1,5 
0,3 
0,6 
0,4 



1,0 



0,3 

1,4 
-^ 0,6 

H- 0,6 

-\' 0,4 

-4- 0,7 

-^ 0,8 

1,0 

0,5 

0,3 

0,7 
1,4 
0,6 
0,5 
0,5 
0,2 



G'. 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 



Bar. 



0' 



Lecture. 



Réfr. 



C.i5 

Dist. appar. Rôduct. 
Coll. au pôle nord, àjunv. o 



JUILLET 1873. 
Observateur Ludi.nard. Coll. moy. = 56**9'26*, i. 



JniUet 15. 

34446 Lai... 
345'2i 1^1... 
34597 Lai. . . 
34666 Lai... 
34739 Lai. . . 
34825 Lai... 
34935 Lai. . . 
35019 Lai. . . 
35 100 Lai. . . 
35204 Lai.. . 
35^79 LaL. . 

7 Lyre 

i Aigle 

Nadir 



JniUet 17. 

p Ophiuchus. 
fi Hercule.. . 
3262 1 Lai . . . 
32726 Lai. . . 
32819 Lai.. . 
33i32 Lai. . . 
33212 Lai. . . 
333oo Lai. . . 
33379 Lai. . . 
33458 Lai... 
33526 Lai. (-) 
34129 Lai. . . 
34262 Lai... 
34333 Lai... 
34446 Lai... 
34562 Lai . . . 
34626 Lai... 
34694 Lai... 
34778 Lai... 
34864 Lai . . . 
34957 Lai. .. 
35069 Lai . . . 
35179 Lai. . . 
35279 Lai. . . 
35400 Lai. . . 

y Lyre 

356o2 Lai . . . 

Ç Aigle 

3588i Lai... 
36o47 Lai. . . 
36i68 Lai... 

(k> Aigle 

3648o Lai . . . 
Nadir 



(") 
(«) 

'(a) 



o",? 



59Î 14,1 



(") 

{") 
(«) 

Un 
(") 
(«) 
(") 
(«) 
(") 
(«) 
(") 
(«) 
(") 
{") 
{") 
(«) 
(") 
(") 
(") 
(«) 
(«). 
{") 
{«) 

(") 

(") 
(") 

(«) 

H 



16,2 593 i3,8 



620 
620 



3i7^»'43'5 


44,6 


H- 


3o,2 


68.53.11 .7 


-4- 


0,2 


331.46. 3,6 


4,^ 


H- 


2i,6 


64.23.46,5 


-»- 


0.4 


334.41. 2,9 


3,5 


H- 


21,3 


61.28.43,9 




0,5 


330.43. 7,8 


8,8 


-H 


25,9 


65.24. i3, a 


-h 


0,3 


33 1. 4 -31,2 


32,4 


-H 


25,5 


65. 5.19,2 


-T 


0,3 


334. 8.56,8 


58,2 


-+- 


?'i,9 


62. 0.49,8 


-+- 


o,i 


350.28.59,7 


>,ï 


H- 


26,2 


65.40. 3 1 ,2 


-r- 


0,3 


346.51 .43,0 


43,3 


-h 


3o,7 


69 . i 8 . 1 3 , 5 


-^ 


0,1 


35|.3o.i8,9 


19, « 


-+- 


21 ,5 


61 .39.27,8 


-f- 


0,4 


352. 2.19,2 


i9î3 


-».. 


24,4 


6 i . 7.31,2 


H- 


0,3 


346.37.21,8 


^1,9 


-J- 


3i ,0 


^ 69.32.35,2 


-4- 


o,i 


338. io. 44,1 


43,9 


-f- 


16,8 


26,0 57.28.59,0 


■+- 


0,3 


339.50.4» ,7 


41,5 


H- 


40, » 


25,7 76.19 23, 


— 


0,2 


194.59 37,4 


37,0 













Coll. moy. = 56"9'24*, 



21,5 629 21,8 



626 20,5 



i9>7 
i9»7 



21 ,2 

21 ,2 



620 
620 



19,1 
19,1 



33o 
353 

3»7 
352 

3 19 
35i 

353 

35o 

35o 

352 

346 

352 

35i 

347 

347 
35o 

346 

35o 

3^7 
348 

35i 

353 

349 
346 

354 

358 

355 

339 

35o 

349 
355 

337 

352 

•94 



.i7.38 

. 7.41 
.29.16 

.25.20 

• 9-29 
. I 6 . 22 

.27.45 

.43.15 

.48.25 

.27.37 

.19. 5 
. 5o.54 
.58.43 
.14.42 

.29.44 
.59. 10 

. 52 . I 5 

.22.47 
.33.52 
.34. 3 
.44.23 
.56. 10 
.37.22 
.11 .40 
.40.42 
.30. 6 
.5o.4o 
.41.27 
.26.10 
. 59 . 37 

.32. 14 
.34.31 

.59.38 



8 
8 

9 
o 

3 

6 

5 

3 

5 

4 
3 
I 
o 
o 

9 
6 
I 
5 
I 
5 
5 
o 
o 
6 
6 
6 

9 

■» 

7 
3 

8 

4 
4 



37 

34 

41 

17 
21 

3o 

22 

44 
17 

27 

36 

6 

53 

4i 
4i 
45 
II 
i5 
46 

52 

4 

24 
10 
22 
40 
42 

40 

27 
10 

38 

i3 

32 

37 



3. 



6 
6 

4 

3 
o 
8 

8 
3 
I 
8 
5 

9 
6 



4 
2 
5 

9 

9 
2 

3 

3 

6 

3 

8 

4 
8 
6 

9 
3 

6 

8 



-\- 



-+- 



-+- 



54 
21 

29 

23 

26 

24 
22 

25 



H- 2J 

-t- 23 



3o 

-h 23 

-^ 24 

-h 28 

-H 29 
-t- 25 

-f- 3o 

-t- 25 

-h 29 

-h 28 

-h 2i 

-+- 22 
-\- 26 

-^ 3o 

- 21 

-+■ 16 

-'- 20 

H- 39 
23 

27 

19 

43 

23 



5 2 î , 1 

6 2i,| 

7 
3 

9 

8 

4 



/ 
4 
o 

5 
6 
I 

7 
6 

7 
o 

3 

5 

o 

4 

o 

4 
5 

5 

6 



2'|,0 



o 

8 24,8 

5 

o 

5 

3 2 î , I 

3 



85. 
62. 
69. 
63. 
66. 
65. 
62. 
65. 
65. 
63. 
69. 
63. 

64. 
68. 

68. 

65. 

69. 

65. 

68. 

67. 

64. 
62. 

66. 

69. 
61. 

57. 
60. 

--6 

65. 

66. 

<* 

00. 

78. 

63. 



22.41 
12.11 

2.12 
40. 3o 
44. 3o 

0.18 

53.24 
42. 3 
26.32 
21 .20 
42.18 
5o . ^ I 
18. 3i 
II. 8 
55. 9 

40. 4 
10.42 
17.34 

47. 7 
33.39 

35.^3 

23.22 

i3. \o 

32 . 32 

58. 5 
28 . 38 
39 . 36 
19.23 
28 . 22 
43.40 
10. 4 

37.54 
35.15 



2 
3 
6 
3 
2 
3 
o 
2 

4 
2 

o 

4 
i 

9 
3 

9 
4 
3 

4 

8 
I 

4 

5 
2 

(> 
5 

o 

7 

9 
3 

o 



-f- 



iw 



i 
o 



-h I 
o 
I 
I 
I 
I 
I 

o 
I 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



I 

7 
3 

9 
I 

3 

o 

o 

2 

6 
o 

9 

8 

6 
8 
6 
8 
6 

7 
8 



9 
8 



6 

7 

4 



(") Lecture diminuée de 5'. — f'oir Cal. et oba. de 1870 juiilel 22 et a5. 



C.i6 



JniUet 18. 

fx Hercule . . . 
32610 Lai. . . 
3^702 Lai . . . 
31785 Lai... 

7 Dragon 

33117 Lai. . . 
332i3 Lai... 
33299 Lai . . . 
33458 Lai... 
33543 Lai... 
S Pet. Ourse. 
34333 Lai... 
34462 Lai . . . 
34562 Lai . . . 
34712 Lai. . . 
34800 Lai . . . 
34890 Lai.. . 
34999 Lai... 

P Lyre 

35241 Lai.. . 
35335 Ul . . . 

7 Lyre 

Ç Aigle 

35853 Lai... 
35960 Lai . . . 
36o56 Lai . . . 
362 1 3 Lai . . . 
363o2 Lai. . . 
36398 Lai . . . 
365oo Lai . . . 
36601 Lai... 
Nadir 



JniUet 21. 
a Ophiuchus. 
p Ophiuchus. 
IL Hercule . . . 
32785 Lai. (") 
7 Dragon. . . . 
3321 3 Lai. . . 
33299 Lai . . . 
33430 Lai... 
33483 1^1 .. . 
33962 Lai.. . 
Nadir 



Juillet 22. 
< Hercule .... 
31730 Lai. . . . 

31787 Lal.(*). 



W 






W 
W 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 

(è Bar. 0' Lecture. L, 



Dist. appar. Réduet. 
Réfr. Coll. au pôlenord. àjaoT. 



JUILLET 1873. 



Observateur Ludinard. Coll. moy. = 56'*9'24^l. 



o"",? 



610 18,0 



45. 



20,4 610 18,1 353.57.36 

.50.37 

.23.27 

.58. 5 

39.39 

5.23 

4.19 
.55.40 

.48.27 

0.39 

8 

.58.43 

.33. 7 

.29.44 

.25.38 

.3o. 3 

1. 5 

.57.41 

.22.43 

.17.13 

0.18 

.40.43 
.50.40 
.29.36 
.53.44 
. 20 . 22 
.37.48 
.48.34 
.59.27 
.44.24 
4.56 
. 59 . 36 



21,4 611 
611 



»G,9 
»6,9 



19,5 6i3 16,1 



»9,'> 



346, 

353 

35o 

'7 
353, 

349 
347 
352 

348 

52 

347 
349 

35o, 
352 

349 
348 

346 

359 

35o 

353 

358 

339, 

35o, 

352 

348 

354 

352 

35 1 

347 
353 

Ï94 



6 
6 
8 
6 
6 
8 
5 
8 
5 
8 
I 
8 

7 
8 

5 

6 

2 

9 
2 

3 

8 

9 
8 

2 

9 
3 

3 

3 

8 

8 



35,5 
38,1 

39,7 

M, 4 
20,7 

41,3 

a9,a 
40,4 

7,9 
45,4 

9,4 
45,4 

39 ;6 

4,4 
5,5 

41,4 
42,0 

i3,o 
19,5 
4a,6 
40,5 
37,2 
46,3 
a2,9 

47)7 
35,8 

28,8 

25,9 

57,4 
36,3 



Coll. moy. = 56'»9'23',4. 



24,6 6i3 25,0 



24,5 
24,5 



614 
614 



23,9 
23,9 



338.49.21,1 21,5 

330.47. 36, 6 35,2 

353.57.35,6 34,2 

350.58. 4,3 3,3 

17.39.41,4 41,5 

349- 4- 19,' 20,4 

347.55.40,8 41,3 

35o.i8.36,i 37,9 

348.44*39,5 40,6 

352.19.38,3 39,4 

194.59.38,1 38,3 



Coll. moy. = 56° 9' 23", o. 



25,1 jyo 27,5 357.16.38,7 37,8 

355.10. 7,1 7,6 
348.41.47)^ 47,0 



-■h 



21.8 



H- 3o 
22 
25 
2 
22 

27 

29 

23 

28 
43 
28 

27 
25 

23 

27 
28 

3o 
i5 
26 

23 

16 
40 

25 
23 

28 

21 
23 
24 

29 
23 



4 
5 

3 

7 
8 

5 

o 

I 

9 

9 

9 
o 

9 
6 

I 

9 
3 

9 
2 

o 

7 
I 

9 
I 

6 

2 

3 

2 

4 

o 



40,5 

53,8 

21,3 

24,7 
2,6 

27,0 

28,4 
25,6 

27 14 

23,2 



17,5 

«9,7 
27,1 



22,0 



24,0 



21,9 62.12.10,4 
69.19.16,4 
62.46.17,2 
65. 11.42,0 

38.29.41 ,7 
63. 4*22,5 

67. 5.3o,9 
68.14.11,8 
63. 21. 18,0 

68. 9. 12,6 
3.23.32,3 

68.11. 7,6 

66. 36. 41 ,7 
65.40. 4,6 
63.44. 8,1 
66.39.46,8 
68. 8.47,5 
69.12.13,0 
56.46.58,0 
65.52.37,3 
63. 9.27,6 
24,0 57.28.58,2 
24,4 76.19.23,7 
65.40.12,8 
63. 16. 0,9 
67*49-29,8 
61.31.57,6 
63.21.11,6 
64. 10.19,5 
68.25.27,6 
63. 4-49>7 



25,0 



25,3 

21,9 
23,5 



22,9 



23,0 58.53. 2,7 
60.59.35,1 
67.28. 3,1 






I 
o 
I 
I 
3 
1 
I 

o 
I 
o 

2 
O 

I 
I 
I 
o 

O 
O 

1 

O 

I 

I 

O 
O 
O 

o 
o 

O 

o 
o 

O 



3 
8 
6 
3 

4 
5 

O 

9 
4 
9 

4 

9 
o 

o 

1 

9 
8 

8 

2 

9 
o 

I 

4 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 



77.20.42,4 


— 


0,1 


85.22.42,0 




ï»2 


62.12.10,5 


-+- 


ii9 


65.11.44,8 


-4- 


',9 


38.29.39,3 


-H 


4,2 


67. 5.3o,o 


-+- 


1,6 


68.14.10,5 


-+- 


1,5 


65. 5 I. II ,1 


-4- 


»,7 


67.25.10,2 


H- 


t,6 


63. 5o. 7,2 


-H 


1,9 



3,5 

2,9 
1,9 



(•) Lecture augmentée de i'. — roir CaI, et obs. de juillet 18 et celles de 1870 juillet 6 et i5. 
(*) Lecture augmentée de i'. — F'oir Cat. et obs. de 1870 juillet 16, 20 et 1875 juillet 6. 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 



JoUlet 22. 
31875 Lai... 
3i94o Lai... 
31998 Lai... 
32077 Lai... 
32129 Lai--. 
32207 Lai... 
32296 Lai... 
32364 Lai... 
32425 Lai... 
32483 Lai... 
32671 Lai... 
32643 Lai... 
32718 Lai... 
32964 Lai... 
33070 Lai . . . 
33i32 Lai... 
33299 Lai... 
33377 Lai. .. 
i Pet. Ourse. 
33906 Lai... 
34000 Lai . . . 
34085 Lai... 
34163 Lai... 
34262 Lai... 
34333 Lai . . . 
34453 Lai... 

Véga 

a Aigle 

î> BI 



Octobre 8. 

42034 Lai... 
4233i Lai... 
42444 Lai... 
16 Pégase. . . 
42839 Lai . . . 
a Verseau . . . 
43245 Lai... 
43341 Lai... 
43474 Lai... 
43628 Lai... 
43755 Lai. . . 
43881 Lai... 
43979 Lai... 
44120 Lai. . . 
Ç Pégase .... 
44508 Lal.C) 
44642 Lai... 
44807 Lai... 



G'. 



Bar. 



6' 



Lecture. 



Réfr. Coll. 



C.17 

Dist.appar. Rédoet. 
au pôle nord. àjaiiT.o 



JUILLET 1873. 
Obsbrvàtkur Ludinard. Coll. moy. = 56^ 9' 23", o. 



{«) 




356. 6.19,1 


18,9 


-h 18,8 


60. 3.22,9 


-H 3,0 


(«) 




355.46. 6,6 


6,5 


-+- 19,» 


60.23.35,6 


■+- 3,0 


(") 




351.58.55,2 


56,5 


-+- 23,3 


64.10.49)8 


H- 2,4 


(") 




356. 0.43,1 


43,3 


H- 18,9 


60. 8.58,6 


-^- 2,9 


{") 




35o. 8.i3,4 


12,0 


H- 25,4 


66. 1.36,4 


-t- 2,1 


(«) 




349.23.14,2 


'5,9 


-+■ 26,3 


66.46.33,4 


-^ >,9 


i") 




355.28.13,2 


14,9 


-*- '9»fi 


60.41.27,7 


-+- 2,8 


{«) 




351.39. 5,1 


6,3 


H- 23,7 


64.30.40,4 


-^2,3 


{") 




348. 4.i5,o 


16,1 


-+- 27,9 


68. 5.34,8 


-+- ï,7 


{") 




348.26.14,8 


14,7 


-+- 27,5 


67.43.35,8 


-+- 1,« 


(«) 


588 


25,5 354.57.59,4 


58,2 


-+- 20,1 


61.11.44,9 


-+- 2,7 


(«) 




35o.4o.i4,o 


14,5 


-+- 24,9 


65.29.33,4 


-f- 2,1 


w 




35o.3o. 4)4 


5,0 


-4-25,1 


65.39.43,1 


-+- 2,1 


(«) 




346.39.58,6 


59,2 


-^- 29,9 


69.29.53,7 


-t- 1,5 


(«) 




355.20.23,9 


24,3 


-^ 19,7 


60.49.18,4 


-h 2,6 


(«) 




35i. 9.28,1 


29,0 


-H 24,4 


65. 0.18,4 


t ^'" 


(«) 




347.55.38,9 


39»» 


-t- 28,2 


68.14.12,1 


-^2,3 


(«) 




35o. 17.59,6 


58,4 


H- 25,4 


, 65.5i.5o,o 


H- 2,0 




589 


24,9 52.45.21,3 


9,4 


- 42,7 


23,2 3.23.3o,9 


-+- 3,5 


(") 


589 


24,9 347.22.28,6 


27,8 


H- 28,9 


68.47.24,1 


■+■ 1,6 


{") 




346.33. 0,5 


59,4 


H- 29,9 


69.36.53,5 


-H 1,5 


(") 




352. 5.39,0 


39,2 


-+- 23,3 


64. 4. 7,1 


-+- 2,1 


(") 




347.32.53,0 


52,0 


-*- 28,7 


68.36.59,7 


-+- ï,7 


{") 




35i .5o.5i ,9 


52, 


H- 23,6 


64.18.54,6 


-+-2,0 


(«) 




347.58.40,7 


42,3 


H- 28,2 


68.11. 8,9 


-+- ï,7 


(«) 




35|.2i.4o,9 


40,5 


-f- 20,9 


61.48. 3,4 


-+- 2,2 






4.49.36,4 


36,6 


-+- 9,9 


23,4 51.19.56,3 


-+- 2,9 







334.42.17,1 


16,0 


-f- 46,8 


22,2 81.27.53,8 


-+- 2,1 


2:2 


M 587 


24,4 3o5.33.58,4 


58,5 


-<-i45,9 


110.37.50,4 





OCTOBRE 1873. 

CoH. moy. = 56*» 9' 26", 3. 



16,9 55o i3,i 



4. 7.50,9 

5. 3.45,4 
358.21.55,1 

55i 12,9 351.29.52,1 

1.41 .52,3 

325.14.39,5 

358.43.12,7 

3.57.23,6 

544 7,6 356.51. 4,6 

0.38.42,6 

o. 7-36,9 

359.31.14,3 

356.44. 4)0 

2.i8.5o,o 

544 7,6 336.20.38,7 

4.57.58,5 
2.54.55,3 
3.56. 9,5 



5o,5 
46,2 

54,7 

52,2 

5i,8 
39,6 
i3,4 

23,1 

4,5 

43,4 
36,3 

14,2 
4,6 
5o,7 
38,5 
59,2 
55,6 

9,4 



11,0 

10,0 

17,2 

24,9 26,7 

i3,5 

68,1 27,4 

16,9 

n,4 

19,2 

i4,9 
i5,6 

16,2 

19,3 
i3, 1 

46,7 26,1 
10,3 

12,5 

11,4 



52. 1.46,8 
5i. 5.5o,i 
57.47.48,8 
64.39.59,0 
54.27.48,0 
90.55.54,8 
57.26.29,8 
52.12.14,6 
59.18.41,0 
55.30.57,8 
56. 2. 5,6 
56.38.28,3 
59.25.41 ,0 
53.50.48,7 
79-49«34,5 
51.11.37,4 
53.14.43,2 
52.13.28,3 



18,8 

19,» 

19,1 
18,2 

19,8 
i3,o 

«9,6 



-+-20,2 



19,5 
-+-20,0 



20,0 
20,0 



«9,2 
-+-20,3 
-m6,8 
-f-20,6 
-+-20,5 
H- 20, 5 



(') Lecture diminuée de 1'. — f^o/rCat. et obs. de oct. 16, 17 et 1879 nov. 2. 
Observations de Paris, 1873. 



C.3 



Cl 8 



G' 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 



e Bar. 0' 



Lecture. 



Rérr.Coll. 



Dist. appar. Réduct. 
aa pôle nord, à jany. o 



OCTOBRE 1873. 
Observateur Ludinard. Coll. moy. = 56*9'a6*,3. 



Octobre 8. 
45o37 Lai 
45i6o Lal.C) 
453 1 5 Lai 
45428 Lai 
45(85 Lai 
45587 Lai 
45725 Lai 
458i5 Lai 
45924 Lai 
46021 Lai 
47063 Lai 
2 Baleine. 
47307 Lai 
7 Pégase. 
220 Lai . . 
33o Lai.. 
409 Lai . . 
656 Lai.. 
762 Lai . . 
927 Lai. . 
V Andromède 



Octobre 9. 

P Verseau. . 
• Pégase . . . 
16 Pégase. . 
a Verseau. . 
43236 LjI. . 
6 Verseau . . 
43693 La].. 
43970 Lai. . 
44o83 Lal . . 
44216 Lal.. 
44346 Lal.. 
44464 Lal.. 
44557 Lal. . 
P Pégase.. . 
45330 Lal.. 
45478 Lal.. 
456i3 Lal.. 
45725 Lal. . 
4581 5 Lal.. 
45897 Lal . . 
46021 Lal. . 
46i58 Lal.. 
46255 Lal.. 
46339 Lal . . 
46667 Lal.. 
46766 Lal . . 
w Poissons. . 



(") 
(«) 
(«) 
H 
H 

(^) 
(«) 

i» 

(") 
H 

(^) 



(«) 
(«) 

(«) 
(«) 



o",7 



5jo 7,4 



JJO 



^ 1 



5>3 6,9 



10,9 553 6,9 



4.ii.34i8 34.6 

356.52.32,8 'S'A 

4.38.48,1 48 

3.41.48.5 48 

4.43.37,3 38 

4 . 26 . 5o , 3 5o 

2.17. 3,3 3 

358. O. 4.6 i 

3.29.21,8 22 

336. îo. 47, 8 47 

356. 41. 18, 6 18 

3o8. 7.22,6 22 

4.10.52,8 52 

34t>.39. 3,5 3 

1.57. 0,5 o 

2 . 25 . 26 , 7 26 

3.1 3. 25. 7 26 
3.47.27,0 26 

4.18.31.8 32 
356.57.17,3 17 

6.33. 5,9 6 



11,1 



574 



Coll. moy. =^ 56»9'26' 



'- 3 



574 6,8 



573 



6,2 



3 
8 
2 
o 
o 
o 

9 
3 

9 

D 

8 
8 
8 



9 
5 

9 
5 



« 
1,2 

9ii 
0,7 

0,6 
0,9 

3,2 

7,9 
i»9 
9/^ 
9^4 
6,0 

4- 40,0 

3,6 
3,1 



2,2 



2J,2 



23,8 



1,6 
1,1 

9>> 

8,7 26,4 



3. 



o 

5i. 
59. 
5i. 

52. 

5i. 
5i. 
53. 

58. 

52. 

59. 
39. 
108. 
5i. 
75. 
54. 
53. 

52. 
52. 

5i. 
59. 

49- 



58. 2,9 
17.13, I 
30.48,2 
27-49.8 
25.58,9 
42.47,2 
52.36,5 

9.39,3 
4o.i5,9 
18.57,6 
28.27,2 

2.19,5 

58.i4,7 
3i. 2,5 

12.39,7 

44.12,5 

56. 12,0 

22.11,0 

5i. 4,9 

12.28,4 

36.28,6 



-H 20, 5 
-+-20,0 
-H 20, 6 
-4-20,5 
-H 20, 5 
-+-20,5 
-h 20, 4 



20,2 



-H 20, 4 

H- 20,1 

>9i9 
i5,9 

'9,9 
i9»3 
ï9,7 
i9»7 
19,6 
«9,4 

i9i^ 
«9,5 
18,7 



320. 3.16,0 


16,5 


-+- 


83,5 


25 


,9 


96. 7.33,3 


-+- 9,9 


335.28. 6,8 


7,3 


-+- 


48,5 


26 


1^ 


80.42. 7,5 


-+-'4,6 


35i .29.53,4 


53,5 


H- 


25,6 


27 


.a 


64.39.58,4 


-4-18,3 


325.14.39,7 


39,8 


-4- 


69,4 


26 


,3 


90.55.55,9 


-4-l3,0 


331.45. 2,6 


2,8 


-+- 


55,2 






84.25.18,7 


H-14,8 


317.46.15,3 


i5,o 


-f- 


3i ,2 


25 


,' 


98.24.42,5 


-+-ii,7 


356.16.25,0 


24,9 


-f- 


'9,9 






59.53.21 ,3 


H- '9,7 


1.14.39,6 


39,9 


-i- 


14,4 






54.55. 0,8 


-h 20, 3 


0.57. 7,2 


6,9 


-4- 


i5,i 






55.12.34,5 


-H 20, 3 


3.14.19»» 


19,5 


-4- 


12,3 






52.55.19,1 


-+-20,6 


4.i5.i4,5 


ï4,7 


-+- 


11,2 






51.54.22,8 


-H 20, 7 


2.56.59,0 


58,7 


H- 


12,5 






53.12.40, I 


-h 20, 5 


3o5.55.38,5 


38,6 


-hi52,7 






110.16.20,4 


-4-10,7 


353.33.49,6 


49,9 


-f- 


23,1 


^7 


,0 


62.35.59,5 


-^'9,9 


335.18.34,1 


34,6 


H- 


48,8 






80. 5i .40,5 


-^-"7,5 


319.27. 6,8 


6,5 


-+- 


85,7 






96.43.45,5 


-m5,i 


359.31.17,8 


>7,7 


-+- 


16,3 






56.38.24,9 


-+^20,4 


2. 16.59,2 


59,0 


-f- 


i3,3 






53.52.40,6 


-4- 20, 6 


358. 0. 5,6 


5,8 


-h 


18,0 






58. 9.38,5 


-+-20,4 


357.13. 2,3 


3,0 


-4- 


18,9 






58.56.42,2 


-+-20,5 


356.5o.5o,o 


5o,i 


-h 


'9,3 






59.18.55,5 


-4- 20,2 


356.28.58,4 


58,9 


H- 


19,7 






59.40.47,1 


-«-20,2 


358.22.11,7 


M, 4 


-f 


17,6 






57.47.32,5 


-T-20,3 


0.11 .39,2 


39,0 


H- 


i5,6 






55.58. 2,9 


-4-20,4 


326.33. 5,5 


6,2 


-4- 


66,6 






89.37.26,7 


-^'7,7 


344-35.15,3 


i5,5 


-f- 


34,6 






71.34.45,4 


H-i9»5 


332.20.14,9 


«4,9 


■+- 


54.3 


25 


.4 


83. 5o. 5,7 


-f-18,5 



{•) Obs.-Lal. = — 4'56',9. — f air ocl. 17. 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 



G'. 



Octobre 9. 

3o Poissons . . 

47236 Lai 

473^7 Lai 

7 Pégase 

ioa6 Lai 

1254 La! 

Nadir 

Octobre 13. 

Ç Pégase 

> Verseau .... 
44856 La!.... 
44957 La! ... . 

P Pégase 

4533o Lai. . .. 

45478 Lai.... 
7 Poissons. . . . 

V Pégase 

45g63 Lai ... . 

46i58 Lai 

465oo Lai ... . 

46667 Lai 

46766 Lai 

w Poissons. . . . 
47134 Lai.... 
47224 Lai.... 
47337 Lai.... 

7 Pégase 

359 Lai 

499 Lai 

6i5 Lai 

767 Lai 

868 Lai 

1026 Lai 

1184 Lai 

9 Poissons. . . . 

1457 Lai 

1619 Lai 

I Poissons. . . . 

1904 Lai 

2004 Lai 

2123 Lai 

2216 Lai 

n Poissons. . . . 









(«) 



(«) 

(«) 
(«) 



Bar. 



0' 



Lecture. 



Réfr. Coll. 



C.19 

Dist. appar. Rédnct. 
au pôle nord, àjanv.o 



OCTOBRE 1873. 
Obskevatbcr Ludinabd. Coll. moy. = 56" 9' 26', 3. 






573 6, a 



10,4 
10, { 



57-$ 
-.73 



6,0 
6,0 



319.27.57,9 >8,4 

359.33.53,4 53,9 

o./3.42,3 12,8 

340.39. 4,1 4,3 

346.54.47.0 47,3 

337.27.22.1 9. 1,8 
195. 0.38,0 38,5 



a)ll. moj. = 56"9'25',<. 



i3,9 52 5 10,7 



53o 



10,3 



53:» 9,4 



12,1 533 8,9 



336.20.37 
3i7.55.5i 

1.39. 4 
359.33. 17 
3G3. 33.48 
335.i8.3i 
319.27. 3 
328.46. 2 
348.52.33 

2.14.52 
356.28.57 

3.22.37 
326.33. 4 

344*35.14 

332. 20.1 3 

0.18. 2 

1.45.48 

2.40.32 

340.39. 3 

356.26. 9 

o.3o. 3 

359.i5.5o 

I .19.25 

359.56.49 

346.54.45 

333. 6. I 

333. 4.14 

333.11.17 

335. I. 3 

333.22.57 

327.58.33 

33i. 9.17 

335.47.29 

332. 3o. o 

34o.5i.5o 



85,7 
16,3 

i5,3 

40,9. 

3i,4 
45,3 



5 37,1 

5o,7 
8 5,6 

8 18,7 

6 49,0 

7 32,2 

8 3,6 

1 1,8 

2 32, î 

5 53,0 

3 58,1 

7 37,4 

1 4,6 

2 14,6 

8 i3,7 

6 3,7 

8 49,1 

1 32,4 

5 3,8 

8 10,0 

3 3,8 
3 5o,7 

3 26,0 

4 49,3 

4 46,0 

5 1,7 -+- 

14,7 

5 17,7 

o 3,2 

2 56,9 

8 34,7 

3 18,0 

7 ^9,4 

1 0,6 
a 49i7 



46,1 
88,8 
i3,7 

«5,9 
22,7 

47,9 
84.0 

60,2 

28,4 
i3, 1 

19,3 

'«,9 
65 ,0 

34,0 

53,3 

l5,2 

i3,6 
12.6 

39,5 
19,5 
i5,o 
16,3 

14,1 
i5,6 

3o,9 
52,0 

52, o 

5i,8 

48,6 

5i,5 

62,2 

55;7 
47,3 
53,1 

39,4 



1" 1 



26,0 



96.42.53,6 

56.35.48,7 
55.45.58,8 
75.31. 2,2 
69. i5.io,4 
78.42.49,8 



25.4 

25,2 



2^,9 



25. i 

î»i,9 



25,1 



a5,9 



26,4 



24,6 



25,1 



79-49-34 
98.15. 3 

54.30. 33 
56.36.22 
62.35.59 
80 . 5 I . 4 I 

96.43.45 
87.24.23 
67.17.21 
53.54.45 
59.40.46 
52 . 46 . 59 

89.37.25 

71.34.44 

83. 5o. 5 
55.5i.36 

54.23.49 
53.29. 5 
75.31. I 
59.43.34 
55.39.36 
56.53.5i 
54.50. i3 
56.i2.5i 
69.15.10 
83. 4.i5 
83. 6. 2 
82.58.59 
81. 9. 10 
82.47.20 
88.11.52 
85. 1.3 
80.22.43 
83.40.17 
75.i8.i5 



I 
5 
5 
6 
I 
1 
8 
8 

4 
5 

6 

9 

8 

8 
o 

9 

9 
6 

I 

9 
6 

o 

5 

7 
3 

/ 

7 
5 

8 

o 

9 
I 

3 

9 
I 



17,2 

-*-20,I 
-♦-20, 1 

-*-i9'4 
-^'9,7 
-*-i9,6 



-h 20, 5 



>M7,o 
-f-i3,6 
-+-21,3 
21,1 
5 
18,0 
i5,o 
16,8 

-f-20,I 
-+-2I,3 
-f-20,9 
-+-2I,3 

-+-«7,7 

-+->9,9 
-m8,6 

-4-ao,9 

-Hao,9 

-+-20,9 

-+-«9,7 
-+-20,6 

-t-20,6 

-+-20,5 

-+-ao,5 

-+-20,4 

-+-20,2 

-+-«9,6 
'9,5 

«9,7 
«9,8 

19,7 
«9,6 
«9,8 
«9,9 
«9,8 
19,8 



Octobre 16. 

a Verseau. . . . 

43341 Lai 

43474 Lai 

43576 Lai 



in) 
(«) 



Coll. moy. = 56* 9' 26', o. 



12,3 597 9,2 



325.14.37,5 37,6 

3.57.25,5 25,3 

356.51. 6,3 6,4 

3.17.56,1 55,7 



68,9 

«1,4 
'9,2 
12,1 



2j,6 90.55.57,3 

52.12.12, I 
59.18.38,8 
52.51.42,4 

C.3. 



i3,o 

H-2I,5 

-+-20,5 
-f-ai,8 



C.ao 



G'. 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 

Dist. appar. Rédnet. 
Bar. G' Lecture. L. Réfr. Coll. aup^lenord. àjanT.o 



OCTOBRE 1873. 
Obsbrvatbuii Ludinard. Coll. moy. = 56*9'a6*,o. 



Octobre 16. 

43693 Lai. 
43848 Lai. 
43970 Lai. 
» Verseau . 
? Pégase . . 
44508 La). 
44594 Lai. 

447'4 Lai. 
44875 Lai. 
45060 La) . 
45175 Lai. 
452J2 Lai. 
45374 Lai. 
45485 Lai. 
7 Poissons. 
45675 Lai. 
45788 Lai. 
X Poissons. 
46021 Lai. 
461 58 L<ii. 
46255 Lai. 
46356 Lai. 
465oo Lai. 
46582 Lai. 
46725 Lai. 
46836 Lai. 
u Poissons. 
47236 Lai . 
47383 Lai. 
7 P(^gase . . 
3 59 Lai . . . 
473 Lai... 
567 Lai . . . 
673 Lai. . . 
774 Lai . . . 
i Poissons, 
f Poissons. 






(«) 
(«) 



o",7 



598 9,3 



Ï99 9, a 



600 
600 



9.» 



11,0 5i)8 7,8 



356.16.25,7 


25,7 


-4- 


19,8 




59.53.20,1 


-4- 20 


,6 


a. 37. 32,4 


32,1 


-4- 


12,8 




53.32. 6,7 


H-21 


.4 


1.14.40,9 


41,4 


-h 


14,3 


H 


54.54.58,9 


-f-21 


,3 


325. 24.31 ,4 


3i,6 


-4- 


68,5 


25,5 


90.46. 2,9 


-+-14 


► 4 


336.20.38,5 


38,3 


-f- 


46,8 


25,4 


79.49.34,5 


-hi7 


,2 


4.58. 2,5 


2,1 


•+■ 


10,4 




51.11.34,3 


-4-22 


,0 


3.55.36,6 


36,9 


-+■ 


11,5 




52. i4- 0,6 


-+-2I 


,9 


359.57.39,6 


39,3 


•+■ 


i5,7 




56.12. 2,4 


-4-21 


,4 


1 . 1 1 . 4)3 


4,4 


-*- 


14.4 




5^58.36,0 


H-21 


,7 


2.28.17,6 


18,5 


-h 


i3,o 




53.4>»2o,5 


-f-21 


r9 


358.52. 9,1 


9»o 


-+■ 


16,9 




57.17.33,9 


-f-2I, 


,5 


358.18.27,3 


28,2 


-f- 


17.6 




57.5i.i5,4 


-4-21. 


,4 


356.37.52,3 


5i,9 


-+- 


19,4 




59.31 .53,5 


-4-21 


,3 


4.43.39,0 


39,8 


-h 


10,6 




5i.25.56,8 


-4-22 


.1 


328.46. 3,9 


3,6 


■+■ 


61,0 


26,3 


87.24.23,4 


-4-16, 


9 


1.17.55,1 


54,8 


-+- 


14,3 




54.51 .45,5 


-4-21, 


,8 


1.56.52,6 


52,6 


-+- 


i3,6 




54.12.47,0 


-+-21, 


,8 


326.44.26,5 


26,7 


-f- 


65,5 


26,5 


89.26. 4,8 


-+-16. 


,8 


356.5o.5o,2 


5o,4 


-+- 


19,2 




59.18.54,8 


-4-21, 


,4 


356.28.59,5 


0,2 


-+- 


i9»6 




59.40.45,4 


-4-21 , 


,4 


358.22. 12,3 


12,2 


-♦- 


17,5 




57.47.31 ,3 


-I-2I, 


5 


0.25.17,5 


17,9 


■+- 


i5,3 




55.44.23,4 


-4-21, 


.7 


3 . 22 . 39 , 


38,8 


■+■ 


12,1 




52.46.59,3 


-+-2I, 


9 


359.39.37,5 


38, 


■+■ 


16,1 




56. 3o. 4,1 


-4-21, 


6 


5.39.40,1 


40,6 


■+■ 


9)6 




50.29.55,0 


-4-21, 


9 


4.44-31,6 


32,2 


H- 


10,6 




5i.25. 4,4 


-+-2I, 


8 


332.20. 1 5, 7 


i5,6 


-+- 


54,0 


26,2 


83. 5o. 4,4 


-4-18, 


7 


359.33.55,1 


55,8 


-f- 


16,2 




56.35.46,4 


-4-2!, 


4 


5. 6.33,5 


33,6 


-+■ 


10 2 

9 




5i. 3. 2,6 


H-21, 


6 


340.39. 5,3 


5,5 


H- 


40, 1 


26,8 


75.31. 0,6 


-^«9. 


9 


356.26.12,3 


12,5 


-+- 


«9,7 




59.43.33,2 


-^-21, 


I 


356. 50.17,8 


18,2 


-f- 


19,3 




59.19.27,1 


-4-21, 


.ï 


356.38.33,4 


34,2 


-h 


19,5 




59.31 .11 ,3 


H-21, 


.0 


357.38.37,9 


38,7 


-h 


18,4 




58. 3i. 5,7 


H-2I1 





359.18.46,2 


47.0 


H- 


16,5 




56.5o.55,5 


H-21, 


•0 


333. 4'i5,o 


l5,2 


-f- 


52,8 


26,0 


83. 6. 3,6 


H-19, 


.6 


333.22.59,2 


59,8 


-4- 


02,2 


26,7 


82.47.18,4 


H-I9, 


,8 



Coll. moy. = 56** 9' 26", 6. 



Octobre 17. 

43341 Lai.. 
43431 Lai. . 
43558 Lai.. 
43693 Lai.. 
43871 Lai.. 
44o35 Lai., 
lî Verseau . . 
44256 Lai . . 
i Pégase . . . 
44508 Lai.. 
44642 Lai . . 
44741 Lai.. 
44828 Lai.. 






11,9 596 9,7 



3.57.26,9 26,7 

358.20.59,7 59,8 

358.18.27,7 28,5 

356.16.26.0 26,0 

5.11.28.3 28,3 
4.45.39,1 39,3 

325.24.32,1 32,2 

4.56.49.4 49i4 

336.20.39.1 38,9 
4.58. 1,5 1,1 

2.54.57.5 57,9 
1.59.54,0 54,4 
5.52. 0,5 0,4 



11,4 52.12.11,3 

17,5 57.48.44,3 

17.5 57.5i.i5,6 
19,8 59.53.20,4 
10,1 5o.5â. 8,4 

10.6 51.23.57,9 
68,5 26,1 90.46. 2,9 

10.4 51.12.47,6 

46.7 26,0 79.4934,4 
10,3 5i.ii.35,8 

12.5 53.14.41,2 
i3,5 54. 9.45,7 

9,4 50.17.35,6 



H-21, 6 
H-20,8 
H-20,9 
20,7 



-+-22,0 
-+-22,0 
H-i4,4 
-4-22,1 
-f-17,3 
-+-22,2 
H-22,0 
-^21,9 
-+-22, "S 



G'. 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 



e Bar. 0' 



Lecture. 



Réfr. Coll. 



C.2I 

Dist. appar. Rëduct. 
au p6le nord, à janT. o 



OCTOBRE 1873. 
Obsekvàtbur Ludinabd. Coll. rooy. = 56® 9' 26', 6. 



Octobre 17. 
44900 Lai.. . 
45o6o Lai . . . 
45160 Lal.n 
45252 Lal.(*) 
45350 Lai... 
45485 Lai... 
7 Poissons. . . 
45788 Lai... 
45897 Lai . . . 
46047 Lai. . . 
46i58 Lai... 
i Poissons.. . 
465oo Lai . . . 
46587 Lai... 
46676 Lai . . . 
46796 Lai . . . 
46885 Lai... 
w Poissons... 
47827 Lai... 

39 Lai 

202 Lai 

396 Lai 

i3 Baleine... 
S Poissons. . . 
f Poissons. . . 
Nadir 






o",7 



593 8,7 



593 
593 



8,7 
8,7 



590 8,i 



Il ,0 
Il ,0 



590 
590 



8,3 
8,3 



357.41.21,7 21,8 

2.28.18,3 19,1 

356.52.36,6 36,3 

358.18.26,3 27,1 

359.14.54.6 55,0 
4.43.39,7 40,5 

328.46. 4,3 4}0 

i.56.5i,5 5i,4 

357.13. 3,7 4,6 

4. 7.43,4 43,1 

356.28.59,1 59,8 

33i. 6.58,3 57,8 

3.22.38,3 38,0 

358.52.20,3 20,1 

1.53.17,7 '8,5 

2.25. 6,0 6,4 

1.24.58,5 58,9 

332.20.16.7 16,6 
0.23.42,3 43,0 
5.51.32, 5 32,5 
4.i3.io,5 11,4 
3.38.58,9 59,6 

32i.53.3o,o 3o,4 

333. 4-i6,i 16,3 

333.22.59,6 0,1 

194.59.37.8 38,0 



8,2 
3,0 

9,1 
7,6 
6,5 
0,6 
61 ,0 
3,6 
8,8 

9,6 
56,3 

6,9 
3,6 

3,1 

4, a 

54,0 

5,3 

9,4 

1,8 

77,9 
52,6 

52, o 



26,7 



26,3 



27,1 



^6,4 
27,2 
27,1 



58.28.23.0 -4-ai 
53.41*20,5 -1-22 

59.17' 9>4 H-ai 

57.51.17.1 -♦-21 
56.54.48,1 -+-21 
5i.25.56,7 -+-22 

87.24.23.6 -4-l6 
54.12.48,8 -4-22 

58.56.40.8 -f-21 
52. 1.54,7 """^^ 
59.40.46,4 -1-21 
85. 3.25,1 -f-17 
52.47. 0,7 -+-22 

57.17.23.4 -H2I 

54.16.21.7 -h2I 
53.44-33,3 -h2i 

54.44.41.9 ^-^ï 
83. 5o. 4,0 -hi8 

55.45.58,9 -h2l 

5o.i8. 3,5 -+-21 

5i.56.26,4 +31 

52.30.38.8 H-21 
94.17.14,1 -hi8 
83. 6. 2,9 -+-19 

82.47.18.5 -hi9 



4 
o 

4 
6 

7 
3 

9 
o 

6 

2 

5 

8 
o 

> 

9 

9 
8 

8 

6 

8 

6 

6 

3 

9 



Coll. moy. = 56" 9' 27', 2. 



Octobre 28. 

y Poissons. . . 
45-88 Lai... 
45897 Lai . . . 
46082 Lai... 
46182 Lai... 
t Poissons. .. 
46551 «Lai... 
46643 Lai... 
46736 Lai . . . 
46847 Lai... 
6> Poissons . . 
47134 Lai. .. 
47236 Lal.(n 
47327 Lai... 

7 Pégase 

287 Lai 

367 Lal.C).. 






7,1 



63 1 4,6 



667 3,9 



328.46. 5,7 5,5 

1.56.55,1 55,2 

357.13. 6,5 7,2 

359.10. 3,9 4,3 

359.49.22,6 23,1 

33i. 6.59,8 59,4 

357.12. 1,2 1,3 

1.35.48,4 48,7 

1.40.35,6 35,9 

359. 3.20,9 21,5 

332.20.18,0 18,0 

0.18. 7,6 8,2 

359.34. 0,9 1,4 

0.23.45,3 45,9 

340.39. 8,3 8,8 

4. 8.38,1 38,7 

358.22.35,8 35,9 



62,5 

3,9 
9,2 
7,0 
6,2 
57,6 
9>2 
4,3 
4,2 

7,1 
55,3 

5,7 
6,6 

5,6 

41,0 

1,5 

7,9 



26,8 



26,6 



27,1 



28,4 



87 

54 
58 

56 

56 

85 

58 

54 

54 

57 
83 

55 

56 

55 

75 

52 

57 



.24.24,2 
.12.45,9 
. 56 . 39 , 2 

•59.39,9 
.20.20,3 

. 3.25,4 
.57.45, I 
.33.52,8 
.29. 5,5 
. 6.22,8 
.5o. 4,5 
.51.34,7 
.35.42,4 
.45.56,9 
.30.59,4 
. 1. 0,0 

•47. 9,2 



16,8 
23,7 
23,0 
-h23,4 
23,6 
17,8 
24,0 
-+-23,7 
-f-23,7 

-+-23,4 
-*-<8,9 
-+-23,5 
-h 20, 5 

-4-23,4 

-+-20,7 
.+-23,7 
-+-22,9 



(•) Obs.-UI. = — 4'59',3. — roir ocl. 8. 

(*) Lecture augmentée de 5'. — P^oir Cat. et obs. d'oct. 16; 1874 nov. 5 (G. M.) et 1879 oct. 3o. 
(*) Lecture augmentée de 20*. — P^o/'r Cat. et obs. d'oct. 9, 16; 1874 oct. 26 (G. M.). — La lecture 
primitive ne correspondait pas à la zone d'observation. 
(') Lecture augmentée de 2'. — roir Cat. et obs. de 187} nov. 4 (G. M.) et 1878 nov. 19 (G. M.). 



Caa 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 



rir 



Bar. 



Lecture. 



Réfr. 



Dist. appar. Réduct. 
Coll. au pôle nord. àjanT.o 



Novembre 7. 
Pol. — a",55.. 
0^ Baleine .... 

» Poissons 

V Poissons. . . . 

Neptune 

Nadir 



Novembre 13. 

46645 Lai 

467*27 Lai ... . 

46783 La! 

» Poissons . . . 
3o Poissons . . 
47210 Lai. . . . 
4731 1 Lai. . . . 

47 Lai 

181 Lai 

281 Lai 

396 Lai 

473 Lai 

584 Lai 

673 Lai 

868 Lai 

ioo3 Lai 

1254 Lai 

i4o3 Lai 

1 5o5 Lai 

i587 Lai 

• Poissons. . . . 

1867 Lai 

2025 r^i 

2181 Lai 

2329 Lai 

Pol.-+-o"',88.. 

2679 La'- (')•• 



OCTOBRE 1873. 

OBSBaVATBUR LUDINARO. Coll. moy. = 56**9'27',2. 



Octobre 28. 




o",7 


/ V 


» 


• 


56i Lai. (•)... 


(«) 




4.14.34,1 


34,8 


-+- 11,4 


i3 Baleine.... 






321.53.32»! 


32,3 


■+- 79,9 


iî4i Lal.(*).. 


{") 




327.32.17,2 


•7,4 


-+- 65,4 


i2{9 Lai 


(«) 




330.49.48,9 


^9.3 


-f- 58,3 


S Poissons 






333. 4.18,3 


18,4 


-+- 54,0 


i5o5 Lai 


(") 




331.17.52,6 


52,7 


-F 57,3 


n Baleine 


(") 


645 


3,1 3i5.20. 5,5 


5,9 


H- 102, 4 


n Poissons 




e 


340.51.54,6 


54,3 


-H 40,8 


2951 Lai 


(") 


5,1 640 


2,9 337.40. 2,1 


2,5 


-+- 45,8 



(« 






(«) 



8,8 



535 



538 
8,1 539 
8,1 



NOVEMBRE 1873. 

Coll. moy. = 56*>9'a5',8. 



fi, 3 



6,3 
6,4 



5j.46.56,7 56,3 

317.20.54,1 53,9 

340. 5i. 52, 4 52,0 

33i. 1.21,5 21,2 

33.i.47. 6>o 5,6 

194.59.38,9 38,7 



48,8 

92,3 

39,7 
56,5 

49.6 



Coll. moy. = 56'9'26',4. 



8,9 532 6,9 



533 6,8 



533 6,7 



534 6,5 



53 1 6 ,'i 



1.44.15,9 


16,5 


-4- i3,8 


1.27.48,2 


48,1 


-+- 14,0 


3.31.54,3 


54,3 


-^- i»,9 


332.20. i5, I 


i5,o 


H- 53,9 


319.27.54,8 


54,1 


-h 85,1 


4.14.48,8 


49,9- 


-+- 11,1 


356. 5i. 16, 4 


16,6 


-+- 19,2 


359.23. 3,3 


4,1 


-h 16,4 


3.32. 4,4 


4,4 


-^ n,9 


2.15.57,3 


57,6 


-f- l3,2 


3.39. 3,3 


3,9 


-1- 11,8 


356. 5o. 19,6 


ï9,9 


-+- «9»^ 


359.30. 2,8 


3,2 


■T- 16,2 


357.38.41,1 


41,8 


-f- 18,4 


359 . 56 . 55 , 7 


55,7 


-h i5,8 


2. i5.4i ,4 


41,7 


-+- i3,3 


337.27.23,5 


23,5 


H- 45,0 


328.14. 1,1 


'.7 


t- 62,3 


33i .17.50,3 


5o,2 


-+- 56, 


332.20. 6,8 


7, a 


-+- 54,0 


333.23. 0,1 


59,4 


-+- 5i,9 


333.49.42,8 


43,3 


-+- 5i,3 


3i5.2o. 0,1 


0,1 


-+- 99»9 


35o. 4.54,7 


55,1 


-h 27,3 


329. 7.27,4 


27,4 


-h 60,4 


54 . 46 . 59 , 3 


58,9 


- 48,8 


333.28.36,0 


36,7 


-+- 5i,9 



26,8 



27,7 



27,3 



25,9 
25,6 
25,7 
25,9 



25,7 



,y 



25,5 



26,4 



26,4 



51.55. 3,8 


-+-24,2 


94.17.14,8 


-+-17,8 


88.38.15,2 


-t-19,0 


85.20.36,2 


-+■19,6 


83. 6. 2,8 


-^i9»9 


84.52.31,8 


-4-19,8 


100. 5i. 3,7 


-4-17,8 


75.18.1.3,7 


-4- 20, 8 


78.30.10,5 


-4-20,5 



I .21 .4*^,7 

98.50. 4,2 

75.18.13,5 

85. 9. 1 ,1 
81.23. 9,8 



-4-23,2 
17,3 
21,2 

i9»7 



54.25.23,7 


-H25,6 


54.41.^2,3 


-H25,6 


52.37.44,0 


-f-26,0 


83. 5o. 5,3 


-4-i8,7 


96.42.57,4 


-4-l5,2 


51.54.48,3 


-1-26,1 


59.18.29,0 


-H 24, 8 


56.46.38,7 


-f-25,2 


52.37.33,9 


-^-25, 9 


53.53.42,0 


-4-25,7 


52.3o.34,3 


-4-a5,9 


59.19.25,7 


-^a4,7 


56.39.39,4 


-4-25,2 


58. 3i. 3,0 


-f-24,8 


56.12.46,5 


-h25,2 


53.53.58,0 


-+-25,5 


78.42.47,9 


-h 20, 8 


87.56.27,0 


-4-18,8 


84.52.32,2 


-4-19,5 


83.5o.i3,2 


-^-ï9,8 


82.47.18,9 


-4-20,0 


82.20.34,4 


-+-20,1 


100. 5i. 6,2 


H-i5,9 


66. 4. 58, 6 


-f-23,I 


87. 2.59,4 


^-'9,^ 


1.21.38,7 


-+-25,3 


82.41.41,6 


H- 20,1 



(•) Lecture augmentée de i'. — P^oir Cat. et obs. de 1874 ocl. i3 (G. M.) et 1875 oct. 6 (G. M.). 

(*} S'accorde avec Lai, mais diff. de l' avec les obs. de 187 1 oct. 23, 187 1 nov. 17 (G. M.) et 1872 oct. 29. 

{*) Diffère de 9', 5 avec obs. de nov. 14. 







CERCLE MURAL DE GAMBEY. 
Bar. 0' Lecture. L. 



C.a3 



Dist. appar. Réduct. 
Réfr. Coll. au pôle nord. àjaiiT. o 



NoYembre 13. 

3) Poissons. . . . 

2908 Lai 

3oi2 Lai 

V Poissons 

Poissons. . . . 

Neplune 

4a8C Lai 

4382 Lai 

P Baleine 

4780 Lai 

4905 Lcil 

7 Baleine 

5i 10 Lai 

41 Bélier 

5337 L'ïl 

5418 La! 



NoYembre 14. 

w Poissons.. .. 
47251 Lai. . . . 

7 Pégase 

ao2 Lai 

3oi Lai 

435 Lai 

549 Lai 

656 Lai 

774 Lai 

i3 Baleine 

1026 Lai 

1254 Lai 

1375 Lai 

i5o5 Lai 

i63a Lai 

c Poissons. . . . 

1904 Lai 

2026 Lai 

2181 Lai 

Polaire 

2679 Lai. (•).. 
D Poissons. . . . 

2864 Lai 

2991 Lai 

y Poissons. . . . 

Neptune 

3386 Lai 

3492 Lai 

3686 Lai 

3775 Lai 

3844 Lai 

3967 Lai 












(") 






NOVEMBRE 1873. 
Obsbrvateub Ludinahd. Coll. moy. = 56" 9' 26*, 4. 

o"',7 



528 5,9 



8,4 5i6 5,3 



1 

340. 5 I .53,2 


52,8 


-¥■ 


39.7 


26*4 


/ M 
75.18.13,3 


M 

-^21 ,3 


336. 5.14,5 


14 9 


-h 


47,3 




80. 4.58,8 


-»-20,5 


328. 7. 8,7 


8,7 


-f- 


62,6 




88. 3.20,3 


-^i9»î» 


33 1 . I . 22 , 2 


21,9 


-h 


56,6 


26,7 


85. 9. 1,1 


-^19»5 


334.11.40,1 


39,7 


-4- 


49,7 


26,5 


81.28.36,4 


-hao,a 


334.43.53,1 


53,4 


-♦- 


49-7 




8i .25.22,7 




333.'|6.»'^,o 


12,2 


H- 


H,î 




82.24. 5,6 


-^19 7 


33o.'jio.v.8, 1 


28,4 


-h 


57,9 




85.49.55,9 


-hi9,3 


334. 4. o,G 


0,8 


-4- 


5o,9 


K , » 


82. 6.16,5 


-+-»9»€ 


333. 5.40,2 


40,5 


-f- 


52,7 




83. 4.38,6 


-Hi9,3 


329 . 4 • » N 5 


iG,o 


-f- 


60,6 




87. 6.11,0 


H-18,9 


328.52.43,5 


i4,o 


-f- 


61 ,0 


26,3 


87.17.43,4 


-f-18,7 


33o.2i.i'*),7 


i5,9 


-f- 


58, 




85. i9. 8,5 


-^-I8,9 


352. 5{. 18,3 


18,4 


-+- 


23,8 




63.i5.3i,8 


-*-<9»9 


33i. 4.54,0 


54,4 


-H 


56,5 




85. 5.28,5 


-4-18,9 


327.40. 54. 3 


54,5 


-i- 


63,6 




88.29.35,5 


-+-18,5 



Coll. moy. ^ 5G''9'26',9. 



8,2 553 6,0 



55o 5,0 



559 4,5 



56o 4,3 



332 

5 

340 

4 
356 

2 

359 

3 

359 

321 

346 
337 
328 
33i 
335 
333 
327 
3i5 
35o 

54 
333 

340 

326 

335 

33i 

33i 

33 1 

335 

332 

333 

335 

33i 



.20.17, I 


17, 


.52.45,2 


45, 


.39. y,i 


/ ' 


.i3.i4,i 


14, 


.17- 4,7 


1, 


.53.49^7 


5o, 


.38.58,3 


■i'J, 


.47.34,2 


34, 


.18.49,4 


-io, 


.53.29,1 


^9, 


.54.49,0 


49, 


.27.22,5 


■lA, 


.52. 9,4 


9. 


. 1 7 . 5o , 8 


50, 


. 0.33,3 


33, 


.22.58,9 


59, 


.58.33,5 


34, 


. 20 . 1,6 


1. 


. 4.54.5 


55, 


.46.59,5 


59, 


.28.46,5 


47, 


.51.54,2 


53, 


.29. 1,3 


a, 


.17.36,0 


36, 


. 1.22,9 


aa. 


.43 24,4 


24, 


.33.25,7 


a6. 


. 3() . 1 2 , 7 


i3, 


.28.45,0 


45, 


.21 .21 ,2 


a', 


.38.38,2 


38, 


.33.36,8 


37, 



1 

2 

3 

9 
9 
5 

o 
3 
1 

4 

6 
6 



3 
2 
6 
o 

I 
2 

9 
o 

I 

6 

7 

4 
2 

7 
5 

9 
5 



-1- 



54 



40 
11 
20 
12 
16 
1 1 
16 

7B 
3i 

45 
61 
56 

49 

52 

63 
-4-100 

-■h 27 

- 49 

-h 52 

-4- {o 
-t- 66 



-f 



-i- 



-r 



-I 



-4- 



-+- 



49 

^7 

5o 

56 
48 
54 

52 

48 
56 



2 
2 
o 
6 
2 

7 
6 

6 

3 

4 

•y 
j 
6 
5 
5 
8 
5 
2 

4 
2 

9 
2 

I 

3 

I 

8 

3 

7 
6 



O" 'J 



27,3 



83. 5o. 4 
5o.i6.5i 
75.30.59 
5i .56.23 
59. 52. 42 
53. i5.49 
56.3o.44 

52.22. 4 



26,3 



25,7 



27,0 



27,0 



26,9 



56. 

94. 
69. 

78. 

87. 
84. 

81. 

82. 

88. 

100. 

66. 

1 . 

82. 

75. 
89. 
80. 
85. 
81. 
84. 
80. 
83. 
82. 
80. 
84. 



5o.53 
17. 16 
i5. 8 
42.49 
18.18 

02.32 

9.4'> 
47.20 

1 1 .56 

5i. 6 

4 . 59 

21.38 

41 .32 

18. i3 
41 .3i 
52.40 

9. « 
26 . 52 

36.56 

40. 2 

^1.35 

48.58 

31.36 

36.45 



>« 


-ri8, 


,2 


-4-26, 


,8 


-r2l, 


,2 


-^20, 


,0 
,1 


"^24, 
-4-25, 
-4-20, 


,3 


H 26, 


,4 


-f 25, 


,1 


-1 16, 


,9 


-23, 


,7 


-f 20, 


,8 


.-18, 


,5 


«9, 


,8 


4-20, 


,1 


-r-20, 


,2 


-+ 18, 


,« 


-16, 


,4 

,3 


-4 23, 

-4-25, 


,1 


-f 20, 


,2 


-4-21, 


,8 


-+-18, 


,« 


-4-20, 


,4 
,5 


-^'9, 


,6 


-^«9, 


,5 


-+-20, 


,5 


-^»9, 


,6 


-"• »9» 
-20, 


,5 


-^"9» 



5 
I 

2 

7 
8 

3 

o 

2 

8 
8 

9 
5 

3 

o 

9 
o 

I 

6 

I 

3 

8 

4 



7 
3 

7 

9 
I 

5 



(•) Diffère de 9', 5 avec obs. de nov. i3, 



C.24 



ŒRCLE MURAL DE GAMBEY. 



Novembre 14. 

4382 Lai 

S' Baleine 

4780 Lai 

4936 Lai 

5iio Lai 

c Bélier 

Nadir 



Novembre 19. 

n Poissons. . . . 
54 Andromède 

Neptune 

p Bélier 

a Bélier 

Nadir à a**. . . . 

Novenl)re 29. 

a Baleine 

58oo Lai 

^Bélier 

6167 Lai 

Ç Taureau. . . . 

6665 Lai 

lî Taureau. . , . 
7 Taureau. . . . 

8298 Lai 

8822 Lai 

Tr'Orion 

Nadir 



Décenl)re 1. 

p Andromède. 
Pol. — o",77.. 

6* Baleine 

n Poissons. . . . 

2864 Lai 

V Poissons 

Neptune 

3492 Lai 

609 B.A.C. . . 

3844 Lai 

4016 Lai 

4174 Lai 

4286 Lai 

Ç Bélier 

4567 Lal.(-).. 
4681 Lai 



(ab) 



{ab) 



W 



(û 
(« 
(« 
W 
(« 
(« 

(« 
(^ 



Bar. 0' 



Lecture. 



Réfr. 



DIst. appar. Béduet. 
Coll. ao p6le nord. àjanT. o 



NOVEMBRE 1873. 

Obsbrvatbue Ludinard. Coll. moy. = 56'' 9' 26', 9. 



{à) 
(ab) 






6,5 



6,1 
6,1 



o",7 



564 4,a 



6,2 590 
588 



588 
588 



538 
10,5 538 
10,7 



721 
721 



330.20.29,1 29,5 

334. 4* 0,5 0,6 

333. 5.41,4 41,8 

327.45.42,6 43,0 

33o.2i.i5,2 i5,5 

347. 0.10,3 9,9 

195.59.39,4 39,4 



Coll. moy. = 56^ 9' 27", 3. 

2,5 340.51.54,1 53,8 

16.12.43,3 4^)8 

2,3 334.4^*^9)0 58,9 

346.20.33,0 32,4 

2,3 349. 0.59,4 59,3 

2,3 194.59.39,1 39,1 

Coll. moy. = 56**9'26%6. 



537 9îï 



8,9 
9,0 



. 9.21,4 
345.26. 0,4 
326.54-54,3 
335.27.50,2 

326.10.37,4 
349 «52.50, 2 
341.29.28,5 
33i.3i .44»2 
329.26.38,1 

332.54.47,0 
194.59.38,9 



21,9 
59,6 

54,6 

49'5 
37,6 

49,5 
28,6 

44,1 
38, o 

47, ï 
38,8 



DÉCEMBRE 1873. 

Coll. moy. = 56'*9'27*,3. 



7,2 721 1,4 



I 
54 

3i7 

340, 

326 
1,7 33i 

334 
1,7 335 

337 

335 

333 

326 

333 

336. 

327 
722 1,5 327.53. 2,2 



. 6.57,3 
.47. 3,2 

.20.55,4 
.5i.56,9 

29. 2,9 

. 1.23,5 

.36. 2,8 

.3o.i5,2 

.5i.i4,7 
.38.40,3 
.56.46,7 
.i8.3i,3 
.46.16,0 
• . 1 2 . 39 , 6 
.34.17,4 



57,0 

55,3 

56,6 

3,3 

23,2 
2,6 

i5,5 
14,8 
40,8 
46,8 
3i,8 
16,1 

39,3 
17,8 



10,9 536 9,6 329.46. 7,2 6,9 -4- 

334 



58,5 

5i,4 
53,3 
64,0 
58,5 
3i,5 



58,3 
5o,i 
32,9 
64,6 

47,9 
66,3 

27,2 

38,4 
55,0 

59,1 
52,4 



i5,i 

5o,9 

96,3 

41,4 

69,0 

58,9 
5i,7 

5o,3 

46,4 
5o,i 
53,2 
69,5 
53,6 

49,1 
66,5 

65,8 



26,8 



27,7 



85.49.55,9 


-^ï9,î^ 


82. 6.17,7 


-4-19,6 


83. 4*38,4 


-hi9,3 


88.24.47,9 


-+-18,7 


85.49* 9,9 


-+-18,9 


69. 9-48,5 


-^19,4 



40,6 26,4 75.18.14,1 -4-ai,4 

1,3 26,6 39.56.43,2 -4-a5,8 

5o,9 81.29.19,3 

32,8 27,0 69.49*27,7 -^21,9 

29,2 29,2 67. 8.57,2 -4-21,9 



26.7 86 
82 

26.2 70 

89 

26.3 80 

89 

27 . 1 66 

26.8 74 

84 
86 

26.2 83 



.24.18,0 
. 0.54,8 
.43.59,9 
.i5.36,6 
.42.25,0 
.59.55,3 
.17. 4,3 

.40.36,4 
.38.37,5 

.43.47,7 
.i5.3i,9 



27,2 
26,7 
25,5 

28,3 

26,4 



55. 2.45,4 
1.21.33,5 
98.50. 8,3 
75.18.12,1 
89.41*33,0 
85. 9. 3,0 
81.34.16,4 
80.40. 2,1 
78.18.58,9 
8o.3i.36,6 
82.13.33,7 
89.52. 5,0 
82.24. 4,8 
79.57.37,1 
88.36. 16,0 
88.17.31,0 



17,5 
18,0 

19,3 
16,7 

17,4 
16,1 

17,5 

i5,i 

14,6 

i3,7 
i3,3 



-+-26,4 
3i,i 

«4,8 

-H21,5 

-t-17,7 
-4-18,8 

-^i9»9 

-4- 20, 4 
-^19,8 
19,3 
17,6 

19,» 
19,5 

i5,6 
17,7 



C) Lecture augmentée de 10". — La lecture primitive ne correspondait pas à la zone dans laquelle on 
observait. 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 



G'. 



Décembre 1. 




CBI-hi-», 12. 


(ab) 


5o45 Lai 


(«) 


TT Bélier 




5296 Lai 


(") 


5423 Lai 


(") 


56i7 U\ 


(") 


5694 Lal.(-).. 


(«) 


58oo Lai 


(«) 


S Bélier 


[oh] 


6087 Lai. (*).. 


{") 


64M Lai 


(«) 


6542 Lai 


(«) 


66o3 Lai 


(") 


7122 Lai 


(") 


7212 Lai 


(«) 


7323 Lai 


(") 


7448 Lai 


{") 


7536 Lai 


(«) 


7642 Lal.(').. 


{«) 


7800 Lîil 


(«) 


7910 Lai 


(«) 


8014 Lai 


(") 


8166 Lai 


(«) 


83i4 Lai 


C) 


e Taureau. . . . 


{ab) 


Aldébaran.. .. 


(ab) 


8862 Lai 


{») 


8960 Lai 


{") 


Tr'Orion 




Décembre 3. 




c Poissons 




P Andromède. 




V Poissons. . . . 




3492 Lai 


(«) 


3844 Lai 


(«) 


3918 Lai 


(«) 


4382 Lai 


{«) 


V Baleine 




4790 Lai 


(«) 


4936 Lai 


H 


5oo7 Lai 


{") 


5iio Lai 


(«) 


5290 Lai 


(") 


5329 Lai 


{") 


5371 Lai... . 


{«) 



© Bar. 0' 



Lecture. 



Réfr. Coll. 



C.aS 

Dist. appar. Réduct. 
au pôle nord. àjariT.o 



DÉCEMBRE 1873. 
Observateur Ludinard. Coll. moy. = 56°9'27'',3. 



o"',7 



•21 






rio 



721 



2 72 1 



/ »-* / 



7.» 



« t V 

339.48.52,1 


52,2 


-t- 


43,2 


76°.2i'.i8'',3 


« 


328.52.46,6 


46,5 


-+- 


63,6 


87.17.41,4 


-+■«7,7 


343. 6.3r,i 


3o,8 


-i- 


38,1 


73. 3.34,6 


-*-20,0 


327.21.29,1 


2^9, a 


-h 


67,1 


88.49. ^»^ 


-f-17,3 


1,1 33i.5o.i4,5 


i|,8 


■+- 


57,4 


84. ao. 9,9 


-+-17,9 


33o. 1.47,9 


47 >9 


^■• 


61 ,2 


86. 8.40,6 


-+-17,5 


327.32.51 ,3 


5i,3 


-+- 


66,7 


88.37.42,7 


-4-18,5 


334. 9.25,0 


25,4 


-f- 


52,9 


82. 0.54,8 


-^»7'9 


0,9 345.25. 4,1 


3,8 


-f- 


3i,8 


28,4 70.11. 58, 3 


H-i9'4 


0,9 333.23.57,2 


57,6 


-f- 


53,4 


82.16.23,1 


-+-I7t5 


328.59.14,5 


14,9 


-+- 


63,4 


87.11.15,8 


-+-16,5 


33i. 0. 8,7 


9,« 


-h 


59,» 


85.10.17,4 


-Hi6,8 


332. 9.47,6 


47,9 


-♦- 


56,8 


84. o.36,2 


-Hi6,7 


327 . 2 1 . 27 , 6 


îï7»7 


-f- 


67,2 


88.49. 6,8 


-+-i5,6 


33o.58.35,8 


36,3 


-+- 


59.^ 


85.ii.5o,2 


-t-i5,8 


33 I .32.56,5 


56,4 


-h 


58, 


84.37.28,9 


-+-i5,7 


333.25.26, \ 


26,6 


-h 


54,4 


82.44.55,1 


-hi5,7 


329.40. 5,3 


5,6 


-+- 


62,0 


86.3o.23,7 


-f-i5,3 


0,9 327.31.21,7 


21,8 


-+- 


66,7 


88.39.12,2 


-i-i5,7 


328. 9.58,5 


58,8 


-h 


65,3 


88. 0.33,8 


-+-i4,9 


335. 5 1 .5i , I 


5i,i 


-+■ 


49»8 


80. 18.26,0 


-1-l5,2 


33o.53.i4,8 


i5,4 


-+- 


59,4 


85.17.11,3 


-f-i4,8 


^^19'\^'U,^ 


4i,7 


-+- 


61,3 


86.21.43,9 


H-i4,5 


328.22.35,9 


35,8 


-»- 


64,7 


87.47.56,2 


H-i4,3 


1 , 1 345. 4-5,7 


5,6 


-+- 


35,3 


27,7 71. 5.57,0 


-^14,7 


342.25.27,3 


27,0 


-h 


39, î» 


27,2 73. H. 39, 5 


-m3,9 


329.44*10)8 


11,2 


-f- 


61,8 


86.26. 17,9 


-f-i3,5 


329. ^,. 9,0 


9,0 


■+- 


63,3 


87. 8.21,6 


-f-i3,3 


1,0 332.54.52,2 


52,2 


-+- 


55,3 


28,5 83.i5.3o,4 


-f-l3,2 



Coll. moy. = 56°9'27'',8. 



5,2 333.23. 0,9 


0,4 


-+- 


53,5 


a6,4 


82.47.20,9 


-f-i9>4 


1. 6.57,1 


56,8 


-+- 


i5,o 


27,0 


55. 2.46,0 


-+-26,5 


33i. 1.25,1 


24,9 


~\ - 


58,6 


28,5 


85. 9. 1 ,5 


^18,7 


335.3o.i3,6 


i3,9 


-I- 


49»6 




80.40. 3,5 


H- 19,8 


335.38.38,9 


39» 4 


-4- 


49'5 




80. 3i .37,9 


-^^«9»7 


331-33. 3i, 4 


3i,9 


-h 


57,1 




84.36.53,0 


-Hi8,7 


5,0 330.20.29,2 


^9,4 


-f- 


59,6 




85.49.58,0 


-hl8,2 


334. 3.59,3 


59>9 


"!" 


52,3 




82. 6.20,2 


,18,9 


326.52. 2,6 


2,6 


-h 


67,3 




89. 18.32,5 


-^17,3 


327.45.42,7 


4^,9 


-■f • 


65,2 




88.24.50,1 


-+-»7i4 


326. II .l3,2 


i3,3 


-f- 


68,9 




89.59.23,4 


-h 17,0 


33o.2i . 14,5 


14,6 


— i— 


59,6 




85.49.12,8 


-17,8 


33o. 5.40,7 


40,9 


-t- 


60,2 




86. 4.47,1 


-f 17,6 


332. 7.50,2 


5o, 1 


_j_ 


56,1 




84. 2.33,8 


-^18,0 


333.20.18,4 


18,7 




54.1 




82.50. 3,2 


-18,1 



(•) L<»cture diminuée de 10°. — f^oir Ca t. et obs, de 1871 nov. 17. La lecture primitive ne correspon- 
dait pas à la zone dans laquelle on observait. 

(*) Lecture diminuée de 1'. — f o/> Cat. et obs. de i858 janv. 29. 

(') Lecture diminuée de 10**. — roir Cat. et obs. de 1874 déc. 3. — La lecture primitive ne corres- 
pondait piis à la zone dans laquelle on observait. 

Observations de Paris, 1873. C . 4 



C.26 



G- 



Décembre 3. 

5460 Lui (n) 

55 Î4 Lai (a) 

566i Lai [a) 

57554 Lai (a) 

5847 La! {a) 

5938 Lai .... (n) 

6079 Lai (a) 

r)2.i6 Lai {a) 

63-21 Lal.C').. (''i 

G 49.4 Lai (a) 

65\'jt Liil (rt) 

6Go3 Lai (a) 

6719 Lai (a) 

6821 Lai. ... . {a) 
VI Taureau. . . . 

< Taureau (ab) 

85i5 Lai (a) 

CBS-i-i™,i2. 

8889 Lai (a) 

8968 Lai (a) 

Tr'Orion 

919^' Lai (n) 

A Taureau (n) 



Décembre 6. 

Ti Poissons. . . . 
V Poissons .... 

p Bélier {ab) 

a Bélier 

8967 Lai {à 

4077 Lai (a 

4174 Lai (a 

4286 Lai (a 

4382 Lai (a 

P Baleine (a 

4790 Lai (a 

4936 Lai (a 

5o48 Lai {a 

5290 Lai (a 

535o Lai .... . (a 

5528 Lai {a 

CL Baleine 

5734 Lai (a 

5847 Lai (a 

5946 Lai (n 

6044 Lai [a 

6143 Lai (a 

6246 Lai \a 

6321 Lai (a 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 
Bar. 6' Lecture. 



Dist. appar. Réduct. 



L^ Réfr. Coll. au p6lenord. à jaoT. 



DÉCEMBRE 1873. 

Observateur Ludinard. Coll. moy. = 56" 9' 27", 8. 



o-j 



719 4,7 



718 



"-1 -t 



6,3 



6,1 691 
r>93 



4?4 



3,6 



7'7 3,9 



339.20.43,0 


43,2 


-f- 


61,8 


86.49.46,4 


-+-17,3 


333.25. 7,8 


8,1 


-\- 


53,7 


82.45.13,4 


-r-18,0 


331.48.37,6 


38,1 


-+- 


56,8 


84.21.46,5 


-+-17,6 


327.46.10, \ 


10,5 


-1- 


65,4 


88.24.22,7 


-+-16,8 


330.53.45,3 


45,8 


-h 


58,6 


85. 16.40,6 


H-17,3 


334. 17.^8, I 


28,1 


-h 


52, 1 


8i.52.5i,8 


-t-17,7 


332. 30.34, 1 


34,3 


-f- 


55,4 


83.39.48,9 


-hi7,3 


326.53. 8,3 


8,8 


-f- 


67,5 


89.17.26,5 


-m6,3 


331.39.53,4 


53,7 


-f- 


57,0 


84.3o.3i , 1 


-m6,8 


328.59.12,8 


l3,2 


-f- 


62,7 


87.11. 17,3 


-+-16,4 


33i. 0. 8,3 


8,6 


-+- 


58, i 


85. 10.17,6 


-+-16,6 


332. 9.48,0 


48,1 


-+- 


55,5 


84. 0.35,2 


-f-16,3 


328.31.37,3 


37,7 


-♦- 


63,6 


87.38.53,7 


-+-ï5,9 


333. 19.14', 9 


i5,3 


-f- 


53,8 „ 


82.51. 6,3 


-4 16,4 


349.52.52,4 


5i,9 


-h 


28,4 28,2 


66.17. 4,3 


-f-17,6 


345. 4. 5,7 


5,4 


-i- 


34,8 28,0 


71. 5.57,2 


-^-14, 7 


333.13.54,8 


55,2 


-h 


54,1 


82.56.26,7 


-+-14,0 


35o. 2.18,9 


18,9 


-4- 


28,2 


66. 7.37,1 




330.54. 10,2 


10,6 


-4- 


58,7 


85.i6.i5,9 


H-i3,3 


329.12. J6, 9 


46,8 


•+- 


62,3 


86.57.43,3 


-i3,i 


332.54.51 ,3 


5i,3 


-h 


54,7 28,4 


83.i5.3i,2 


-i-i3,o 


327. 5.52,o 


52,2 


-4- 


67,0 


89. 4.42,6 


-+-12,7 


35i. i.i5,3 


i5,4 


H- 


26,1 


65. 8.38,5 


-f-17,8 



Coll. moy. = 56" 9' 28", 2. 



4,6 



4,1 



695 4, a 



695 3,4 



; 340.51. 56,1 


55,8 


-h 


40,9 


28,1 


75.18.13,3 


-+-21,4 


33 I. 1.23,7 


23,5 


-f- 


58,2 


27,6 


85. 9. 2,9 


-4-i8,6 


346.21 .34,2 


33,9 


-f- 


3^,9 


27,9 


69.48.27,2 


-+-22,4 


349. 2. 0,5 


0,2 


-f- 


29,4 


29, i 


67. 7.57,4 


-f-22,7 


331.33.38,6 


39,1 


-+- 


57," 




84.36.46,2 


-f-18,5 


i 328.19.38,2 


38,5 


•+■ 


63,9 




87.50.53,6 


-+"'7,7 


326.i8.3i ,2 


3i,7 


H- 


68,6 




89.52. 5,1 


-M7,2 


333.46.15,8 


i5,9 


-h 


53,0 




82.24. 5,3 


H-i8,9 


330.20.28,5 


28,8 


-h 


59,7 




85.49.59,1 


+18,1 


334. 4* 1,3 


»,7 


-h 


52,4 


27,8 


82. 6.18,9 


-+-18,7 


326.52. 3,3 


3,4 


-+■ 


66,9 




89.18.31,7 


-+-17,1 


327.45.44,6 


44,8 


-f- 


65,3 




88.24.48,7 


-+17,2 


327.22. 8,9 


9,0 


-h 


66,1 




88.48.25,3 


H-17,0 


33o. 5.42,1 


4^,3 


-h 


60,1 




86. 4.46,0 


-^17,4 


330.46. 5,8 


6,0 


-4- 


58,8 




85.24.21 ,0 


-^17,5 


326.54.58,9 


59, a 


-+- 


67,3 




89.15.36,3 


-f-18,4 


329.46.10,3 


10,1 


-+- 


60,9 


27,8 


86.24.19,0 


-+-17,0 


329.29.44,2 


44,5 


-t- 


61,4 




86.40.45,1 


-^-i6,9 


330.53.47,5 


47,4 


-f- 


58,6 




85.16.39,4 


17,1 


328.23.46,8 


47,3 


-H 


63,9 




87.46.44,8 


H- 16,6 


326.28.25,6 


26,1 


-h 


68,4 




89.42.10,5 


-16,1 


329. 0.52,I 


52,3 


4- 


62,6 




87. 9.38,5 


-+^16,5 


326.53. 9,6 


10,1 


H- 


67,4 




89.17.25,5 


H- 16,0 


[ 331.39.55,4 


55,7 


-f- 


57,0 




84.30.29,5 


-+-16,7 



C) Lecture augmentée de 10"». — Foir Cat. et obs. de déc. 6. — La lecture primitive ne correspondait 
pas à la zone d'observation. 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 



G'. 



Décembre 6. 

64ii Lai 

6484 Lai 

6588 Lai 

6665 Lai 

r, Taureau 

À Taureau 

tt' Orion 

9i5i Lai 

Décembre 8. 

V Poissons. . . . 

^ Bélier 

435i Lai 

V Baleine 

4790 Lai 

4936 Lai 

5o48 LcjI 

5iio Lai 

5296 Lai 

535o La! 

•3460 Lai 

5544 1^1 

5649 Lai 

5734 Lai 

58'>.8 Ltil 

Î937 Lai 

6044 Lai 

G143 Lai 

6270 Lai 

6377 Lcil. ... 

6178 Lai 

6Î71 Lai 

7011 Lai 

643 A. Z -h 6^ 

79j8 Lai 

821 3 Lai. . . . 

c Taureau 

Àldébaran 

8733 Lai 

8822 Ul 

8934 Lai 

9200 Lal.("). . 

La Chèvre 



Décembre 9. 

p Bélier 

3686 Lai 

a Bélier 

4077 Lai 






'" 



ab) 
«) 

") 
") 
") 
") 
") 
") 
«) 

") 

«) 

«) 

") 

") 

«) 

") 

«) 

«) 

") 
ab) 

ab) 

«) 
") 
a) 



(ab) 



Bar. 9' 



Lecture. 



Réfr. ColU 



Dîtt. tppar. Réduct. 
■u p6le Dord. àjanr. o 



DÉCEMBRE 1873. 
Observateur Ludinard. Coll. moy = 56^9' 28*, 2. 



o".7 



695 3,4 



64)7 
6 , 1 697 



2,J 
2,5 



33o. 5.|0,4 40 7 6 

332.36.23,8 !»3,9 

329.11. .|,8 5,0 

326.10.39,8 [0,0 

349*32.32,3 5i ,8 

338. 18. 16,1 16,4 

332. 5 |. 5 1,5 5 1,5 

33o.i7.Î7,2 47;^' 



60^2 86. 4 '.47' 8 

-I 34,6 83.13.58,9 

-f 62,3 86.59.25,5 

-'- 69,1 , 89.59.57,3 

~- 28,5 •>7,8 66.17. 4 '9 

-f- 43,2 28,9 77.31.37,0 

-f- 5i,8 28,7 83.i3.3i,5 

-r 60, I 83. 52.41 , I 



Coll. moy. = 56" 9' 28', 7. 



3 , 2 720 



720 — ( 



r20 — 



7Ï9 -^ 



1} —( 



0,0 33i. 1.23,2 


25, 1 


-f- 


59,3 


28,3 


85. 


346.21.36,3 


3:^7 


1 


33,6 


29,0 


69. 


333. i3. 16,3 


17.5 


-h 


54,9 




82. 


334. 4. 2,9 


3,0 


-1. 

1 


53,3 


28,2 


82. 


326.52. 5,3 


6,i 


-■h 


68,6 




89. 


327.43.45,4 


46,5 


-+- 


66,4 




88. 


327.22. io,3 


11,5 


-t- 


67,4 




88. 


33o.2i . 16,9 


18,0 


-4- 


60,7 




83. 


327.21 .3o,3 


3i,4 


-h 


67,4 




88. 


330.46. 5,2 


6,3 


-»- 


^9)9 




85. 


329. 20. 44} 8 


45,9 


-r- 


62,9 




86. 


333.25.10,1 


11,3 


-t- 


54,6 




82. 


0,2 327. 2.59,6 


0,7 


-+- 


68,2 




89. 


329.29.46,8 


48,0 


■+• 


62,6 




86. 


333. 7.46,', 


{-^ 5 
1/ > -» 


-+- 


55,2 




83. 


332.21 .33,7 


34,9 


-+- 


56,6 




83. 


0,2 326.28.26,6 


27,8 


H- 


68,4 




89. 


329. 0.53,6 


54,8 


-4- 


63,6 




87. 


326.38.27,7 


28,9 


•+- 


69 /i 




89. 


328. o.38,8 


0,0 


-h 


63,9 




88. 


33i . i5. 18,0 


i9i* 


-+- 


58,9 




84. 


332.40.29,0 


3o,2 


-+- 


56, 




83. 


330.43.25,8 


27,0 


-+- 


60,0 




8>. 


332.33.49,5 


5o,7 


-4- 


56,5 




83. 


0,4 334.33.33,0 


54,2 


-1- 


Ji)9 




81. 


33j. 7.31 ,4 


32,6 


-h 


5i,4 




81. 


343. 4. 7/^ 


7,0 


-h 


35,5 


28,9 


7«- 


342.23.29,9 


-^9,^ 


-h 


39,4 


29,6 


73. 


334.36.51,9 


53,1 


-f- 


52,3 




81. 


329.26.43,3 


44,5 


-h 


62,5 




86. 


326.30.42,7 


43,9 


-h 


69,4 




89. 


333.20.47,2 


48,4 


-f 


54,7 




82. 


0,6 12. 1.39,0 


38,9 


•+- 


3,1 


28,0 


44. 



Coll. moy. = 56° 9' 29", 5. 

2,7 696 — 0,2 346. 21. 3{, 3 34,4 

332.28.48,4 48,9 

349* 2. 1,5 1,3 

328.19.39,1 39,6 



33,5 27,8 69.48.28,6 

56,2 83.41.36,8 

^9>9 ^9»7 67. 7.58,1 

65, o 87.50.54,9 



-16,3 
-1-16,7 
-f-i6,o 
-r i5,5 
•7,8 
-i5,8 
-12,8 
-12,6 



9- ': 


»9 


-18, 


48.26, 


,6 


--22, 


57. 6, 


1 


-'8, 


6.19, 


• 


H-l8, 


18. 3o, 


9 


--16, 


2i.48 


6 


-^17. 


48.24, 


6 


-.16, 


49.11 


,4 


-+-'7, 


49. 4, 


> / 


-H16, 


24 . 22 , 


3 


-+-'7, 


49.45. 


.7 


-^»7, 


45.12, 





■+^17, 


7.36 


.2 


-^-l6, 


40. {3 


,3 


-116, 


2.36, 


4 


-'-»7, 


48. 5o, 


4 


-+-«7, 


4'^. 9> 


3 


H-,6, 


9-37 


,5 


-h^i6. 


32. 9 


,0 


H l5, 


9.31, 


6 


-f-i5, 


55. 8, 


,4 


-+-16, 


29.54 


,5 


-m6. 


27. I , 


7 


-m4. 


36.34 


,5 


-m4, 


16.26 


i4 


-i-i4, 


2.47, 


5 


-f-i4. 


j. J7, 


•^ 


-f-i4, 


44.38, 


6 


-+-i3, 


33.27 


.9 


-i3, 


43.46 


7 


-1-12, 


39.54. 


,a 


-4-12, 


49.33 


,0 


-M2, 


7.32 


,9 


-+ 10, 



4 
4 

n 

9 

o 

9 
5 

n 

4 

o 
8 

4 
8 

4 
1 

o 

3 

8 

9 
3 



3 

7 
8 

4 

9 
6 

4 



-f-22,4 
-f 18,7 

H 22,7 
-1-17,5 



(') Diffère de 16", 3 avec Tobs. du G. M. déc. 29. 



C.a8 



G^ 



CERCLE MURAL DE GAMBEY. 



Bar. 0' 



Lecture. 



L. 



Réfr. 



Dist.appar. Réduct. 
Col) . au pôle nord . à janv. o 



DfiCEMBRE 1873. 
Observateur Ludinard. Coll. moy. = 56'9'29\5. 



Décembre 9. 

4174 Lai 

4278 Lai 

4382 Lai 

4602 Lai 

4790 La' 

4936 La! 

5o63 Lai 

0460 Lai 

')649 Lai 

5847 Lai 

5937 Lai 

6044 Lai 

(u57 Lai 

624G Liil 

ç Taureau 

6481 Lai 

G571 Lai 

6735 Lai 

6847 Lai 

ri Taureau. . . . 

tt' Orion 

9i52 Lai 

t Cocher 



(«) 

(«) 
{«) 



(«) 



o"',7 



691 — ï),8 



69A —1,1 



« jO ^9' — »>^ 



326.18.32.4 32,9 
335 . 26 . 1 9 , 7 20 , 2 

330.20.30.5 3i ,0 
335.10.29,7 3o,2 
326.52. 5.7 6,2 

327.45.45.0 4G,4 
333. 1.32,9 ^3 «4 

329.20.46.1 4^76 
327. 2.59,0 0,1 

330.53.47.7 48,2 
33jt.2i .34.0 34,5 

326.28.28.8 29,3 
326.55. 1,0 I ,5 
326.53.11,5 12,0 

335.27.54.9 55,0 
330.53.45,3 45,8 
332.40.29,7 3o,2 
329.18.38,9 39,4 
333.40.25,9 26,5 
349.52.54,1 53,9 
332.54.54,0 54,0 
327.28.28,9 29,'» 
359. 7.45,3 45,1 



69,8 
5o,6 
60,6 
5i ,2 
68,5 

66,4 
55,2 

62,8 

68,1 

59,6 
56,5 

-*- 69,4 
-f- 67,5 

-h 67,6 

^- 5o,8 

59*7 
55,9 
63,1 
54,2 

28,9 
55,7 
67,3 
17,5 



•^u 



•^9i4 
3o,6 



'-i9,9 



89.52. 6,4 
80.43.59,9 
85.49.59,1 

80.59.50,5 

89.18.31,8 
88.24.49,5 

83. 8.5i,3 

86.49-45,7 
89. 7-37.5 
85.16.40,9 
83.48.51,5 
89.42. 9,6 
89.15.35,5 
89.17.25,1 
80.42.25,3 

85.16.43,4 
83.29.55,2 
86.51.53,2 
82.29.57,2 
66.17. 4î5 
83.iJ.3i,2 
88.42. 7,4 
57. 2. 1,9 



6,9 

7t9 
8,9 
6,8 

6,9 
8,1 

6,9 
6,3 

6,9 

7,0 
5,8 

5,8 

5,7 

7iO 
6,2 

6,3 

5,6 
6,1 

7i9 

2,î 

*,« 

3.0 



D.i 



ASCENSIONS DROITES 



ET 



DISTANCES POLAIRES DES ÉTOILES FONDAMENTALES, 



POUR 1873,0, 



CONCLUES DES OBSERVATIONS FAITES EN 1873. 



Nous donnons dans la colonne N le nombre des observations faites à chaque instrument, et dans la 
colonne C la correction déduite. 



CoRmBCTiOK DU Cat. prot. 

Grand Cercle Lunette Ascension droite 

méridien. deGambey. conclue. 

N C N C 

s h m • 

21 a Andromède 14^0,004 • o. 1.49)^29 

88 7 Pégase 19 — o,o52 6 — o,o5o o. 6.41,7/5 

12 Baleine i5 +o,i33 0.23.33,4^6 

i3 Baleine 17 h- 0,067 3 -1-0,027 0.28.42,630 

16 p Baleine 14 -+-0,014 0.37.12,733 

63 S Poissons 12 -+-o,oi3 4 —0,012 0.42. 5, 610 

35 V Andromède 5 -+-0,090 2 -ho,o6o 0.42.48,852 

71 c Poissons i3 — o,o58 8 —0,079 0.56.21,127 

43 p Andromède 2 — o,i3o 3 —0,167 i. 2.37,454 

1 a P. Ourse (Polaire) 5 -+-2,5i 1.12.20,29 

45 0' Baleine 7 -t-0,004 4 -*-o,o6o 1.17.40,621 

99 n Poissons 16 +0,021 10 -t-o,o38 i.24.4i}33i 

106 V Poissons 12 -+-0,070 10 -ho,o62 1.34.49,367 

54 Andromède 

1100 Poissons 2 — o,o5o 4 —0,007 1.38.41,329 

6 p Bélier 11 -+-0,046 3 h-o,o6o i-47'37,597 

i3 a Bélier 12 —0,046 2 —0,080 2. o. 0,989 

67 Baleine 9-1-0,060 3 — 0,037 2.10.38,9^3 

680 Baleine 7 -0,260 1 — o,33o 2.12.66,934 

73 S' Baleine 6 -f-o,o36 6 -f-0,080 2.21.24,487 

Observations de Paris y 1873. 



GOftftBCTION DC CaT. PftOT. 

Grand Cercle Cercle Dist. polaire 
méridien, de Gambey. conclue. 

N C N C 



12 


-+-0,63 




V 


61.36.39,56 


18 


-i-o,o4 


6 


—0,45 


76.31.21,29 


16 


—0,68 






94.39.33,01 


i5 


—0,93 


3 


—0,20 


94 . 1 7 . 32 , 06 


i3 


-0,24 






108.41. 2,70 


II 


-1,89 


4 


—2,22 


83. 6.22,96 


6 


-+-0,06 


I 


—0,10 


49.36.47»45 


12 


',71 


6 


—0,53 


82.47.38,57 


2 


-+-i,6o 


2 


-+-1,45 


65. 3.12,17 


19 


-+-0,63 


4 


-♦-o,3o 


1.22. 4,29 


7 


—0,41 


2 


0,00 


98.60.22,01 


16 


-*-o,27 


8 


-f-0,23 


76.18.34,60 


II 


-î»,o9 


/ 


— 1,69 


86. 9.20,83 






1 


-H2,30 


39.67. 9,04 


2 


-1,86 


I 


-1,40 


81.28.66,31 


12 


-f-o,a8 


4 


-+-0,80 


69.48.49,39 


14 


—0,90 


3 


—0,70 


67. 8.20,72 


10 


-0,94 






97. 0.30,27 


7 


—2,01 






93.33.18,64 


5 


-0,36 


5 


-0,86 

D. 


82. 6.37,10 

I 



D.a ÉTOILES FONDAMENTALES. — POSITIONS CONCLUES. — 1873. 



CORBECTIO!! DC CaT. PlOf. 

Grand Cercle Lunette Ascension droite 
méridien, de Gamboy. conclue. 

N C N C 



1^3 Piazzi TV 5 -^o,388 

86 7 Baleine ii — o,oo5 

il Bélier 4 — o,io5 

48 f Bélier 9 — o,o34 

92 a Baleine 12 -4-0,059 



I H-o,43o 
3 -f-0,017 
3 -4-o,oo3 

3 — 0,020 

4 -+-0,075 



26 p Persée (Algol) 

57 S Bélier , 

33 a Persée 

2 Ç Taureau 

]8 8 Éridan 



23 $ Éridan. . 
25 n Taureau, 
44 Ç Persée.. 

34 7' Éridan.. 

35 X Taureau. 



40 0' Éridan 

54 7 Taureau 

74 c Taureau 

87 a Taur.(Àldébaran) 
53 Éridan 



1 — o,o3o 4 -+-0,008 

6 -+-o,o53 5 -f-o,o56 
1 — o,43o 

3 — 0,223 

8 H-o,o6i 5 -+-0,016 

I —0,100 
I -fo,i3o 

7 H-o,o49 3 -f-0,040 

3 — o,i53 

5 -»-o,o32 5 -+-0,010 

5 — 0,042 6 —0,008 

4 — 0,027 4 —0,027 
3 — 0,070 I — 0,070 



I TT^Orion 6 —0,198 8 — o,2i3 

3 i Cocher 2 -4-0,075 3 -t-o,o83 

i3 a Cocher ( la Chèv.) 

19 p Orion (Rigel)... 4 -t-0,098 i -+-o,o5o 

1 5 X Cocher 

112 p Taureau 2 — o,oo5 

24 7 Orion 6 — o,o83 

34 ^ Orion 7—0,046 i — o,i3o 

46 « Orion 7-4-0,011 3 -f-o,o57 

5o Ç Orion 5 — o,o32 2 — o,o45 

58 a Orion 8 -4-0,010 

34 p Cocher. i -4-0,070 

67 V Orion 1 — 0,020 2 — 0,070 

7 lï Gémeaux 1 h-o,o3o 

i3 fA Gémeaux 



24 7 Gémeaux 

9 a Gr. Ch. (Sirius). 

5r Céphée(Hévél.). 

34 Gémeaux 

3o5 Piazzi W 



3 -+-o,oi3 2 — 0,025 
3 -0,323 

1 -ho,i6o 

I —0,060 



h m • 

a. 29. 7,i36 
2.36.43,235 
2.42.30, 663 
2. 5i .57,156 
2.55.38.522 



2.59 

3. 4.22 
3.i5 
3.20.17 
3 . 26 . 56 

3.37. 9 
3.39.56 
3.46. 9 
3.52. 6 
3.53.38 

4. 9^*5 
4.12.34 
4.21. 12 
4.28.38 
4.32.21 

4.42.56 
4.48.43 

5. 7 

5. 8.26 
5.10 

â.i8.i5 
5.18.19 
5.25. 3i 
5.29.46 
5.34.21 

5.48.17 
5.5o.i2 

6. 0.19 
6. 7.12 
6.i5 

6 . 3o . 22 

6.39.32 

6.40 

6.44.25 

6.55.26 



i65 

247 
770 

886 
257 
120 
345 
743 

584 
066 
i58 
078 
926 

817 
5o3 

i55 

859 

197 
m 

208 
079 

774 
8o5 

203 

664 

5i5 
941 

095 
018 



CoRiEcnoN DC Cat. piov. 

Grand Cercle Cercle Dist. polaire 
méridien, de Gambey. conclue. 

N C N C 



4 
II 

4 

8 

i3 



« 
3,12 



I -+-2 

I — o 

3 o 
5 -4-0 

1 —2 

2 -+-0 

7 -o 

I — I 

7 -o 

4 -o 

8 -o 

5 -ho 
8 -ho 

4 -hO 



7 
3 

4 
3 

2 

7 
8 

8 

5 



— o 

— I 

— o 
— o 

— o 
— o 

— I 
— o 
-3 



8 -I 

I — o 
I -fO 

5 H-O 

5 -h2 



70 

23 

26 

27 

10 

5o 
00 
4a 
00 



52 

90 



I —3,00 83.43. i3 

I —1,80 87.18. 2 

1 — 2,3o 63.i5.52 

2 -ho,85 69.10. 8 

3 -^1,00 86.24.35 



3 —0,57 
3 -^-o,83 



49.32. 8 
70.45.18 
40.35.35 
80.42.42 
99.53.21 



75 100.11.41 

66 4 —0,60 66.17.22 

58.29 
00 io3.52.i6 

89 I — 1,10 77.52. i3 

33 97.51. 7 

26 I — 0,90 74.40.52 
86 3 -ho,53 71. 6.12 
08 2 —0,40 73.44*53 

27 104.33.14 

34 5 —1,10 83.i5.44 
33 2 — o,5o 57. 2.14 

I -+-0,70 44» 8. 3 

07 98. 2T. I 

33 5o. 0.59 

5o 61. 3o. 8 

60 83.46. 2 

49 90.23.42 

45 9'-i7« G 

22 92. 0.42 

21 82.37. 6 

I —1,60 45. 4» 5 

3o I —0,10 75.13. 6 

3o 2 —0,40 67.27.31 

I —1,40 67.25.24 



I —0,10 



I -+-0,80 73.29.40 

106. 32. 38 

I -4-1, 3o 2.45.50 

55.53.17 

1 -+-2,60 60.27. 8 



9^ 
i5 

59 
72 
73 

01 
66 
28 

17 
i3 

60 
i5 

16 
00 

i3 

09 
00 

27 

02 

63 

95 
33 

09 
09 

74 
82 

16 
41 

32 

70 
58 

94 
76 

o3 
59 

52 

14 
96 

23 



ÉTOILES FONDAMENTALES. - POSITIONS CONCLUES. - 1873. 



CotucnoH Dc Cit. pkOT. 

Cr*nd Cercla Lanslts / 

méridien, de Guoboj. 



43 ç Gâmeauï 3 -i 

55 J GémeauK 4 . 

3 p Petit Chien -4 - 

66 a Giitneaux{cenlre} 5 - 

10 « i'.Cliien[ProcyoD) 6 - 

78 p Gémeaux (Pollui) 5 - 

6 Écrevisse 

17 p ÉcrevissB 

33 V Ëcrevisse 1 .. 

4* Hydre a- 

11 I Hydre 5 - 

65 B Ëcrevisse 1 - 

76 X Écrevisse 1 - 

83 Écrevisse 

3o a liydre 1 - 

a5 9 Grande Ourse... 

14 D LioQ 

17 t Lion I - 

a4 /i Lion 4 - 

19 it Lion 3 - 

40 u' Hydre 3 . 

3a a LioD (Rëgulus).. 8 - 

41 7' Lion 3 - 

« Hach. pneumat. . i - 

47 p Lion 1 - 

37 Seitanl 

53 / Lion 

» Hydre 1 - 

63 X Lion 1 - 

5a ^ Grande Ourse... 

68 3 Lion 7 - 

53 i GrandeOurse. . . 

la J Coupe 3 - 

83 Lion a - 

91 u Lion a - 

9i P Lion 3 - 

iSSoGroombrid. 

8 JT Vierge i - 

g Vierge 5 - 

a ■ Corbeau 1 - 



>,i4o 7 -i-o,i57 

>,o44 6 — o,o83 

1,010 7 +0,030 8 

>,i3o 3 -o,ia3 9 



4 - 

1,090 4 - 

3 - 

),o47 5 - 

6 - 



16. 19, 38a 
3a. 39,135 

37. 3a,. {68 
55.4a,947 
9-37, 6oa 
a5.ai,687 
3o. 55,903 

40. 3,955 
5i.3a,366 
o.5a,oai 
11.53,367 
31.30,745 

a4 

34.33,367 
38.38,351 
45.3a,a47 
53. 30,017 

58.56,433 
1.36,386 
ia.5S,oSa 
a..ao,49o 
36. 7,370 

39.38,767 

43.34,797 
43.31,393 

53.37,894 

7.ai,o83 
ii.34,i5S 
ia.59,5a4 
20.19,591 
3o. 36,794 

4a. 34,786 
45.îy,ii3 
54.ai,8a4 
58.44,335 
3.35,716 







Cnnd Cercle 


Cercle 


Dlil. polaire 


miiiàitn. 


de Gimbej. 


coDclue. 


N C 


N C 




3 -(-o|63 


I -*-o,7o 


69'i4'.44',65 


4 -o,85 


a -i,o5 


67.47. 9.27 




i -<-i,7o 


81.37.34,31 






57.50. 7,9a 


Il -1-1, 4i 


1 -i-a,5o 


84.37. 5,05 


6 -(-0,30 


1 -o,5o 


61.40. 9,56 




I -a,5o 


61. 51. 4,75 




I — o,ao 


80.35.19,08 


I —0,10 


3 -0,17 


69. 7-45.a. 


3 +0,90 


4 -t-i,35 


83.51.18,66 


6 -0,37 


a ^-0,35 


83. 7. o,.o 


3 ~o,io 


5 -.-0,08 


77.39- 7.81 


3 -1-0,67 


a ^-0,25 


78.49.19,91 




a -a,5o 


71.45.36,37 


1 -i-o,io 




98. 6.33,91 




4 — o,ao 


37.44.43,91 




4 — o,ao 


79-31. 5i,S9 


1 -0,70 


I -o,5o 


65.38.31,73 


5 -o,a4 


5 ~o,6a 


63.33.45,97 


3 -0,70 


4 -0,43 


8t.ao.5o,93 


3 +3,73 




loa. 26.59,31 


8 -1-0, a6 


3 -o,3o 


77.34.47,18 


4 — o,oa 


i -o,ao 


69.31. 1,45 
iao.a5 


3 -o,3o 




80. a.aC,i3 




a -1,60 


83.57.38,79 




a -HO,8o 


78.47. 0,61 


1 -0,90 




io5. 31-47, 18 


a 0,00 


a -1-0,10 


81.58.40,78 




1 -o,5o 


44-48.46,61 


7 -K'-'g 


5 -0,88 


68.46.51,37 




4 H-4,00 


57-45.33,99 


4 -0,37 




104. 5.39,94 


a -1-0, 3o 


4 -o,o3 


86.17.43,33 


4 -i,o3 




90. 7.33,16 


3 -n,o3 


8 -HO, 54 


74.43. 5,3o 




6 +0,43 


51.33.13,09 


1 -0,60 


6 -o,a3 


83.40.39,36 


5 -o,5a 


6 -0,43 


80.33.41,67 


1 -1-1,10 


D.i 


111.54.48,91 



D.Ji ÉTOILES FONDAMENTALES. — POSITIONS CONCLUES, -r 1873. 



COMLICTION DU CaT. PlOY. 

Grand Cercle Lunette Aicension droite 
méridien, de Gambey. conclue. 

N C N C 



s s 

i5 » Vierge i -4-0,110 4 -t-0,075 

7 (f Corbeau 1 —0,570 a —0,475 

a3 Chevelure 4 — o, 743 

i5 / Vierge 5 — o,o5a i —0,070 

29 7' Vierge 1 -t-o,o3o 2 -ho, i35 



43 ^ Vierge 

5i B Vierge 

43 p Chevelure 

61 Vierge 

67 a Vierge (L'Épi).. 



5 — o,oi8 2 -4-0,020 

C -+-0,002 2 -1-0,020 

4 -4-0,082 2 -i-o,o5o 

2 -4-0,080 

7 H-0,024 



79 Ç Vierge 9 —0,074 4 — o,o52 

25 Ch.de chasse... 5 -4-0,682 

82 //i Vierge 3 -4-0, o53 2 -4-0, o3o 

85 «1 Grande Ourse... 

8 ri Bouvier 10 —0,041 4 —0,040 

93 T Vierge 8-4-0 ,o33 5 1-0 ,o34 

98 X Vierge 9 — o,o3o 2 —0,070 

16 a Bouv.(Arciurus). 16 -+-0,019 i —0,010 

100 X Vierge 6 — 0,057 * -4-0,040 

25 p Bouvier i -i-o,o5o 4 — o,o45 

3o ( Bouvier 5 —0,066 3— o,ii3 

36 €* Bouvier 4 -^-0,023 i -1-0,070 

8 a' Balance i -ho,o5o 

9 z' Balance 4—0,018 

i5 Ç' Balance 5 -4-0,080 1 -»-o,i4o 

20 Balance i 0,000 i -4-0,040 

42 p Bouvier 2 — o, 160 

43 ^ Bouvier a —0,225 

27 P Balance a — o,o35 

49 ^ Bouvier i — o,i3o 

2 n Couronne i — o,o5o 

32 V Balance 2 -+-o ,025 

5 a Couronne n -t-o,o3a 2 —0,020 

43 X Balance 6—0,048 2 Ojooo 

24 a Serpent i5 -+-0,097 3 -ho,o83 



45 > Balance... 

7 8 Scorpion.. 
49 Balance... 

8 p' Scorpion. . 
1 4 V* Scorpion . . 



3 —0,137 ï —0,120 

5 0,000 

4 — 0,222 3 —0,220 
9 — 0,014 a — 0,040 

6 —0,067 a —0,070 



b ni 
2.13.24 

2.23.17 

2.28.31 

2.3o.i4 
2,35. i3 

a.49-ï^ 

3. 3.22 

3. 5.56 
3. Il .45 
3 . I 8 . 3o 

3.28.13 

3.31.48 

3.34.56 

3.4a 

3.48.38 

3.55.11 

4. 6. 7 
4. 9.52 

4.12.14 
4.26.21 

4.35. 5 
4.39.26 
4.43.39 
4.43.51 
4*49*52 

4.56.38 

4.57. 9 
4.59. o 
5.10.10 
5.10.22 

5.17.57 
5.21. 5 
5.29. 18 
5.34.37 
5.38. o 

5.45.57 

5.52.49 
5.53.12 

5.58. 3 
6. 4.36 



COBABCTIOR DU CaT. PlOY. 

Grand Cercle Cercle IMit. polaire 
méridien, de Gambey. conclue. 

N C N C 



522 


I 


• 
—0,20 






• t * 
89.57.39,03 


696 


1 


-hi,io 




• 


105.48.30,24 


3ii 






•2 


-4-1, o5 


66.40.16,05 


936 


5 


— 6,3o 






95. 7.53,09 


610 


I 


-♦-1,20 






90.45.11,50 


348 


5 


-1,48 






85.54.4^,38 


569 


4 


—0,95 






94.51.36,84 


698 


3 


0,00 


1 


4-0, 80 


61.28.39,11 


955 


2 


0,00 






107.36. i4»9^ 


245 


7 


— o,o3 






100.29.51,85 


387 


9 


—0,02 


2 


-1-0,75 


89.56.44,43 


99a 






5 


—1,24 


53. 3.29,65 


860 


3 


— 2,3o 






98. 3.40,28 








2 


-+-i,i5 


40. 3. 8,49 


222 


10 


—0,12 


4 


— o,25 


70.57.53,22 


o53 


8 


-0,04 


3 


—0,60 


87.50.23,43 


374 


9 


-1,69 






99.40.53,00 


114 


17 


-4-0,66 


2 


-1-0,20 


70. 9.19,76 


375 


6 


-4-0, oa 






10a. 47. 7,26 


307 


1 


—0,40 


a 


— 0,20 


59. 4.11,78 


064 


5 


-hO,12 


2 


0,00 


75.43.32,09 


4^v 


4 


—1,35 


2 


— o,65 


62.23.20,92 


904 










105.28 


265 


4 


-+-0,35 






io5. 30.44 ,86 


753 


5 


-4-0,10 


I 


-H0,90 


100.53.44,26 


447 


1 


—0,40 






114.46.52,19 


6i3 


3 


—0,73 


I 


—0,20 


49. 6.26,66 


099 


2 


-4-0, o5 


2 


0,00 


62.33.21 ,02 


460 


a 


-i,i5 






98.54.44,68 


966 


1 


-*-o,io 


2 


-i-o,85 


56.12.36,52 


5oo 


1 


— o,3o 


4 


—0,60 


59.15. 8,52 


838 


2 


— i,3o 






106.16.18,61 


672 


12 


—0,24 


3 


-0,40 


62.5i.a3,22 


9'6 


5 


-HO, 47 






109.15.54,75 


835 


14 


—0,21 


3 


—0,10 


83.io.a3,o3 


825 


3 


-i-o,i3 






109.47. 6,86 


586 


5 


—0,16 






lia. 15.29, 06 


128 


4 


-i-o,5o 


1 


-+-1,40 


106. 9.26,10 


270 


9 


-+-0,63 






109.27.31,11 


965 


6 


—0,10 






109. 7.42,58 



ÉTOILES FONDAMENTALES. — POSITIONS CONCLUES. — 1873. D.5 



CoiRicno!! DU Cat. prot. 

Grand Cercle Lunette Ascension droite 
méridien, de Gambej. conclue. 

N C N C 



I S Opbiuchus a4 -t-o,oa8 4 -+-0,007 

1 7 <r' Couronne 

ao 9 Scorpion a —0,090 a -+-o,o35 

ai a Scorpion (Antar.) 8 — o,oa8 

10 X Opbiuchus 14 —0,186 a —0,190 

a7 p Hercule i -ho,o5o 

a3 r Scorpion i -+-0,080 

40 Ç Hercule 9 — o, 17a 3 — o,i53 

a6 f Scorpion 1 +0,010 

a7 X Opbiuchus 10 -ho,o53 4 -+-o,oao 

58 f Hercule 1 h-o,o3o 4 h-o,o3o 

35 n Opbiuchus 7 — o,o36 a -4-0, o3o 

36 A* Opbiuchus 3 —0,067 i —0,090 

64 a Hercule 4 -4-0,040 i —0,040 

65 S Hercule 3 -+-0,067 i -+-0,080 

4a 9 Opbiuchus 2 —0,070 

7a «V Hercule 3— o,i53 a — o,o5o 

45 1/ Opbiuchus 3 -+-o,ia7 

55 a Opbiuchus 12 —0,028 a —0,010 

60 p Opbiuchus Il -4-0, a49 7 H-o,aao 

86 f* Hercule 4 — o,o55 8 h-o,ooi 

64 V Opbiuchus Il — o,o3i 5 — o,o58 

33 7 Dragon 

70 p' Opbiuchus 9 -ho,i36 a -4-0, laS 

i3 /a' Sagittaire 9 -+-o,o5a 



a3 S Petite Ourse. . . . 

58 ri Serpent 

3 a Lyre (Véga).... 

10 p Lyre 

34 <r Sagittaire 



4 —0,067 
a — 0,095 

5 -♦-0,018 a H-o,o35 
5 — o,i58 



14 7 Lyre a — o,i5o 4 — o,io3 

38 K Sagittaire 5 -1-0, i54 

16 l Aigle 8 —0,118 

17 Ç Aigle a -+-0,080 5 -*-o,i36 

4( rr Sagittaire 7 -i-o,i3i 

a5 6> Aigle 17 -ho, 01a 3 -Ho,oao 

3i b Aigle 4 -*o,a4o 

3o J Aigle i5 —0,011 

6 P' Cygne a —0,040 a — o,o65 

39» Aigle 6 — o,oa3 i — o,o3o 



h m t 

6. 7-41,47» 

6. 9 

6. i3. 28,284 



6.21.37 
6.24.30 

6.24.45 
6.a7.58 
6.36.a9 
6. {1.56 
6 . 5 I . 39 

6.55.a5 
7. 3. 5 
7. 7.32 
7. 8.5i 

7. 9.48 

7. 14.12 
7.15.54 

7.19.14 
7.29. 2 
7.37.11 

7.41.29 
7.52. 2 
7.53 

7-59. 2 

8. 6.10 

8.i3 

8.14.44 
8.32.38 

8.45.23 

8.47.23 

8.54.11 
8.54.31 
8.59.30 
8.59.34 

9. 2.12 

9.11.51 
9.18.54 
9.19. 5 
9.25.35 



322 

5o4 

668 
810 
85i 
456 
41a 

820 
704 
328 
410 

857 

601 

397 

757 

3l2 

879 

252 

081 

i36 
102 



334 

2l5 

396 
333 

509 

754 
468 
3i6 
566 

278 
828 
620 

917 



19.30. 3,520 



CoMiECTiosi Dc Cat. piov. 

Grand Cercle Cercle 
méridien, de Gambey. 

N C N C 



Dist. polaire 
conclue. 



21 -+-o,i5 I -+-o,5o 93.21.55,47 
a H-i ,00 55.49* ^>7' 
115.17. 8)^^ 
116. 8.52,43 

87-44. 9i9o 



a -+-1,45 

9 — o,5o 

14 -+-0,84 



a -+-1 ,95 68. i3. 55, 06 
117.56 
9 -4-1,16 1 -+-0,50 58. 9.56,48 

ia4. 3 
i3 a — o,o5 80. a5. 3a, 67 



10 H-I 

1 — o 

7 H-O 

3 -o 

2 -+-I 

3 -o 

2 -h2 

3 -+-a 

4 -1 
i3 — o 
la -+-0 

4 -I 
la — 1 

8 -4-0 

9 -+-0 

7 -hO 

4 -o 

3 -o 

4 -o 

5 H-O 



a -+-1 

5 -+-0 
8 -o 
a -+-0 

6 -+-a 

i5 — I 

1 -H 3 

i3 -+-0 

a — o 

7 -+-0 



60 4 H-O, 33 58.53. 6,3i 

20 105.33.54,64 

o3 116.24.50,28 

25 75.27.47,99 

5o 1 —1,40 65. 0.33,94 

40 114.52.13,57 

00 I 4-2,60 57. aa. a, 59 
47 119.44.59,0a 
10 a— i,5o 77. ao. 44, 06 
a3 a -4-0,85 85. aa. 39,59 

08 5 — 0,86 6a.ia.ia,i5 

20 99-45.20,49 

3 H-O, 57 38.29.44,07 

i5 87. a8. 7,56 

01 111. 5.aa,33 



— 0,67 3.a3.35,ao 

9a. 55. 46, 79 

—0,60 51.19.59,41 

— 1,90 56.47. o,o5 

116. a7. 7,42 



o3 3 

4^ 

37 1 
87 I 
06 



35 3 -4-1,47 57.28.59,36 

18 120. 3.33,67 

5o 95. 4.14,70 

40 3 -HO, 17 76.19.24,36 

55 111.13.23,71 

12 1 — o,5o 78.37.54,16 

40 78.19.31,60 

35 87. 8.11,39 

o5 62.18.19,67 

a6 97. 18. a7 ,66 



D.6 ÉTOILES FONDAMENTALES. — POSITIONS CONCLUES. — 1873. 



CoBBICnO!! DU CàT. PIOT. 

Grand Cercle Lunette Ascension droite 
méridien, de Gambey. conclue. 

N C N C 



5o 7 Aigle 

i8 <y Cygne 

53 a Aigle 

6o p Aigle 

X Petite Ourse. . . . 



i6 — o,oa3 I — Ojiao 

I — OjIOO 

I — o,o6o 



i6 — o,oo4 
12 H-o,oii 



h m 
19.40.18 

19.41. O 

19.44.35 

ï9«49- 4 
19.51 



Ga c Sagittaire 1-4-0,040 19.54.50 

65 9 Aigle 10 -+-0,027 2 -i-o,o5o 20. 4-45 

5 a' Capricorne 6 h-o,o72 1 -+-0,060 20. 10. 36 

6 a' Capricorne i5 -+o,oi5 i h-o,o2o 20.11. o 

9 ^'Capricorne 6-1-0,037 2 -+-0,070 2o.i3.52 



37 7 Cygne 

n p Capricorne 14 -+-0,109 

9 a Dauphin 6 — o , 107 

16 ^ Capricorne 2 -+o,o65 

3 Verseau 6 -+-0, 157 



1 — 0,100 20.17.40 

1 H-o,o6o 20. 21. 36 

20.33.44 

20.38.34 

20.41. 2 



6 fi Verseau 

32 Petit Renard. . . . 

64 Ç Cygne 

67 (T Cygne 

34 K Capricorne 



8 -+-0,010 1 -+-0,080 20.45.48 

20.49 
2 -+-o,oo5 1 — o,o3o 21. 7.31 

I ~0,l8o 21.12.25 

5 -4-0,046 21.19.24 



22 p Verseau 8 -4-0,078 i -4-0,070 21.24.52 

40 7 Capricorne 2 -+-0,010 21.33. 3 

8 s Pégase 7 —0,079 4 —0,022 21.37.56 

49 Capricorne 4 -+-o,ii5 21.40. 1 

16 Pégase 3—0,110 4—0,108 21.47.16 



34 a Verseau 4 — o,o55 7 — o,023 

33 i Verseau 3 -4-0,073 

43 6 Verseau 6 — o,oo3 

487 Verseau 4 — o ,o65 

62 vi Verseau 8 h-o,o48 



3 H-o,o37 
2 — 0,070 
5 —0,006 



21.59.15 
2 I . 59 . 34 
22.10. 7 
22 . I 5 . 5 
22.28.49 



42 Ç Pégase 12 -+-o,o53 

44 >3 Pégase 4 — o,o53 

73 X Verseau 12 -4-0,175 

76 (^ Verseau 10 -+-o,i58 

53 p Pégase 



0,084 



22.35. 7 

22.37. 2 

4 -KO, 200 22.45.59 

22.47.5.1 

5 — 0,080 22,57.37 



54 a Pégase 10 

88 c' Verseau 6 

6 7 Poissons 9 

68 u Pégase 2 

8 X Poissons 11 



— 0,020 2 
— 0.063 

— o,o5i 9 

H-o,oio 3 

— 0,086 1 



•0,075 22.58.26 

23. 2.40 
0,004 î>-3. 10.34 
•0,060 23.19. 2 
•0,170 23. 20. 25 



223 

285 

164 
43o 

668 

024 

4'-9 
356 

423 

180 
83o 
265 
3i5 
095 

146 

83o 
6o5 
8o5 

339 
127 
842 
765 

970 

526 
507 

791 
711 
714 

649 
9CO 
268 

443 
106 

102 

'99 
842 

5i4 

284 



COBBICTIO!! DU CàT. PIOT. 

Grand Cercle Cercle 
méridien, de Gambey. 

N C N C 



Dist. polaire 
conclue. 



17 -4-0,04 



14 — o 

Il — o 

4 -4-0 



10 -+-0 

3 — o 

i5 — o 

5 -+-I 



i3 -4-0 

5 -Kl 

2 -+-0 

7 — o 

7 -4-1 

1 o 

2 — O 

4 -^a 



7 — 

3 - 

8 — 

« 

4 — 

3 - 



4 ~o 

3 -4-0 
8 — o 

4 -+-0 

7 H-O 



9 -*-« 

4 -HO 

12 -4-0 

9 -»-« 



7 — 

6 -+- 

9 - 

3 - 

12 — 



44 
35 
35 



32 

53 
27 
04 

25 

56 
35 
06 

16 
00 
60 

10 

10 
20 

«7 
18 

60 

70 
27 

ÎÏ9 
20 

63 

21 

o3 
36 



36 
18 
56 

37 
36 



79.4««4o>a6 

, 4^. 10 

1 -4-0,40 81.27.55,12 

83.54.31,37 

I. 4-^7,27 

118. 3 
91.11.47,31 
102.53.55,72 

102.56.12,01 

105.10.49,92 

5o. 8 
108.13.53,62 

74.32. 4,42 
115.43.32,66 

95.29.27,92 

99.27.29,62 
62.25.26,85 
60.17.34,27 
5i. 8 
112.57.36,64 

1 -HO, 40 96. 7.42,75 
107.14. 4»43 

1 —0,10 80.42.22,02 

106.42. 8,o5 

2 — i,o5 64.40.17,23 

3 — o,3o 90.56. 8,79 

104.29. 4,84 

1 -4-1,20 98.24.52,89 

92. 1.34,77 

o,5o 90.46.17,42 



4 -ho,55 79.49.51,26 
60.26.33,03 

1 -+-0,20 98.15.17,65 

106. 29. 44) '1 

2 0,00 62.36.19,51 

75.28.39,20 

iii.5i.4i)29 

4 —0,70 87.24.40,74 

I -+-0,20 67.17.41,02 

1 —0,70 89.26.21,94 



ÉTOILES FONDAMENTALES. — POSITIONS CONCLUES. - 1873. 



I).- 



CORIIECTIOTI DU CaT. PROV. 

Grand Cercle Lunette 
méridien, de Gambey. 

N C N C 



17 e Andromède u — o,oao 

17 i Poissons 2 —0,145 

a8 M Poissons i6 +0,021 

3o Poissons i-?. +0 ,o.{8 

1 Baleine . 9 (-0,016 



Ascension droite 
conclue. 



h m s 
a3.3i.54,6frj>. 



5 —0,126 23.33.25,o35 

6 H-o,o53 23. 52. 47 > 388 
5 -1-0,098 23.55.26,7iC 
I -KO, 170 23.57.13,919 



CORIECTIO!! DC CaT. PIOV. 

Grand Cercle Cercle 
méridien, de Gambey. 

N C N C 



Dist. polaire 
conclue. 



2 -+-1 ,25 , 47-^6. 5,8'i 

3 —0,33 2 -l-o,o5 85. 3.42,86 
i5 —0,07 7 -HOjio 83.50.23,27 
12 —0,78 2 —0,20 96. 43. 11, 2 > 
10 +-0,84 I -+-1,90 108. 2.34,43 



D.8 



ASCENSIONS DROITES 



ET DISTANCES POLAIRES 



DES CENTRES DU SOLEIL, DE LA LUNE ET DES PLANÈTES. 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DU SOLEIL. 

COMPARAISON AVEC LES TABLES. 











Correct. 


Valeur 




Correct. 


Valeur 




Temps 


Ascensions 


du 


delà 


Distances 


du 


delà 


ours. 


moyens. 


droites. 


Nautical. 


corop. 


polaires. 


Nautical. 


corop. 








* 


1873 JANVŒR. 












m 1 


b m s 


s 




f * 


* 




/ 


-+- 


6.41,34 


19.15. 9,37 


— o,a3 


0,9 


lia. 19.57,3 


- o,a 


1,0 


8 


_f- 


7. 6,83 


19.19.31,49 


— o,i5 


0,5 


lia. Il .53,0 


- 0,7 


0,8 


9 


-f- 


7.31,7a 


19. a3. 53, 01 


— o,ia 


0,9 


lia. 3.aa,6 


- 1,3 


1,0 


i6 


-hio. 8,65 


19.54. 6,27 


— 0,11 


0,3 


110. 5a. 7,4 


0,0 


0,7 


a3 


-+-ia.ii,8o 


ao.a3. 45,66 


— 0,07 


0,9 


io9.ai.a3,i 


-a, 5 


1,0 


a? 


H-i3. 5,46 


ao.4o.a5,7o 


-- 0,06 


0,7 


108. ai. 36,1 


— 0,3 


1,0 


î»9 


-+-] 


i3.a7,a9 


ao. 48. 40, 71 


— o,a3 


0,6 


107.49.40,8 


0,1 


1,0 






t 




1873 FÉVRIER. 








'7 


-f- 


i4.i3,a7 


aa. 4. ai, 37 


-h 0,01 


0,7 


ioi.5o.5o,i 


1,7 


1,0 


i8 


-hi4. 7,95 


aa. 8.1a, 58 


— o,ia 


0,7 


101. a9. 40, 4 


- 1,6 


1,0 










1873 MARS 


•• 








a5 


-+- 


6. o,a5 


0.18. a, 9a 


-+■ o,o5 


0,6 


88. a. 38, 6 


- 3,9 


1,0 


a6 


-+- 


5.41,66 


0. ai. 40, 8a 


- 0,14 


0,7 


87.39. 8,a 


- îi,ï 


1,0 


27 


-u 


5.a3,34 


o.a5. 19,01 


— o,o5 


0,5 


87.15.41,0 


-1" o,a 


1,0 


ag 


-1- 


4.46,66 


0. 3a. 35, 34 


— 0,01 
1873 MAI. 


0,8 


86.a8.5o,a 


- ',9 


1,0 


17, 


— 


3.5a, 19 


3.i7.a3,48 


— o,o3 


0,7 


71.46.38,6 


— a,o 


1,0 


i5 


— 


3.53,41 


3.a9.ii,9a 


-+- o,o3 


0,9 


71. 3. 1,4 


- 3,3 


1,0 


i6 




3. 5a, 8a 


3.33. 9,08 


— 0,11 
1873 JUIN. 


0,8 


70.49- 8,9 


- 1,6 


1,0 


10 


— • 


0.5a, 40 


5.14.43,93 


— 0,04 


0,9 


66.57. a, 7 


— 0,9 


1,0 


ai 


4- 


i.a6,75 


6. o.a5,59 


-+- 0,06 


0,4 


66. 3a. 33, a 


- i>« 


',0 



D. lo ASCEKS. DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE LA LUNE. 
Corrections des Tables du Soleil en ascension droite et en distance polaire. 



a8Ce;<sio7is droites. 



D18TA!IC£S P0LAIIE8. 



Limite 
des dates des observations. 

1873 Janv. 7 à Janv. 9... 

Janv. 16 à Janv. 29... 

Févr. 17 à Févr. 18... 

Mars 25 à Mars 29... 

Mai 12 à Mai iG... 

Juin 10 

Juin 21 

Juillet 8 

Juillet 22 à Juillet 29... 

Août 7 

Août 22 à Août 26... 

Sept. 2 à Sept. 4*** 

Sept. 23 à Sept. 25... 

Oct. 28 à Oct. 29... 

Nov. 4 à Nov. 14... 

Dtc. I 

Dec. 3o 



Correction 


Valeur 


Correction 


Valeur 


du Nautical (•). 


de la comp. 


du ISauUcal («). 


de la comp 


— 


M 

2,5 


2,3 


— 


* 

0,7 


>,8 


— 


ii7 


2,5 


— 


0,8 


3,7 


— 


0,8 


1,4 


• "" 


1,7 


2,0 


— 


0,6 


î^,6 


— 


1,9 


4,0 


— 


0,5 


a, 4 


— 


2,3 


3,0 




0,6 


0,9 


— 


0,9 


1,0 


-+- 


o»9 


0,4 


— 


1,1 


1,0 


— 


i,^ 


0,3 


— 


0,9 


0,7 




0,1 


a, 9 


— 


2,2 


4,0 


— 


2,6 


0,6 


— 


1,7 


1,0 


-H 


3,1 


',« 


— 


0,7 


2,2 


-h 


0,1 


1,3 


-+- 


0,1 


2,3 




0,0 


1,5 


-h 


0,9 


a, 7 


-4- 


0,9 


0,8 


H- 


0,7 


1,5 


— 


1,5 


3,6 


— 


0,3 


4,7 


— 


1,2 


0,3 


H- 


i,a 


0,7 


— 


1,4 


0,3 


-+- 


1,5 


Or7 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE LA LUNE. 

COMPARAISON AVEC LES TABLES. 



J". 



Temps 
moyens. 



Ascensions Correct. Distances Correct, 
droites, du Nautical. polaires, du Nautical. P 



«c 



h m 
7* 7.26. 
\\ 13.17.45,2 



1,1 



m 



2.36.45,01 
8.54.55,28 



s 
-0,23 
0,42 



1873 JANVIER. 



76.40.20,0 
67.41.36,5 



-4-1,8 56.45,9 -1-63,73 33'.2{'',7 . -^ 
— 3,3 54. 1,2 —63,79 24.28,6 H- 



i4,t 

7,9 



i5.3o,2 
14.45,2 



7* 7.27.56,4 6.3i.2o,6o —0,49 
i3* 12. 5.53,1 11.33.35,34 — o,i3 
i3* 12. 7.56,2 11.33.38,95 —0,26 



1873 MARS. 



54.48,2 H-66,9i 

54.i9»7 -+-59,91 
54.19,7 -59,91 



7* 8.38. 2,6 9.43.47,17 —0,43 
10* 10.44.28,9 12. 2.21,19 — 0,34 



1873 AVRIL. 

70.52.17,9 —1,8 54. 6,3 

54.40,2 



-♦-62,56 26.46,5 
-♦-59,90 



- 9,9 -+-14.46,6 



1873 MAI. 



2 

5* 
6* 
8* 



9 
12 

i3 



4.54.55,2 

7-I7- 9,7 
7.59.32,8 

9.21 .16,2 

10. 2.38,8 

12.23.59,6 

i3. 18. 12,2 



7.38.41 ,23 
10. i3. 3,81 
10.59.29,19 
12,29. 18, 58 
I 3. 14.45,30 
15.46.11 ,38 
16.44.26,95 



—0,45 
—0,21 
—0,14 
— o,36 
— 0,20 
— o,5o 
— 0,65 



88.54.22,0 

94.37.53,0 

110.21. 11,1 

114. i.5o,8 



-5,7 
-7,2 
—3,5 

-1,2 



55. 0,0 -h66,87 

54.13,1 -4-61, 83 

54.19,1 -h6o,65 

54.59,1 -1-60,08 40.46,3 

55.29,7 -+-60,82 44.40,7 

57.17,1 —66,77 53.47,0 

57.50,1 — 69,20 55.27,2 



14,2 -♦- 

i5,o -4- 

11,2 — 

-^ 9,0 — 



1,0 



i5. 

i5. 9,4 
15.38, 7 

15.47,7 



(*) Tables Le Verrier. 

* Observations faites aux instruments de Gambey. 



ASCENS. DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE LA LUNE. D. 1 1 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE LA LUNE. (Scite.) 



Tempf 
moyens. 



h m s 

7 9.23.11,1 

9* II. 4. 9,o 

lO 13. 4< d)û 

lo* 11, 1.40, a 

10* la. 4. 7,9 



Aicensions Correct. Distances Correct, 
droites. du Nautical. polaires, du Nautical. P 

1873 JUIN. 



/Ifx' 



m 



t M 



14.29.33,80 — o,'29 io3.2i.23,9 — 4î« 56.29,0 H-63,42 5o. 2,5 — 15,8 -+-i5.25,6 

16.18.46,61 —0,43 57.59,4 -+-68,61 

17.20.32,41 ~o,5o ii5.32. 5,3 -f-o,7 58.39,7 —71,02 56.39,7 "*" ^»^ —16. 1 ,3 



17.20.26,26 —0,37 
17.20.32,30 —0,61 



3 

3* 

4* 

7 

7* 

9 



6.32.25,4 
6.32.25,4 
7. 14.52,3 
9.45.32,5 
9.45.32,6 
11.48.39,7 



13.20.47,77 
13.20.47,72 
14. 7.19,76 
i6.5o.22,3i 
16.50.22,37 
19. 1.46,03 



— 



«9 
0,24 

-0,17 

-0,35 

■0,^9 



-0,45 
29 3.49. 3,3 12.19.28,00 —0,21 



4 8 . 27 . 3o , 9 
4* 8.27.30,7 

5 9.28.31,2 

6 10. 32. 0,3 
9 13.34.48,1 



17.22.82,31 
17.22.32,16 
18.27.41 ,12 
19.35.17,70 
22.48. 3,41 



25 2.31^3,7 14.50.39, 38 

26 3.18.21,6 15.41.23,76 



2 8.58.14,3 

6 i2.32.5i,i 

i3 i8'.53.26,4 

i4 19.41.26,8 

i5 20.26.14,7 

.28 5.J2. 9,9 



21.45.56,34 

1.34.37,93 

8.23.52,68 

9.15.59,58 

10. 4'53,3o 

20.21.52,39 



-0,27 
-0,42 
-0,40 
0,39 
-o,5i 



-o,3i 
0,29 



,38 
0,61 
0,70 

0,44 
0,54 
0,39 



3 II. 7. 8,7 

3* II. 7. 8,6 

6* 13.55.39,2 

II 18.21.42,2 



2. 1.18,96 —0,45 

2. 1.18,86 —0,55 

4.59.49i3o —0,67 

9.46.26,24 —0,53 

27 6.29.50,9 22.57.52,00 —0,28 



I 9.47.18,2 2.31.38, 84 — o,3o 

I* 9.47.18,1 2.31.38,69 —0,45 

3 11.36.35,3 4.29. 9,91 — o,3i 

3* 11.36.35,1 4.29. 9,74 —0,48 

23 3.34.25,2 ai. 44. 3o, 38 — o,o5 

3o 9.25.52,6 4. 4.31,57 —0,36 



71,02 



58.39,6 

58.39,7 —71,02 



1873 JUILLET. 
95.33.48,1 —3,4 

114.21.39,0 —1,4 



ii6.4o.5o,i — 8,2 
88. 5.42,6 —7,9 



55. 9,3 
55. 9,3 
55.49,3 
58.24,5 
58.24,5 
59.54,8 
54.13,1 



1873 AOUT. 

115.47. 4i4 — ï»6 58.26,7 

58.26,7 
59.24,8 
-4-0,5 60.1 5, 4 
—1,2 61. 8,9 



116. 5.48,6 
102. \5. 3,3 



-^6o,54 
-4-60,54 
-4-62 , 1 4 
70,05 
70, o5 
73,25 
59,26 



-+-70,91 
-4-70,91 

-+-7^,79 
-4-73,30 

-68,49 



4^56, o —18,5 -m5. 3,8 



55.56,8 — 9,0 -m5.57,i 



58. 10,1 
39.40,6 



-+- a, 4 
— 15,6 



16.21,8 
14.48,5 



56.22,4 — 6,2 -1-15.57,7 



58.21,4 -+- ^* » ' 
53.53,8 — i5,7 



16.27,4 
16.42,0 



1873 SEPTEMBRE. 

55. 8,8 -+-62,78 

55.40,5 -4-65, 06 

1873 OCTOBIŒ. 



108.56. 1,8 
82. 4.3i,2 

68.36.57,0 
114.45.16,3 



-4-1,9 60.20,2 

-4-4,9 60.42,3 

54.51,6 

—5,5 54.25,0 

54. 8,6 
-f-0,9 58.27,5 



69,69 
—66,96 
—65,91 
—63,84 
—61,94 

70,32 



56. 8,7 
39.51 ,0 

25.26,7 
56.15, 4 



-1^18,9 —16.28,7 
-4-16.34,7 



— 17,0 



-+- 9,8 - 



11,2 



i4.5i,7 
]5.58,o 



1873 NOVEMBRE. 

60.12,5 -4-67,03 

60.12,5 -+-67,03 

58. 10,4 — 70,42 

71. 0.25,5 —12,0 54.31,5 —62,99 27.38,8 

101.43.46,2 H- 2,9 59.13,4 -4-66,08 51.57,4 



1873 DÉCEMBRE. 



75.31 .25,8 
75.31, 25,0 
65.59.19,6 



1,8 59.18,4 
1,4 59.18,4 
-♦-2,7 58. 25,0 -^69,87 24.26,1 



66,92 33.57,5 
66,92 33.57,5 



i5,o 
18,3 



i5,7 
16,1 
10,6 



14.53,5 
16. 10.5 



16. 1,9 
16. II ,9 
15.57,3 



59.13,8 -4-68,42 
67.25.25,0 -+-5,6 58. 0,1 -4-68,63 26. 4,5 



-♦-17,1 — i5.5o,5 



* Observations faites aux instruments de Gambey. 



D.2 



D.i2 



ASC, DR. ET DIST. POL. DES CENTRES DE MERCURE ET DE VENUS 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE MERCURE. 

COMPARAISON AVEC LES TABLES. 



Jours. 



Temps 
moyens. 



Ascensions Correction 

droites. du Naiitical (*). 



Distances Correction 

polaires. du Nautical C;. 









1873 JANVIER. 








22 
26 


h m 8 

22.54.4^)9 
23. 4.44,6 


h m B 

19. 0. 4,09 
19.31.53,41 


8 
-h 0,10 
0,06 

1873 MARS. 


t tt 
Ii3.i8. 8,8 

112.55.41 ,0 


— 


0,1 
a,6 


25 

26 


1. 0.l5,2 

0.56.43,1 


l. 12.27,12 
1.12.50, 97 


■+- o,o3 
— 0,01 

1873 MAI. 


78.51.37,5 
78.44.13,9 


— 


a, 2 

a. 7 


12 
14 

i5 


22.24.26,6 
22.27. 9,6 

22.28.44i9 


1.49.23,53 
2. 0. 0,12 

2. 5.32,21 


— 0,06 

— o,o5 

— 0, 10 

1873 JUIN. 


81.54. ï2,5 
80.47.27,5 
80.12.41 ,7 


-+- 


0,6 
2,6 
a, 8 


21 


I. 2.49,3 


7. 1.58, 41 


— 0,02 
1873 JUILLET. 


65.21.28,5 


-+- 


0,5 


8 
16 

29 


i.5i .i3,4 
I .53.49)0 
i.26.i4)0 


8.57.32,02 
9.31.40,53 
9.55.16,29 


-+- 0,28 

— 0,23 

- 0,09 

1873 OCTOBRE. 


72. 3.58,9 
76. 6.41,8 
81. 3.12,8 




1,8 
4,6 

0,J 


17 


0.40.20,1 


14.24.39,01 


- 0)i9 

1873 NOVEMBRE. 


105.26. 10,5 


' 


0,6 


11 
12 
i3 


1.17. 2,8 

i.«7. 9,9 
1 .17. 0,4 


16.40. 1,79 

16.44. 5, 4^5 
16.47.52,49: 


-h o,i3 
H- 0,11 
-t- 0,42 

1873 DÉCEMBRE. 


114.53.48,4 
114.59.27,7 
ii5. 3.28,2 




0,7 
1,3 

0,2 


*9 


22.39. 9,0 


17.14.52,89 


-t- 0,10 


112.22. i5,8 


-h 


i,î» 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE VÉNUS. 

COMPARAISON AVEC LES TABLES. 









1873 JANVIER. 






8 


2.59.34,0 


22.12.27,51 


— 0,16 


102.43.25,7 


H- 0,1 


16 


3. 2.59,7 


22.47.26,34 


H- 0,09 


98.54.48,3 


— 0,1 


23 


3. 4.49,8 


23. 16.52,59 


— o,o3 


95.24.16,0 


— 0,5 


27 


3. 5.26,9 


23.33.16,07 


— o,o3 


93.21 .16,8 


— 0,8 


^9 


3. 5.38,9 


23.41.21,21 


— o,if 


92.19.24,0 


-+- 0,6 



(•) Tables Le Verrier. 



ASCENS. DIfOITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE VÉNUS. D. i3 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE VÉ34DS. (Suite.) 





Temps 


Ascensions 


Correc'.ion 


un. 


moyens. 


droites. 


du NauticalC). 
1873 FÉVRIER. 




h m s 


h m s 


s 


17 


3. 4*i4,6 


0.54.51 ,36 


— 0,11 


18 


3. 4* 0,4 


0.58.33,76 


— 0,08 

1873 MARS. 


9 


2.55.41,4 


a. 5. 8,08 


— 0,12 


21 


2.44.17,4 


.2.41. 1,01 


H- 0,07 


26 


2.37. 4,7 


2.53.3o,o6 


-h 0, i3 


27 


2.35.24,5 


2.55.46,21 


0,00 


^9 


2.31.48,4 


3. 0. 2,62 


-h 0,02 

i^rS AVRIL. 


i5 


1.42.16,5 


3.17.24,37 


— 0,01 

1873 MAI. 


12 


23. 4.43,6 


2.29.45,40 


-h 0, |5 


14 


22.53.40,9 


2.26.34,03 


-+- 0,09 


i5 


22.48.21,4 


2.25. 10,24 


-h 0,09 

1873 JUIN. 


9 


21.20.39,5 


2.35.48,49 


-4- 0,16 


10 


21.18.41,5 


2.37.46,79 


H- 0,20 

1873 JUIÎJ.KT. 


2 


20.53.49,5 


3.39.35,33 


-h 0,07 




2o.5i.54,3 


3.57.22,61 


-h o,o5 


21 


20. 5i. 53,1 


4.52.33,32 


H- o,o5 


22 


20.52. 8,8 


4.56.45,67 


-1- 0,12 



Distances Correction ' 

polaires. du Nautical (*). 



82.37.40,5 
82. 8.16,1 



65. 12.40,9 



72.3o.5i,4 
73.16.28,7 
73.38.21,9 



77.21.18,3 
77.18. 2,4 



2,6 
0,5 



73.37.34,4 


-H 0,6 


69.23.53,8 


-h 0,8 


67.59.20,3 


-H 0,8 


67.44. 7»6 


-f- 0,8 


67. i5.3o,i 


— 0,2 



3,5 



0,5 

0,7 
0,2 



- «,8 



0,3 



74. 6.58,7 


— 0,6 


73. 9.3i,9 


- 2,6 


70.40.55,0 


- '|î» 


7o.3i.5i,4 


- 1,9 



1873 SEPTEMBRE. 



3 


21 .22.22, I 


8. 16. 36, 04 


— o,o5 


22 


21.38. 5,6 


9.47.16,69 


-+- 0,16 


23 


21 .38.5o,6 


9.5i .58, 40 


-h 0,14 


24 


21.39.35,0 


9 . 56 . 39 , 5o 


-h o,o3 


26 


21.41. 2,5 


10. 6, 0,37 


-h 0,10 
1873 


5 


21.47.11,4 


10.47.39,21 


H- 0,17 


»7 


21.55 






27 


22. o.36,2 


12.27. 5o,5o 


-+- 0,24 


28 


22. 1.12,8 


12.32.23,73 


H- 0,27 



70 . 54 . 5o , 6 
76. 8.16,9 


— 2,* 

— 0,6 


76.29.20,0 
76.50.46,9 
77.34.52,8 


— 1,0 

- 1,5 

H- 0, 1 



81.10.17,2 
86.31. 4,7 

91.43.28,6 



0,9 
0,4 



1,0 



( *) Tables Le Verrier. 



D.i4 ASC. DROITES ET DIST. POL. DES CENTRES DE VÉNUS ET DE MARS 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE VÉNUS. (Suitb.) 



Jours. 



lo 
1 1 
3o 



29 



Temps 
moyens. 



h 



m 



22. 9.44,8 
22 . I O . 28 , 3 
22.27.10,5 



Ascensions Correction 

droites. du Nautical (*). 



h ni s 
I 3. 32.1 2,30 

1 3. 36. 52, 55 
i5. 8.32,10 



23. 5.18,5 17.4* • 6,58 



1873 NOVEMBRE, 



o,îi9 
0,28 

0,33 



1873 DÉCEMBRE 
0,52 



Distances Correction 

polaires. du Nautical (*). 



97.52.38,7 

98.20.20,1 

106.19. 9f^ 



113.10.48,5 



0,4 
1,0 

2,2 



3,8 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE MARS. 

COMPARAISON AVEC LES TABLES. 









1873 AVRIL. 








23 


12.18.21 ,2 


14.26.44)2''^ 


-+■ 0,01 


103.19.48,0 


— 


1,5 


25 


12. 7.34.7 


14.23.49,07 


— 0,26 

1873 MAI. 


io3. 10.20,4 




1,5 


2* 


11.29.39,8 


i4*i3.24,5o 


— 0,04 


102.36.11 ,4 


— 


0,8 


6* 


II. 8. 8,5 


14. 7.35,95 


- 0,11 








8* 


10.57.29,7 


14. 4.48,49 


— 0,12 








9* 


10.52. 12,6 


14. 3.27,o5 


— 0,06 


102. 3.48,5 


— 


0,9 


12 


10.36.32,3 


- 13.59.33,19 


— o,o3 


101. 5i .3i ,5 


— 


1,4 


12* 


io.36.3i,6 


13.59.33,18 


- 0,04 


101. 5i. 32,1 


— 


0,8 


i3 


I0.3l.22,5 


i3.58. 19, 14 


— 0,06 


101.47.44?* 


— 


1,1 


i3* 


10. 3i .22,0 


i3. 58. 19,31 


-f; 0,11 








i5 


10.21. 9,7 


13.55.57,77 


— 0,01 


10! .40.37,7 


— 


1,7 


i5* 


10.21. 9,1 


13.55.57,83 


-+- o,o5 


101.40.39,1 


— 


0,3 


16 


10.16. 6,7 


13.54.50,46 


— 0,14 


101 .37.21 ,2 


— 


1,4 


20 


9.56.20,7 


i3. 50.47,42 


— 0,1 1 


loi .26. 14,4 


— 


0,1 


20* 


9.56.20,2 


i3. 50.47, 53 


0,00 








23 


9.42. 0,3 


13.48.14,37 


— 0,06 


101.20.10,1 


— 


0,6 


23* 


9.41.59,8 


13.48.14,52 


-+- 0,09 


101 .20. 10,0 




0,7 


24 


9.37. i9i4 


13.47.29,24 


— 0,09 


loi. 18. 36,0 


— 


1,8 


27* 


9.23.34,7 


13.45.32,54 


-+- o,o5 


101.15.28,8 


H- 


0,7 


28 


9.19. 6,6 


13.44.59,64 


— 0,18 


101.14.53,5 


— 


1,8 


^9 


9.14.41,4 


i3.44.3o,3i 


0,00 


101.14.36,5 


— 


1,4 


29* 


9.^4.40,9 


i3. 44*30,42 


-h 0,11 


101.14.38,2 


•+■ 


0,3 


3o* 


9.10.18,8 


i3.44« 4,12 


-h, o,i3 

1873 JUIN. 








9* 


8.29.30,4 


i3. (2.34,58 


-h 0,06 

1873 AOUT. 








4 


5.56.54,1 


14.50.20,35 


— 0,01 


108. i5. 12,3 


— 


0,7 


5 


5.55. 1,8 


14.52.24,27 


— 0,12 


108.24.41,0 


— 


2,0 


7 


5.5i.2i,6 


14.56.36,54 


-h o,oi 


108.43.40,0 


— 


0,8 


14 


5.39.11,7 


i5.i2. 0,49 


— o,o5 


109.49.12,1 


— 


1,8 



(•) Tables Le Verrier. 



ASC. DROrraS et DIST. POL. de mars et des petites planètes. D.i5 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DE MARS. (Suite.) 





Temps 


Ascensions 


Correct. 


Distances 


Correct. 


rs. 


moyens. 


droites. du Nautical (*). 


polaires, du Nautical { 








1873 SEPTEMBRE. 








h m s 


h m s 


s 


t H 


* 


»9 


4 . 5 1 . 36 , 6 


16.46.13,54 


-^ o,o5 


114.20. 4)3 


-4- 1,1 


!lO 


4.5o.35,6 


16.49. 8,86 


— 0,01 


114.24.55,9 


-h 0,6 


22 


4.48.36,1 


16.55. 2,16 


H- o,o5 


114.34. 7,5 


-+- a,i 


23 


4.47-37,5 


16.57.59,96 


H- 0,02 
1873 OCTOBRE. 


114.38.22,7 


— 0,2 


6 


4.36* 0,8 


17.37.36,55 


— 0,08 


ii5.i5. 1,4 


-h 1 ,0 


i6 


4.28. 9,0 


18. 9. 8,96 


— 0,02 


ii5.i6.4o,2 


-4- 0, 1 


«7 


4.27.24,1 


1 8 . 1 2 . 20 , 5o 


— 0,02 


ii5.i5.3o,i 


-f- 1,1 


i8 


4.26.39,7 


18. 15.32,58 


-+- 0,18 
1873 NOVEMBRE. 


115.14. 3,7 


H- 0,8 


12 


4. 8.57,1 


19.36.20,83 


-h 0,26 


ii3.i5. 4t^ 


H- 1,2 


i3 


4. 8.14,3 


19.39.34,53 


-+■ 0,25 


ii3. 7. 2,8 


-+- 2,5 


i4 


4. 7.31,3 


19.42.48,00 


-*- 0,17 


112.58.43,5 


■+■ 1 ,0 


i5 


4. 6.48,4 


19.46. 1,44 


-h 0,23 


ii2.5o.i3,3 


+ 3,1 


>9 


4. 3.54,1 


19.58.52,89 


-+- o,i5 


112. i3. 36, 5 


-h 0,5 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DES PETITES PLANÈTES. 

COMPARAISON AVEC LES TABLES. 

Les observations faites à Paris sont désignées par la lettre P; les observations faites à Greenwich par 
la lettre G. 



Jours. 



Temps moyens 
de Paris. 



Ascensions 
droites. 



Correction 
de répbém. 



Distances 
polaires. 



Correction 
de répbém. 



© GÉRÉS. 



1873. 


h m s 


broc 




f 


/ » 


« 




Sept. 19 


12.36. 2 


o.3i .54,42 


-+- 


4,99 


103.46.25,1 


- 39,5 c 


')P 


20 


12. 3i .17 


o.3i. 5,57 


-+- 


4,94 


io3.5i.35,7 


- 40,4 


P 


23 


12.26.20 


0.28.36,60 


-h 


5,o3 


104. 6.29,1 


— 41,1 


G 


26 


12.12. 2 


0.26. 5,76 


-+■ 


5,aa 


104.20. 8,6 


- 41,5 


G 


^7 


12. 7.i5 


. 25 . 1 5 , 06 


H- 


5,12 


104.24.26,6 


- 39,2 


G 


Ocl. 2 


11.43.24 


0.21 . 2,58 


-4- 


5,07 


104.43.20,2 


- 38,9 


G 


6 


Il .i5. 4 


0.17.44,68 


-t- 


4,90 


104.55.16,9 


- 38,9 


P 


8 


II. 5.36 


0.16. 8,10 


-f- 


4,96 


io5. 0. 8,9 


- 38,9 


P 


9 


II. 0.52 


0. i5.20,4i 


-h 


4,8a 


io5. 2.17,9 


— 38,8 


P 


i3 


10.42. 3 


0.12.16,46 


-+- 


4,83 


io5. 8.57,4 


- 36,7 


P 


'i5 


10.32.46 


0.10.48,89 


-+- 


4,86 


io5.ii. 3,2 


— 37,9 


P 


16 


10.28. 7 


0.10. 6,28 


-+- 


4,80 


105.11.48,4 


— 38, 


P 


«7 


10.23. 3o 


0. 9.24,62 


-h 


4,79 


105.12.22,6 


- 36,7 


P 



(*) Tables Lo Verrier. 
( ' ) Nautical Almanac, 



D.i6 ASCENSIONS DROITES ET DIST. POL DES PETITES PLANÈTES. 



Jours. 



Temps moyens 
(le Paris. 



1873. 

Juili. 3i 

Août G 

7 

9 
1 1 

i3 

14 
i6 

ï9 

M 
•23 
26 

Sept. I 
'9 

20 



Juin i8 

20 
21 
23 

Juin. I 

i5 

17 
i8 

»9 



Août 



Juill. i5 
i8 

19 
21 

22 

28 

3o 

3i 

2 

7 

9 
II 

12 

i3 

14 



Août 16 
19 

23 

26 



h m s 

3. 10. 3 
2.42. 6 
2.37.25 
2.18.41 
2. 9.21 
2 . 4 • 39 
1.59.57 
I .55. i5 
1 .45.52 
I .3i .47 

I .22.25 
I . 22 . 22 
I. 8.24 
0.40.4! 
9. II .12 
9. 6.54 



12.33. 7 
12.23.33 
12.18.45 
12. 9. 9 
11.39.58 
11. 1.55 
10.24. 8 
10.14.49 
10. 10.10 
10. 5.33 



2.28.46 
2.14. 2 
2. 9. 8 
•59.19 
.54.23 
. 34 . 20 
.24.38 

.19-49' 
.10. 12 

0.46.33 

0.27.56 

0.18.44 

o. 14. 10 

o. 9.38 

o. 5. 8 



12.43.35 
12.29.21 
12,19.37 
12. 5.18 



Ascensions 


Correction 


Dislances 


droites. 


de Téphém. 


polaires. 


© 


PALLAS. 




h m t 


f 


/ H 


2 I . 39 . 32 , 82 


- o,66C) 


77.33. 18, a 


21 .35.1 I ,01 


— 0,32 


78.15.50,6 


21.34.25,84 


— o,5o 


78.23.44,2 


21.32.55,38 


— o,5o 


78.40. 3,4 


21.31.23,88 


- 0,43 


78.57.17,0 


21 .30.37,95 


— 0,39 


79. 6.i3,6 


21 .29.51 ,87 


0,41 


79.15. 20, a 


21.29. 5,73 


- 0,44 


79.24.40,4 


21 .27.33,50 


- 0,48 


79.43.55,2 


21 .25.15,88 


— o,56 


80.14. 7,î 


21 .23.45,24 


- 0,49 


80.35. 7,6 


21 .22.1 5, 5o 


- 0,43 


80.56.49,6 


2 1 . 20 . 4 ï ï 5 


— 0,49 


81.30.19,7 


2 1 . 1 ;> . 56 , 20 


- 0,48 


82.40.26,6 


21. 6.3i,07 


~ 0,42 


86.21.59,8 


21. 6. 9,5o 


— 0,62 




© 


JUNON. 




18.22. 19,95 


-^ 2,27 


94.40.34,6 


18.20.36,77 


-+-2,22 


94.40.34,9 


18.19.44,69 


-+■ 2,21 


94.40.45,2 


18.18. 0,01 


-+- 2,45 


94.41 .33,2 


18.10.06,86 


-t- 2,00 


94. 5o. 23,1 


18. 5.48,95 


-h 2,28 


95. 2.39,5 


17.59.26,94 


-+- 1,97 


95.25.59,4 


17.57.59,09 


-h 2,07 


95.32.59,3 


17.57.16,34 


-+- 1,95 


95.36.37,5 


17.56.34,84 


-+- 2,16 


95.40.23,4 


© 


VESTA. 




20. 4.^4» 33 


-^ 1,33 


ti3.20.45,2 


20. 1.28,63 


-+. 1,46 ! 


i 13.41.55,3 


20. 0.29,61 


-h 1,52 


[i3.48.5i ,0 


19.58.31 ,25 


-+- 1,47 


[i4* 2.3o,3 


19.57.32,12 


-h 1,38 ] 


[i4* 9.12,6 


19.51.45,17 


-4- 1,53 


114.47.17,5 


19.49.54,69 


-h 1,56 


114.59. 1,8 


19-49- 0,75 


-+- 1,53 


ii5. 4. 4a, 9 


19.47.15,98 


-4-1,53 1 


ri5.i5.4o,7 


19.43. i5, 10 


-+- 1,40 


115.40.34,8 


19-41.48,93 


-4-1,49 3 


11 5. 49 '30, 3 


19,40,28,61 


-+- 1,49 î 


ii5. 57.51 ,5 


19.39.50,77 


-+- 1,34 1 


116. 1.49,5 


19.39.14,84 


-+-1,42 1 


16. 5.36,6 


19.38.40,45 


-+-1,29 1 


[i6. 9.13,9 


© 


ASTRÊE. 




22.25.25,91 


- 6,52 


101.14.47,6 


22.22.59,46 


- 6,73 ] 


101.33.28,7 


22.19.39,58 


- 6,65 ] 


101. 58. 34. 7 


22.17. 7,59 


- 7,25 1 


[02. 17.11,8 



Correction 
de répbém. 



-h 



!,'( 


•)G 


0,2 


G 


Ï,I 


G 


0,0 


P 


0,7 


P 


0,3 


P 


0,9 


P 


0,4 


P 


0,3 


P 


1 ,0 


P 


0,5 


P 


0,0 


G 


0,2 


G 


0,6 


G 


0,4 


P 




P 



o,8| 


/)P 


1,3 


P 


0,1 


P 


0,3 


P 


1,6 


G 


1,6 


P 


0,7 


P 


0,1 


P 


0,9 


P 


0,3 


P 


i,5( 


•)P 


1,8 


P 


2,3 


P 


2,1 


P 


1,8 


P 


3,5 


G 


4,3 


G 


4,1 


G 


3,6 


G 


3,3 


G 


2,0 


P 


0,9 


P 


0,4 


P 


0,1 


P 


1,4 


P 


27, o( 


')P 


25,8 


P 


24,3 


G 


18,4 


G 



(') NmUical Almanac. 



ASCENSIONS DROITES ET DIST. POL. DES PEITTES PLANÈTES. D.17 





Temps moyens 


Jours. 


de Paris. 


1873. 


h m • 


Avril 23 


12.46.28 


25 


12.36.53 


29 


12.26.57 


Mai 1 


12. 17. 18 


6 


11.53. 9 


9 


11.38.42 


12 


II. 14.59 


i3 


II. 10. II 


i5 


II. 0.38 


16 


10.55.53 


20 


10.36.57 


M 


10.18.10 



Ascensions 
droites. 



Correction 
de réphém. 



Distances 
polaires. 



Correction 
de l'éphém. 



Août 16 


12.47.22 


>9 


12.33. 3 


21 


12.23.25 


23 


12.23. 4 


25 


I2.l3.22 


26 


12. 8.3i 


Sept. I 


I I . 39 . 20 



Oct. 


27 ] 


[2. 17.51 




3o ] 


12. 3. 9 


Nov. 


3 ] 


[I.43.34 




4 J 


[1.38. 41 




6 ] 


ri. 28. 56 




II ] 


[I. 4.47 




12 1 


[I. 0. 




12 ] 


[0. 50.41 




i3 1 


[0.55.14 




i3 ] 


[0.45. 56 




14 1 


[o.4i>ii 




i5 ] 


lo. 36.28 



Janv. 14 

27 
Fév. 14 



12.41. 7 
11.35.56 
10. 9.52 



Août 23 


12.48.54 


25 


12.39.35 


26 


12.34.55 


Sept. I 


12. 6.5i 


22 


10.29.54 



(T) HfiBÉ. 



h B • 


s 


14.54.55,31 


^ 3,78 


14. 53. II ,91 


-+- 3,74 


14.49-39,81 


-+- 3,68 


14. 47-52, 53 


-+- 3,81 


14.43.22,84 


-f- 3,57 


14.40.42,91 


-+- 3,74 


14 38. 5,85 


-+- 3,53 


14.37.14,36 


-+- 3,59 


14.35.32,82 


-+- 3,49 


14.34.43,11 




14. 3i .30,72 




14.28.26,16 




© 


IRIS. 


22.29.13,52 


^- 1,94 


22.26.41,68 


H- 2,23 


22.24.56,21 


-*- a, 49 


22.23. 7,35 


-+- a, 39 


22.21.16,93 


-^ a, 40 


22.20.21, i3 


-+- 2,37 


22.14.44,69 


-+- 2,48 



@ FLORE. 



2.34. 8,80 


-^ 8,25 


2.31.14,76 


-h 8,09 


2 . 27 . 22 , 56 


-h 8,10 


2.26.25,20 


-f- 8,17 


2.24.31 ,80 


-h 8,i3 


2.20. 1,46 


-+- 7,92 


2.19.10,36 


-+- 7,82 


2.19.10,77 


-»- 7,89 


2.18.20,53 


-^ 7,76 


2.18.21,01 


-+- 7,93 


2.17.32,44 


^ 7,81 


2.16.45,24 


-+- 7»67 


® 


MÉTIS. 


8.19.15,74 


-2,53 


8. 5. 8,4o 


- 2,35 


7.49.48,81 




« 

® 


HT6IE. 


22.49. 1,87 


- 3,55 


22.47.34,01 


- 3,57 


22.46.49,61 


— 3,66 


22.42.20,61 


- 3,91 


22.27.55,51 


- 3,54 



83.35. 9,0 
83.22.47,8 
83. o. 6,0 
82.49.55,1 
82.27.56,3 
82.17.25,2 
82. 8.47,0 
82. 6 22,3 
82. 2.14,8 
82. o.3i,9 
81. 56. 1,1 
81.52.18,3 



88.52.27,7 
88.58. 0,2 
89. 2.45,1 
89. 8.19,8 
89.14.37,7 
89.18. 5,8 
89.41.59,9 



87.38.37,0 
87.47.57,7 
87.57.27,2 
87.59.17,4 

88. 2.12,4 

88. 5. 7,6 
88. 4.55,1 
88. 4.57,2 
88. 4*29,2 
88. 4*29,3 
88. 3.45,4 
88. 2.46,9 



62.24. 4,6 
61.18.57,3 

60.39.41,7 



92.43.39,0 
92.50.49,1 
92.54.30,0 
93.17.38,7 
94.40.56,7 



ii,8( 


')P 


10,7 


F 


10,2 


G 


11,5 


G 


10,5 


G 


i5,5 


G 


11,3 


P 


II ,0 


P 


10,7 


P 




P 




P 




P 



- »5.7{')P 



16,6 


P 


16,5 


P 


i5,8 


G 


16,0 


G 


«4,1 


G 


16,8 


G 



49,8 G 

48.7 G 
49,1 G 
47,6 G 
46,6 G 

45.8 G 
46,8 G 
44,8 P 
45,4 G 

45.4 P 
46,a P 

45.5 P 



9,>(')P 
7, a P 

P 



a3 ,5 (') G 
aa,8 G 
aa,9 G 

a4,7 G 
a3,3 G 



(') Berliner Jahrbuch. 

Observations de Paris, 1873. 



D.3 



D.i8 ASCENSIONS DROITES ET DIST. POL. DES PETITES PLANÈTES. 



Jours. 



Temps moyens 
de Paris. 



Ascensions 
droites. 



Correction 
de réphém. 



Distances 
polaires. 



@ PARTHÉNOPE 



@ ÉGËRIE. 



Correction 
de l'éphém. 



1873. 


h m • 


h m • 


• 


f • 




1» 




Avril 25 


I2.5o.22 1 


i5. 6.43,72 


-^ a, 89 


99.30.37,5 


-+- 


12, i( 


')P 


29 


12.40.26 1 


i5. 3.11,06 


■^ 2,87 


99->3. 9,2 


-h 


10,5 


G 


Mai I 


12.30.45 ] 


[5. 1.21,44 


■^ a, 93 


99- 4.4îi|a 


-+- 


l3,2 


G 


6 


12. 6.26 


14. 56. 41, 5i 


-^ i»i9" 


98.44.25,7 


-h 


12,3 


G 


12 


11.27.56 1 


i4.5i. 5,23 


-+- a, 84 


98.22.45,4 


-+- 


i3,6 


P 


i3 


11.23. 5 1 


[4.5o. 9,98 


-4- 2,80 


98.19.28,0 


4- 


12,8 


P 


i5 


it.i3.24 1 


14.48.20,97 


-+■ 2,86 


98.13.15,4 


-+- 


i3,4 


P 


]6 


II. 8.35 ] 


[4.47.27,33 


-4- 2,92 


98.10.19,5 


-h 


i3,3 


P 


20 


10.49.24 1 


r4. 43. 59,24 


-^ 2,84 


97.59.51,4 


-+- 


14,0 


P 


23 


10.35. 9 ] 


[4*4> •32,10 




97.53.26,4 






P 


24 


10.30.26 


[4.40.45,08 




97.51.33,7 






P 



Avril 23 


u.47.56 


i3. 56.13, 66 


-+- 0,760 


95.31. 1] ,3 


-+- 


i3,9( 


')P 


25 


11.37.54 


i3.5i. 3,99 


-¥■ 0,69 


95.33.48,7 


■+■ 


12,5 


P 


Mai I 


II. 17. 21 


13.47. 46» 26 


H- 0,83 


95.43.34,1 


-+- 


i3,7 


P 


12 


10.14.39 


13.37.35,89 


H- 0,75 


96. 9.30,9 


-+- 


i3,4 


P 


i3 


10. 9.54 


13.36.47,38 




96.12.26,3 






P 


i5 


10. o.3o 


i3. 35. 14, 58 


EUNOMIA. 


96.18.35,0 






P 


Août 25 


12.4^.56 


22 . 5o . 56 , 1 1 


^ 8,42 (') 


80.42.46,5 


— 


72,o( 


')G 


26 


12.38. 6 


22. 5o. 1,65 


-h 8,40 


80.41.10,1 


— 


72,8 


G 


Sept. 23 


10.22.59 


22.24.55,52 


-h 8,23 


81.19. 4,7 


— 


72,4 


G 


25 


io.i3.44 


22.23.32,56 


-♦- 8,10 


81.26. 5,1 


— 


78,7 


G 


26 


10. 9.10 


22.22.53,63 


-+- 8,43 


81.29.44,6 


— 


78,7 


G 



Nov. 



(r) THÉTIS. 



3 


12. 3i .56 


3.15.52,58 


-^ 0,45 


80.48.30,7 


- o,6( 


•)G 


12 


11.38.34 


3 . 7 . 1 1 , 26 


-^ 0,77 


81.20.40,9 


0,7 


P 


i3 


11.33.40 


3. 6.i3,2o 


-H 0,66 


81.23.52,9 


— 0,4 


P 


14 


11.28.47 


3. 5.1 5, 55 


4- 0,71 


81.26.58,7 


- 0,7 


P 


i5 


11.23.54 


3. 4.18,25 


-+- 0,77 


81.29.59,3 


— 0,6 


P 


>9 


11. 4.26 


3. 0.33,14 


H- 0,65 


81 .41- 0,3 


■+- 1,4 


P 



(js) MELPOMÉNE. 



Juin. 4 ] 


[3. 4.i< 


19.47.16,28 


- 0,04 


98.48.21,4 


-+- 


2,7 (' 


)G 


i5 : 


12. i.3o 


19.37. 4,41 


— 0,21 


99.52.34,3 


-h 


5,4 


P 


'7 


11. 51.40 


19.35. 6,26 


— 0,06 


100. 6.44,7 


-+- 


4,8 


P 


18 1 


[I.46.45 


19.34. 6,91 


— 0,06 


ioo.i4* 5,0 


H- 


3,7 


P 


'9 J 


[1.41.50 


19.33. 7,57 


— 0,0i 


100.21 .34,3 


-+- 


2,3 


P 


21 1 


[].32. 


19.31. 9,06 


— 0,04 


100.37. 6,3 


-+■ 


4,8 


P 


22 1 


[1.27. 5 


19.30.10,07 


— 0,10 


100.45. 3,5 


■+- 


4,1 


P 


26 i 


11.16.49 


19.26.18,09 


— 0,25 


loi .18.16,9 


-+- 


4,6 


e 


3o 1 


10.57.26 


19.22.38,08 


— 0,14 


101.53.10,9 


"^ 


6,5 


G 



(•) Berliner Jahrbuch, 



ASCENSIONS DROITES ET DIST. POL. DES PETITES PLANÈTES. D.19 



Jours. 



Août 



Mai 



Temps moyens 
de Paris. 



20 


12.41 .56 


24 


12.23.42 


3o 


12. 3. 3 



Ascensions 
droites. 



Correction 
de répbém. 



Distances 
polaires. 



@ LUTETIA. 



@ THÊMIS. 



(3J) EUPHROSTNE. 



(§) POLTMNIE. 



@ GIRCÉ. 



16. 36. 5o, II 
16.33. 18, 65 
16.27.55,82 



4,20 n 

4,08 

4,08 



104.24.12,9 
103.53.28,5 



Correction 
de répbém. 



1873. 
Fév. 17 
18 


but 

I2.i3.i8 

12. 8.25 


h m • 
10. 5.24,53 

10. 4*26,63 


- ^84 (') 

- 1,95 


1 • 
73.33.54,9 
73.28.23,5 


- 8,7( 

— 10,3 


')P 
P 


^7 


ii.33.5o 


9.55.54,69 


— 1,94 • 


72.42.38,0 


- 6,1 


G 



Nov. 12 


10.59.47 


2.28.18,02 


-+- 0,40 (•) 


75.11. 5,2 


- 4,5 (' 


)P 


i3 


10.55. 5 


2.27.31,58 


-+- 0,41 


75.14.39,8 


— 3,3 


P 


14 


io.5o.23 


2.26.^5,68 


1- o,5o 


75.18. 10,4 


- 4,7 


P 


i5 


10.45.42 


2.26. o,23 


"h o,5o 


75.21.37,9 


- 7,4 


P 


«9 


10.27. 3 


2.23. 4,63 


-4- 0,33 


75.35.17,5 


- 4,5 


P 



Mars 24 


II. 42. 18 


Il .52.i8,o5 


^ 4,360 


60.41.10,4 


-h 


62,0 ( 


•)P 


25 


II. 37. 16 


II. 5i. 12, 44 


-^ 4,47 


60.45.26,5 


-+■ 


63,8 


P 


26 


11. 32. 16 


I I . 5o. 7 , 4o 


■^ 4,4î» 


60.49.53,8 


-+- 


60,6 


P 


27 


II. 27.15 


11.49. ^>i8 


-f- 4,38 


60.54.39,2 


H- 


59,6 


P 


^9 


11.26.37 


11.46.56,73 


-h 4,o3 


61 . 5. 0,5 


-+- 


59, « 


G 


Avril I 


II. II. 49 


II. 43. 56, o5 

• ® 


-+- 4,45 
POMONE. 


61 .22.25,6 


-+- 


57,3 


G 


Mars 25 


I2.5i.5i 


i3. 5.58,76 


- 0,54 (•) 


IOI.32. 9,0 


-.> 


5,6( 


')P 


26 


12.46.10 


i3. 4.i3,52 


- 0,59 


101.25.34,2 




4,5 


P 


27 


12.39.23 


i3. 3.27,62 


- 0,67 


ioi.i8.5o,i 


— 


4,9 


P 


Avril I 


12.27. II 


12.59.30,53 


— 0,62 


100.43. 5,6 


— 


14,5 


G 


2 


12.22.26 


12.58.41,91 


0,93 


ioo.35.5i,o 


— 


4,6 


G 


23 


10.34.46 


12.42.52,38 




97.55.18,3 






P 


25 


10.26.49 


12.41.46,95 




97.40.50,2 






P 



i5 


12. 14.17 


19.49.53,89 


-8,89 1 


114.48.28,2 


-+- î^6,4 0P 


17 


12. 4.42 


19.48.10,41 


— 8,83 ] 


114.52.35,6 


-f- 25,4 P 


18 


I 1.59.54 


19.47.18,15 


- 8,89 1 


114.54.33,6 


-4-24,8 P 


>9 


11.55. 6 


19.46.25,82 


- 8,80 1 


[14.56.29,4 


-4- 26,0 p 


21 


11.45.30 


19.44.40,84 


- 8,84 1 


[i5. 0. I ,9 


-h 22,4 p 


22 


11.40.41 


19.43.48,35 


- 8,99 J 


[i5. 1.42,2 


-4-21,9 P 


9 


10.16.18 


19.30. 9,57 






P 


12 


10. 3.42 


19.29.20,90 






P 


i3 


9-59-'9 


19.28.53,84 






P 


14 


9.54.58 


19.28.28,77 






P 



3,2 OP 

p 

0,1 G 



(') Berliner Jahrbuch, 



D.3. 



D.20 ASCENSIONS DROITES ET DIST. POL. DES PETITES PLANÈTES. 



Jours. 



Temps moyens 
de Paris. 



4873. 


h m s 


Mars 25 


12.23. 2 


26 


12.18. 7 


27 


12.l3.l4 


28 


12.17.39 


î»9 


12.12.45 


3i 


12. 2.57 


Avril 1 


11.58. 4 


2 


11.53. II 


3 


II. 48. 18 


9 


II. 19.12 



Ascensions 
droites. 



Correction 
de réphém. 



@ HARMONIA. 



b m • 

12.37. 4)8l 

12.36. 7,21 
12.35. 9,22 
12.34.10,95 

12.33.12,47 
12. 3i. 16, 65 
12. 3o. 19,05 
12.29.21,39 
12.28.24,65 
12.22.53,06 



2,54 

a, 47 
2,64 

2,25 

2,41 

2,55 
2,35 

2,72 

a, 37 



Distances 
polaires. 



o I 9 

86. I. 2,5 

85.54.43,9 
85.48.32,1 

85.42.23,5 

85.36.21,3 

85.24.37,8 

85.18.57,0 

85.13.24,7 

85. 8. 0,0 

84.38.44,9 



Correction 
de réphém. 



i5,8( 


')P 


14,3 


P 


14,5 


P 


l5,2 


G 


i4»o 


G 


i3,3 


G 


l3,2 


G 


i3,8 


G 


i3,9 


G 


14,6 


G 



Mars 



@ ARIANE. 



5 


II. 6.5o 


9.52.29,11 


-+- 2,63 


82.58. 4,9 


■^ i6,5nG 


7 


10.57. 5 


9.50.36, i3 


-+- a, 77 


82.47.23.7 


-h i3,6 G 



Août 



@ HESTIA. 



i5 


12.22. I 


19.57.38,73 


4-0,760 


106. 5o. 53, 8 


- 4,3{ 


')P 


«7 


12. 12. 19 


19.55.48,21 


-+- 0,86 


106.56.47,8 


— 3,0 


P 


18 


12. 7.27 


19.54.52,49 


■+■ 0,93 






P 


»9 


12. 2.36 


19.53.56,61 


H- 1,08 


107. 2.5i ,3 


- 3,5 


P 


21 


11.52.52 


19.52. ijlï 


-+- 0,94 


107. 9. 5,7 


- 2,3 


P 


22 


11.48. 


19.51. 7,78 


4- 0,78 


107.12.12,9 


- 4.4 


P 


I 


II. 9. 


19.42. 6,96 


-H 0,94 


107.44*35,5 


— 0,6 


G 


9 


10.22. 6 


19.35.58,21 




108. 9.37,3 




P 


II 


10.12.55 


19.34.39,05 




108.15.37,5 




P 


12 


10. 8.21 


19.34* o,3i 




108.18.29,2 




P 


i3 


10. 3.5i 


19.33.^6,12 




108.21.25,9 




P 


14 


9.59.21 


19.32.52,01 




108.24*16,5 




P 



^ PALES. 



Juin. 3o 1 


[2.46. 2 


3i ] 


[2.41*18 


Août 2 ] 


[2.31.48 


7 1 


12. 7.58 


9 ' 


11.49- 7 


i3 1 


[i.3o. 3 


14 1 


11.25.17 


16 ] 


ii.i5.47 


19 ^ 


[1. 1.36 


21 1 


[0.52.II 



21 .ii.3i,58 
21.10.43,51 

ai. 9- 5,07 
21. 4*54, o3 
21. 3.i3,53 
20.59.52,36 
20.59. 2,5l 

20.57.23,94 
20.54.59,72 
20.53.26,63 



6,710 


104. i5. 16, 5 


7,18 


104.17.37,5 


7,08 


104.22.27,8 


6,88 


104.35. 7,6 


7,22 


104.40. i5, 6 


7,32 


104 «50. 29,1 


7,25 


104.53. 1,0 


7,18 


104.58. 5,1 


7,i5 


io5. 5.28,4 


7,10 


io5.io.i2,8 



58,5 G 


60,8 


G 


63,1 


G 


59,a 


G 


57,6 


P 


58,9 


P 


59,4 


P 


57,2 


P 


56,o 


P 


56,8 


P 



Oct. 



8 
i3 



12. 8.32 
11.44*39 



@ CALTPSO. 



1.19.13,72 
i.i5. 0,90 



- o,48 

- 0,87 



89.13.23,1 
89.48. 4,4 



1,2 OP 
2,8 P 



(') Berlincr Jahrbuch. 



ASCENSIONS DROITES ET DIST. POL. DES PETITES PLANÈTES. D.ai 



Jours. 



Temps moyens 
de Paris. 



Ascensions 
droites. 



Correction 
de réphém. 



Distances 
polaires. 



Correction 
de réphém. 



@ CÂLTP80. (Suite.) 



1873. 


h m • 


h m • 


< 


t 




V 




Oct. i4 


II .39.5^^ 


1.14.10,10 


-0,68 


89.54.48,6 


-h 


3,5 ( 


•)P 


i5 


11.35. 6 


I .i3. 19,02 


- 0,71 


90. 1.22,9 


— 


1,0 


P 


16 


II. 30.19 


I. 12.28, 10 


— o,63 


90. 7.59,1 


-h 


2,5 


P 


«7 


ii.a5.32 


1.11.37,32 


— 0,60 


90.14.24,9 


-h 


2,2 


P 


a4 


II. 1.35 


I. 5.5i,44 


— 0,86 


90.55.46,3 


-+■ 


0,6 


G 


^7 


10.47.30 


I. 3.33,49 


— 0,32 








G 



@ MÉLÊTË. 



Avril 22 


ii.i5. 2 


13.19.17,99 


-+- 2,65 


95.28.27,2 


25 


11. o.5i 


i3. 16.54, 58 


-H 2,54 


95. 3. 7,5 



i,9C)P 
3,0 P 



@ CONCORDIA. 



Fév. 17 


11.48.26 


9.40.28,29 


-o,o6 


78.21.43,2 


- i,6(' 


')P 


18 


11.43.40 


9.39.37,48 


- o,36 


78.15.20,2 


-H 0,5 


P 



(^ ELPIS. 



Juill. 21 


12.55.43 


20.55. 6,o3 


-+-0,25 


97.33.20,6 


— 


i,9(' 


')P 


22 


12. 5i. 3 


20.54.21,49 


-H o,38 


97.38. 2,1 


— 


1,0 


P 


26 


12.41.33 


20.5i.]5,57 


— 0,24 


97.58.19,1 


•+- 


4,8 


G 


3o 


12.22.38 


20.48. 3,58 


-h o,o5 


98.20.27,2 


— 


2,5 


G 


Août I 


12. i3. 9 


20.46.25,84 


— o,o5 


98.32.17,9 


— 


0,7 


G 


2 


12. 8.24 


20.45.37,25 


H- 0,33 


98.38.21,5 


— 


0,8 


G 


9 


11.25.55 


20.39.57,56 


-+- 0,40 


99.23. 4,0 


— 


0,8 


P 


12 


11.11.47 


20.37.36,52 


^- 0,39 


99.43.11,5 


— 


0,1 


P 


i3 


II. 7. 5 


20. 36. 5o, 63 


-H 0,44 


99.49*58,4 


— 


0,3 


P 


14 


11. 2.24 


20.36. 5,i3 


-h 0,28 


99.56.48,0 


— 


0,1 


P 


18 


10.43.47 


20.33.11 ,47 


-+- 0,4a 


100.24.16,4 




0,0 


P 


«9 


10.39.10 


20. 32. 3o, 04 


■+- o,3o 


100. 3i. 9,3 


— 


0,3 


P 


21 


10.29.58 


20. 3i .10,40 


-4- 0,36 


100.44*55,1 


— 


0,1 


P 



@ ÉCHO. 



Fév. 17 


12.38.21 


io.3o.3i,5i 


-+- 2,i50 


85. 7.23,7 


■+- 


10,1 (' 


')P 


18 


12.23.34 


10.29.38,03 


-h 2,12 


85. 0.16,3 


■+- 


8,7 


P 


27 


11.59.25 


10.21 .33,54 


-h 2,03 


83.53.34,5 


-h 


6,0 


G 


Mars 5 


II. 30.47 


10.16.30,37 


■+- 2,01 


83. 9. 9,0 


-+- 


9,6 


G 


7 


II. 21. 22 


10.14.57,18 


H- 2,52 


82.54.46,9 


-+- 


9,6 


G 



Fév. 



'7 
18 



11.29. 9 
11.24.17 



@ DANAÉ. 



9.21. 7,60 
9.20.12,21 



3,06 

3,20 



67.32.48,0 
67.33. 5,5 



55,0 OP 
54,3 P 



(') Berliner Jahrbuch, 

(') Berliner Jahrbuch, Grculaire n® 3. 



D.2a ASCENSIONS DROITES ET DIST. POL. DES PETITES PLANÈTES. 



Jours. Temps moyens. 



Ascensions 
droites. 



Correction 
de l'épbém. 



Distances 
polaires. 



Correction 
de réphém. 



@ ÉRATO (-) 



1873. 


h m • 


h m s 


• 


r • 




« 


Janv. iy : 


10.42.48 


7.ii.5j,i8 


-ii,7a(') 
AUSONIA. 


68.17.15,0 


-+- 


90,0 HP 


Juiil. 26 


12.58.52 


21. 8.37,55 


-H o,36C) 


112. 1.45,1 


-+- 


i4,3(')G 


28 


12.48.58 


21 . 6.34)89 


-+- 0,32 


112. 4*ao,6 


-+■ 


23,4 G 


3o ] 


12.39. a 


21. 4'3o>55 


-+- 0,57 


112. 6.27,5 


-+■ 


19,6 G 


3i ] 


[2.34. 3 


21. 3.27,76 


H- 0,59 


112. 7.3i,6 


-+- 


a4,9 G 


Août I 


12.29. ^ 


21. 2.24,61 


■+■ 0,45 


112. 8.20,8 


-+- 


20, 1 G 


7 


11.59.13 


20.56. 7,56 


-h 0,53 


112.11.49,8 


-h 


20,3 G 


9 1 


[I.40. 


20.54. 4)9^ 


-+- 0,70 


112.12.12,0 


-¥■ 


ai, 4 P 


12 ] 


[1.25. 1 3 


20. 5i. 5,o5 


-h 0,82 


fia. 11. 55, 2 


-h 


21,8 P 


i3 ] 


[I .20.19 


20. 5o. 6,53 


-H 0,70 


112.11.36,4 


-♦- 


22,3 P 


14 


ii.i5.25 


20.49. 9iO" 


-+- o,65 


112. II. 9,0 


-+- 


21,2 P 


16 ] 


[I. 5.42 


20.47.17,34 


-+- 0,76 


112. 9.56,5 


4- 


aa,o P 


19 1 


[o.5i .16 


20.44.38,67 


-h 0,80 


112. 7.12,7 


-h 


20,8 P 


21 1 


[0.41.46 


20.42.59,67 




112. 4.49»6 




P 



@ ASIA. 



Sept. 


26 


i3. 3.10 


I .17.22,85 


- a,43C) 


79.58.20,1 


-h 


17, 'C 


)G 




^7 


Î2.58.27 


1.16.35,72 


a, 38 


80. 6.34,3 


H- 


11,2 


G 


Oct. 


8 


II. 56. 40 


1. 7-ao,79 


- a, 46 








P 




i3 


Il .32.44 


1. 3. 4)00 


— 2,60 


82.29.32,6 


-+- 


10,3 


P 




14 


11.27.58 


I. 2.i3,85 


— a, 4a 


82.38.33,2 


-+- 


9»^ 


P 




i5 


1 I . 23 . i 3 


I. 1.23,86 


— a, 60 


82.47.31,6 


-h 


9)9 


P 




16 


II. 18.28 


i. 0.34,81 


— a, 4a 


82.56.25,2 


-+- 


9ia 


P 




î7 


II. 13.43 


0.59.46,28 


— 2,40 


83. 5.i5,7 


-h 


10,0 


P 




22 


10.59.33 


0.55.55,40 


- a, 84 


83*48. 0,8 


-h 


i3,6 


G 




a7 


io.36.3i 


0.52.32,86 


— a,i5 


84.27.13,8 


-+- 


9,3 


G 


Nov. 


1 


10.14. 2 


0.49.43,04 

® 


HESPÊRIE. 


85. a. 10,6 






G 


Juin. 


i5 


I I . 5o . 56 


19.26.29,27 


-0,120 


100.19.58,8 


-h 


o,8( 


')P 




17 


11.41 .3i 


19.24.55,80 


-+- 0,02 


100.24*44}^ 


— 


0,3 


P 




>9 


11.32. 7 


19.23.22,86 


"h o,o3 


100.29.47,7 


-+- 


0,9 


P 




21 


Il .22.43 


19.21.50,86 


— o,o5 


100.35. 3,5 


H- 


0,6 


P 




22 . 


11.18. 2 


19.21. 5,36 


— 0,01 


100.37.46,2 




0,0 


P 




3o 


10. 5o. 7 . 


19.15.17,81 


— 0,20 


101. 1.17,7 


•+- 


0,2 


G 



@ NIOBÉ. 



Janv. 10 


12.48.58 


8. 2. 0,32 


14 


12.18.44 


7.56.48,37 


a7 


II. 10. 56 


7.40. 4,73 



-0,85 

— 0,77 

— 0,46 







G 


55. 4*ia,6 


H- 16, 8( 


•)P 


56. 2.56,5 


-f- 17,5 


P 



{') Berliner Jahrbuch, 

(') On n'a pu s'assurer si l'astre observé est réellement la planète. 



ASCENSIONS DROITES ET DIST. POL. DES PETITES PLANETES. D.aS 



Jours 



Temps moyens 
de Paris. 



Ascensions 
droites. 



Correction 
de réphém. 



Distances 
polaires. 



Correction 
de réphém. 



(73) CLTTIE. 



i873. 


h m • 


h m • 


s 


1 m 


ff 


Nov. 29 


I i.a4.5i 


3.5i. 6,45 


-38,5o(') 


66. 3o. 12,3 


- 3,200 


Dec. 6 


10.41 .28 


3. 44. 33, -27 


-36,84 




P 


8 


1 . 3 1 . 52 


3.4^.48,71 


—36,68 


66.56. 4,1 


-hllOjO p 


9 


10.27. 5 


3.4i.58,o3 


— 36,69 


66.58.45,0 


-+-109,1 p 


II 


10.17.36 


3.40.20,69 


-36,23 


67. 4. 8,1 


-+-iio,i p 



@ PREÏA. 



Juin. 18 


11.47.32 


19.34.53,94 


-^ 0,190 


108.54.38,1 


+ i,5(< 


)P 


ï9 


II .42.53 


19.34.10,53 


-+- 0,47 


108.56.16,9 


0,6 


P 


21 


11.33.34 


19.32.43,55 


-+- 0,37 






p 



(78) DIANE. 



Avril 12 ] 


[I .5o.44 


21.16.40,72 


- 8,77 


109.45.41,1 


^ 64,9( 


)P 


i3 1 


[1.45.52 


21.15.43,71 


- 8,78 


109.47.40,3 


-4- 65,4 


P 


14 1 


11.40.59 


21.14.46,80 


— 8,85 


109.49.34,8 


H- 64,8 


P 


16 1 


[i.3i.i4 


21.12.53,76 


- 8,89 


109.53.13,9 


H- 65,2 


P 


19 J 


11.16.40 


21.10. 7,00 


- 8,83 


109.58. 8,2 


-f- 62,9 


P 


21 ] 


II. 7. 


21. 8.17,97 


- 9,01 


no. 1 . 3,1 


■^ 62,7 


P 



Avril 23 


11.33.27 


25 


1 I .23.5 I 


Mai 12 


10. 5.11 


i3 


9.59.38 



(79) EURTNOME. 



13.41. 42, 4i 
13.39.58,22 
13.27. ^»î^^ 
13.26.29,23 



4,590 
4,53 



100.10.12,8 
99.57.33,0 
98 . 20 . 34 , 3 
98.15.48,7 



i9,7(')P 
20,7 P 

P 

P 



Janv. ]4 



10.23.57 



@ SAPHO (-), 



6. 1.4^,61 



79.29.58,1 



@ ALCM&NE. 



Nov. 


12 


10.55.40 


2.24.10,41 


^13,94 


74.19.23,0 


- 84,0 OP 




i3 


io.5o.5o 


2.23.15, 85 


4-14, o5 


74.22.49,9 


- 86,0 P 




14 


10.46. 


2.22.21,60 


H-i3,86 


74.26.19,7 


- 83,8 P 




i5 


10.41 .11 


2.21.28,32 


-m3,96 


74.29.40,4 


- 89,3 P 




19 


10.22. 2 


2.18. 2,77 

(s) 


-i-i3,6o 
BÉATRDL. 


74.43. 5,7 


- 85,8 P 


Juin 


18 


11.54.52 


17.43.58,73 


-+- 0,33 


120.58. 1,0 


+ 2,6 OP 




19 


11.49.50 


17.4^.52,21 


-+- 0,24 




p 




20 


11. 46. 48 


17.41*46,04 


-+- 0,35 


120.59. 6)8 


-H 2,4 P 




21 


11.39.47 


17.40.40,36 


-H 0,42 


120.59.29,5 


-f. 3,2 P 




23 


II .29.45 


17.38.29,96 


-4- o,3i 







( ' ) Berliner Jahrbuch, 

(') On n'a pu s'assurer si Tastre observé est réellement la planète. 



D.24 ASCENSIONS DROITES ET DIST. POL. DES PETITES PLANÈTES. 



Jours. 



Temps moyens 
de Paris, 



1873. 


h m • 


Juin 12 1 


11.54. 1 


i3 1 


[I.49.18 


i6 ] 


[I.34.54 


i8 1 


ri. 25. 18 


20 1 


[1.15.34 


ai 1 


[1.10.58 


23 ] 


[f. 1.28 



Ascensions Correction 

droites. de Téphém. 



(^ 10. 



h m • 


• 


17.19.33,58 


-+-32,25 (') 


17.18.40,88 


-+-32, 16 


17.16. 3,73 


-h32,32 


17.14.19,88 


-+-32,21 


17.12.37,42 


-+-3i,92 


17.11 .47ï'3 


-»-3i,94 


17.10. 8,3o 


-+-3i,85 



Distances 
polaires. 



95.36.49,2 
95.32. 17,2 

95 . 20 . 1,3 
95.12.45,7 
95. 6.23,7 
95. 3.28,9 
94.58.22,0 



Correction 
de l'éphém. 



- 34,4 (')P 
-37,1 P 
-34,1 P 

- 36,7 P 

- 35,0 P 

- 36,7 P 

- 35,8 P 



Janv. 14 
20 



10.33.16 
10. 6.5i 



@ THISBÉ. 



6.11. 2,22 
6. 6.33,75 



-a.SgC) 



66.47.31 ,6 



64,6 OP 
P 



Juin 20 
21 



10.32. 7 
10.27.22 



(^ JULIE. 



Mars 7 


i3. 7.41 1 


[2. 1.33,89 


-î^,37n 


iio. 6.26,7 


^ 64 ,2 G 


a4 


Il . 34 . 59 1 


[1.44-58,42 


— a, 57 


109.36.42,0 


-H 71,1 P 


25 


ii.3o. 5 ] 


[1.43.59,46 


— 2,60 


109.33.13,8 


-+- 70,2 P 


26 


I I . 25 . I 1 J 


[1.43. 0,92 


- 2,57 




P 


27 


11.20.16 ] 


[i.4ti. 2,85 


- 2,46 


109.25.49,7 


-+- 70,2 P 


29 


11.19.48 ] 


[1.40. 7,00 


- 3,04 


109.17.47,4 


-f- 70,1 G 



@ ÉGINE. 



16.28.52,94 
16.28. 3,27 



io,55(') 
10,46 



114.47. a»7 
114.45. 9,6 



So.aOP 
33,3 P 



Oct. 


^7 


12.42. 5 


Nov. 


3 


12. 8.22 




12 


ii.i5.32 




i3 


Il .10.43 




14 


11. 5.54 




i5 


II. 1.6 




19 


10.41.59 




24 


10.27.42 



Janv. 20 
27 



11.12.40 
10.38. 9 



@ AURORE. 



2.58.27,16 

2.52.14,49 
2.44. 5,33 
2.43.11,99 
2.42.19,03 
2 . 4 I . 26 , 58 
2.38. 2,74 
2.34. 6,o3 



6,00 f) 

5,90 
6,12 

6,17 

6,i5 

6,19 
5,95 

5,80 



(g) ÉGLÉ. 



7.14.12,75 

7. 7.11,82 



- 2,68 (») 

- 2,87 



64.53.45,4 
65. o.25,6 
65.16.39,2 
65.i8.5i,6 
65.21. 9,9 
65.23. 3 i ,9 
65.33.42,0 
65.47.16,2 



54.16. 3,6 
54.51. 36, 4 



34,5 G 

37,1 G 

34,7 P 

36,5 P 

37.0 P 

37,9 P 

34.1 P 

34.2 G 



10,4 HP 
5,9 P 



Avril 23 

25 



12.48.52 
12.39.25 



@ CLOTHO. 



14.57.19,66 
14.55.44,33 



6,10 
6,08 



91.39.49,8 
91.28.18,4 



17,6 DP 
14,9 P 



( ' ) BerUner Jahrbuch, 

(') BerUner Jahrbuch y Grculaire n* 3. 



D.a6 ASC. DR. ET DIST. POL. DES PETITES PLANÈTES ET DE JUPITER. 



Jours. 


Temps moyens 
de Paris. 

• 


Ascensions Correction 
droites. de Téphém. 

ANTIGONE. 


Distances 
polaires. 


Correction 
de l'éphém. 


1873. 
Mars 24 

25 

26 


h m s 
8.39.57 
8.35.57 
8.31.59 


h m • 

8-49-27.79 
8.49.23,40 

8.48.21 ,21 


/ « 
69.46.12,1 

69.43. 2,8 

69.39.54,1 





Oct. 23 



9.44.51 



SOPHROSTNE. 

23.44.57,55 H- 2,82(') 



82.40.46,7 



P 
P 
P 



- 8,8(')G 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE JUPITER. 

COMPARAISON AVEC LES TABLES. 





Temps 


Ascensions 


Correction 


Distances 


Correction 


Jours. 


moyens. 


droites. 


du Nautical. 


polaires. 


du Nautical. 








1873 FÉVRIER. 










Il m • 


h m s 


• 


t 1 




» 


'7 


12. 3. 5,6 


9.55.10,12 


-h o,5o 


76. 4» »)* 


-h 


6,0 


18 


11.59.39,3 


9.54.39,85 


-K 0,62 


76. i.i5,3 


H- 


4,8 


27* 


II. 18. 49)1 


9.5o.ii,9i 


-h 0,61 








28* 


II .14*24,6 


9.49.43,24 


-+- 0,67 

1873 MARS. 


75.34.59,6 






i3* 


10.17.38,3 


9.44. 2,78 


"h 0,71 


75. 6. 5,4 


-h 


5,8 


21 


9.43.22,6 


9.41.13,93 


-+- 0,77 








21* 


9.43.22,6 


9.41.13,97 


H- 0,81 


74.52.26,1 


-+- 


5,3 


M 


9.30.41,4 


9.40.20,30 


-h 0,72 


74.48. 7,1 


H- 


4,0 


a4* 


9.30.41,4 


9.40.20,31 


-+- 0,73 


74.48. 9,6 


-h 


6,5 


25 


9.26.28,9 


9.40. 3,67 


-H 0,67 


74.46*5i,o 


-+■ 


5,3 


25* 


9.26.28,9 


9.40. 3,66 


-+- 0,66 


74.46*^0)i 


-h 


4,6 


26 


9.22.17,1 


9-39-47»72 


-h o,65 


74.45.36,3 


-♦- 


4,6 


^7 


9.18. 6,0 


9.39.32,50 


-H 0,69 








27* 


9.18. 6,1 


9.39.32,55 


-f- 0,74 


74.44.^5,8 


-h 


4,8 


28* 


9.13.55, 6 


9-39-i7,92 


-+- 0,71 

1873 AVRIL. 


74.43.21,6 


-h 


7.5 


I* 


8.57.19,3 


9.38.26,43 


-f- 0,69 








7* 


8.32.49,4 


9.37.30,57 


-+- 0,79 

1873 MAI. 


74.35.33,6 


H- 


6,5 


3o 


5.i4.i5,2 


9.47.21,20 


-♦- 0,53 

1873 JUIN. 








10 


4.36.28,9 


9.52.50,78 


-H 0,48 


76. 1.57,8 


H- 


4,3 



( * ) Berliner Jahrbuch . 

* Observations faites aux instruments de Gambey. 



ASC. DR. ET DIST. POL. DES CENTRES DE SATURNE ET D'URANUS. D.27 
ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE SATURNE. 

COMPARAISON AVEC LES 1 ABLES. 





Temps 


Ascensions 


Correction 


un/ 


moyens. 


droites. 


du Nautical. 

1873 JUILLET. 




h m • 


h B • 


• 


17 ! 


12.24.18,2 


20. 7.49»^ 


"h 0,84 


18 ] 


[2. 20. 4)0 


20. 7.3i,3o 


-f- 0,93 


>9 1 


i2.i5.Î9,7 


20. 7.12,86 


-+■ 0,92 


21 1 


[2. 7.20,9 


20. 6.35,81 


H- 0,80 


21* 1 


\2, 7.20,2 


20. 6.35,74 


-+- 0,73 


22 ] 


[2. 3. 6,5 


20. 6.17,21 


H- 0,68 


22* 1 


[2. 3. 6,2 


20. 6.17,54 


-+- 1,01 


^4 1 


n. 54. 38, 2 


20. 5.40,66 


-h I ,08 


24* ] 


[1.54.37,3 


20. 5.40,35 


-^ 0,77 


25 ] 


II .5o.23,7 


20. 5.21,98 


-f- o,85 


25* 1 


[i.5o.23,o 


20. 5.21,96 


-h 0,83 


28 1 


11.37.40,9 


20. 4*^6, 81 


■+- 0,80 


3i 1 


11.24.58,7 


20. 3.32,22 


-+-0,80 

1873 AOUT. 


1 1 


11.20.45, 1 


20. 3.14,41 


-+- 1,01 


j* 1 


11.20.44,3 


20. 3.14,29 


-+- 0,89 


2 1 


[I . i6.3i,o 


20. 2. 56, 20 


-+- 0,72 


4 1 


[|. 8. 3,7 


20. 2.20,60 


-+- 0,66 


4* 1 


II. 8. 3,3 


20. 2.20,84 


-h 0,90 


6 ] 


10.59.37,1 


20. 1.45,76 


-H 0,84 


9 1 


[o 46.58, 


20. 0. 54,^3 


-¥- 0,78 


II 


10.38.32,6 


20. 0.20,61 


-h 0,66 


12 ] 


10.34.20,3 


20. 0. 4)i4 


-h 0,68 


i3 1 


10. 3o. 8,1 


i9-59-47»8' 


-+- o,65 


14 1 


10. 25. '56,2 


19.59.31,75 


■+■ 0,68 


16 1 


10.17.32,8 


19.59. 0,08 


-+- 0,57 


21 


9.56.38,7 


19.57.45,34 


-+- 0,69 


26 


9.35.51 ,0 


19.56.37,03 


H- 0,66 

1873 OCTOBRE. 


28 


5.27. 1,1 


19.55.29,72 


H- o,3o 

1873 NOVEBIBRE 


II 


4.35.18,5 


19.58.49,79 


H- o,63 


12 


4 . 3 1 . 39 , 3 


19.59. 6,52 


-+- 0,43 


i3 


4.28. 0,6 


19.59.23,84 


-h o,5o 


14 


4.24.22,2 


19.59.41,37 


-+■ 0,46 


i5 


4.20.44,2 


19.59.59,28 


-+- 0,45 



Distances 


Correction 


polaires. 


du Nautical 


/ * 


• 


iio.32.3i ,9 


-+- 4.3 


110.33.32,2 


H- 3,5 


no. 34. 35,2 


-+- 5,4 


110.36.35,9 


-+- 4,3 


110.37.35,8 


-+- 3,5 


110.37.38,6 


-+- 6,3 


110.39.37,5 


-+- 4.4 


110.40.38,4 


-f- 5,1 


110.43.37,7 


-+- 5,8 


110.46.32,0 


-^ 4,7 


110.47.30,6 


H- 5,6 


110.48.27,8 


-+- 5,6 


II0.5o.2l,2 


H- 6,1 


110.52.12,5 


-f- 6,6 


110.54.51,7 


-+- 3,8 


110.56.38,1 


"h 5,5 


1 10.57.29,6 


-h 5,6 


1 fo. 58. 19,0 


-*- 4,3 


110.59. 8,5 


-+- 3,8 


III. 0.47,5 


H- 5,0 


III. 4*38,9 


■+■ 5,9 


III. 8. 7,4 


-+- 5,2 


m. 14. 5,5 


-+- 5,2 


III. 5.21,6 


-h 5,1 


III. 4.37,4 


4- 6,4 


III. 3.5i ,2 


-h 6,7 


III. 3. 3,3 


-+- 6,3 


III. 2.i5,3 


H- 6,9 



ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE D'URANUS. 

COMPARAISON AVEC LES TABLES. 



14 12.48. {0,0 

27 11.55. I 3, 8 



8.26.49,11 
8.24.29,43 



1873 JANVIER. 

-12,47 
— 12,42 



70.10.17,6 
70. 2.10,7 



— 3o,9 
— 3o,6 



Observations faites aux instruments de Gambey. 



I).28 ASC. DR. ET DIST. POL. DES CENTRES D'URANUS ET DE NEPTUNE. 

ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE D'ORANTJS. (Soite.) 





Temps 


Ascensions 


Correct. 


Distances 


Correct. 


rs. 


moyens. 


droites. 


du Nautical. 

1873 FÉVRIER. 


polaires. 


du Nautical 




b m s 


h m 9 


n 


n / w 


« 


i4 


1 1) . 4 I . 2 1 , 5 


8.21 .22,95 


— 12,63 


69.51.45,0 


—29,5 


>7 


10. -29. 5,4 


8.20.54,53 


— 1 2 , 5 1 


69.50.12, I 


-î»8,9 


17* 


10. '29. 5, { 


8.20.54,53 


— I2,5l 


69.50. 9,2 


-3i,7 


18 


10.25. 0,3 


8. 20. 4), 25 


— I2,ÎO 


69-49-4i,3 


—29,2 


18* 


10.25. 0,3 


8.20.45,30 


— 12,35 

1873 MARS. 






l'i* 


8.5i.4i,3 


8. 17.51 ,71 


12,36 


69.40.33,7 


-27,3 


•jti* 


8.19.35,8 


8. 17.13, 38 


— 12,36 


69.38.39,9 


27,5 


■}'j* 


8. 3.38,o 


8.16.59,18 


— 12,29 






•28* 


7.5i.4î», i 


8. iC.5o,97 


— 12,06 







ASCENSIONS DROITES ET DISTANCES POLAIRES DU CENTRE DE NEPTUNE. 

COMPARAISON AVEC LES TABLES. 









1873 JANVIER. 




r 


25 


5. 9.52,4 


i.3o. 8,3a 


— 0, 12 
1873 OCTOBRE. 


82.23.54,8 


-0,4 


i3 


I 2 . I 3 . 39 ; I 


1.44- 5,60 


-h 0,16 


81. 8.3o,i 


— 1,0 


14 


12. 9.3G,9 


1.43.59,26 


-f- 0, II 


81. 9. 6,6 


— 0,7 




12. 5.34,7 


1.43.52,95 


-4- 0,10 


81. 9.42,2 


- 1,4 


iG 


12. I . 32 , t 


1.43.46,53 


— 0,01 


81.10.18,3 


- i>6 


»7 


I I . 57 . 3o , 3 


1.43.40,34 


-+- 0,12 


81. 10. 56, 8 


-♦- 0,6 


28 


11. i3. 5,8 


1.42.30,62 


— 0,09 

1873 NOVEMBRE. 






3 


io.i8.53,5 


1.41.53,73 


-h 0,12 






3* 


10.48.53,6 


1.41.53,77 


-4- 0,16 








10.32.45,8 


1.41.29,59 


-H o,o3 


81.23.11,8 


0,0 


• 


10.32.46,1 


1.41.29,81 


-1-0,28 


81.23. 9,6 


— 2,2 


12 


10. 12.37,5 


1.41. 0,73 


-h 0,23 


8i.25.5o,7 


— 0,6 


13 


10. 8.35,7 


1.40.54,90 


-H o,o5 


81.26.22,3 


H- 0,2 


i3* 


10. 8.36,1 


1.40.55,20 


-h 0,35 






li 


10. 4*34,3 


1.40.49,31 


-H 0,06 


81.26.53,2 


-f- o,G 


ir 


10. 4 -3 1,3 


1.40.49,31 


-H 0,06 


81.26.52,3 


— 0,3 


i5 


10. 0.32,9 


1.40.43,87 


H- 0,l5 


81.27.21,9 


- 0,7 


i5* 


10. 0.32,9 


1.40.43,79 


-h 0,07 






«9 


9-44.27,7 


I .40 '22,25 


-H 0,02 


81.29. 17,8 


— 0,6 


«9* 






1873 DECEMBRE. 


81.29.19,1 


-f- 0,7 


I 

* 


8-56.19,9 


1.39.25,17 


— 0,09 


81.34.16,6 


- 0,9 


I* 


8.5G.20,o 


1.39.25,27 


-+- 0,01 


81.34.16,2 




3 


8.48.19,9 


1.39.17,00 


— 0,02 


81.34.59,1 


— 0,3 


3* 


8.48.19,9 


1.39.16,98 


— 0,04 






G 


8 . 36 . 20 , 7 


1.39. 5,48 


H- 0,11 


81.35.57,6 


— 0,2 


G* 


8.36.20,5 


1.39. 5,27 


— 0,10 






9 


8.24.22,2 


1.38. 54, 7Î 


-h o,o5 


8i.36.5i,i 


-k- 0,6 


9* 


8.24.22,2 


1.38.54,73 


-H 0,04 






1 1 


8.16.23,8 


1.38.48,17 


-+- 0,07 


81.37.22,7 


-+- 0,4 



* Observations faites aux instruments do Gambey. 



El 



OBSERVATIONS DE COMÈTES 



ET D'UNE PETITE PLANÈTE 



FAITES AUX ÉQUATORIAUX. 



OBSERVATIONS FAITES A L'ÉQUATORIAL SECRETAN-EICHENS, 



Par mm. Andbâ et BAaLAOD. 



COMÈTE n 1873 (TEMPEL). 



Date. 
i873. 



Étoile. 



Mai a8 3oo3o Lai.... 

29 3oo3o Lai.... 

30 3oo3o Lai ... . 
Août I 339 Weisse i**. 





Temps sidéral 


A*«-X^ 




«•• - 9, 


• 




de Tobserv. 


^ ^ ^ 




^mi ^ ^ 


^ -^ 


G\ 


de la comète. 


Diff. obs. Réfr. 


Par. 


Diff. obs. Réfr. 


Par. 




h m s 


m s • 


• 


/ V 


« 


10 


17. 9-4o,7 


-♦-1.59,27 1-0,01 


-+-0,10 


—10.59,0 —1,0 


— 10,5 


10 


16.1a. 5,5 


-hi.a3,2i 0,00 


— o,o3 


- I. 7,9 —0,1 


— 10,6 


10 


16. 3.14,1 


H-0.45,85 0,00 


— o,o5 


-+-IO. 2,6 -HI,0 


— 10,6 


8.9 


ai. 49.31,1 


— 0.3l,I2 -+-0,OI 


—0,35 


-+- 2. 5,7 -HO, 3 


- 8,0 



Positions des étoiles. 



Date. 
4873. 

Mai 28 
29 
3o 

Août I 



Étoile. 

3oo3o Lalande.. 
3oo3o Lalande.. 
3oo3o Lalande . . 
339 Weisse l^ . . 



X moyenne Réduction 
pour 1873,0. au jour. 



b m • 
16.24.19,07 

16.24. 19,07 

16.24.19,07 

1.21. 6,82 



1,78 

>»79 
1,80 

1,70 



9 moyenne Réduction 
pour 1873,0. au jour. 

107.26.12,8 

107.26.12,8 

107.26. 12,8 

98. o.i3,7 



Positions de la comète II 1878 [Tempel). 



Date. 
1873. 

Mai 28 

29 
3o 

Août I 



Temps moyen. 

h m • 

12.43.14 
II. 41.52 

11.29. 7 
i3. 6.44 



Ascension 
droite. 

h m » 
16.26.20,23 

16.25.44 >o4 

16.25. 6,67 
1.20.37,06 



Distance 
polaire. 

O I W 

107.15.11,3 
107.25. 3,1 

107.36.14,7 
98. 1.55,7 



Autorité. 



9iO 


3 obs. méridiennes 


8,9 


3 obs. méridiennes 


8,9 


3 obs. méridiennes 


16^,4 


Weisse. 



Observations de Paris, 1873. 



Nombre 
de comp. 

6-4 

7-4 
4-2 

9-6 
E.i 



E. 



ÉQUATORIAL SECRÉTAN-EICHENS. 



COMÈTE m 1875 (BORELLY). 



Date. 
1873. 



Étoile. 



Temps sidéral ^K,^^ — X^ 

de Tobserv. 
G", de la comète. Diff. obs. Réfr. 



m 



m 



Par. DiflF. obs. Réfr. Par. 



Août 21 i5o46 Lalande. 5.6 o. 38. 36,6 — 9.5i,o5 o,oo — o,38 
27 i669A.Z-f-3i" 8.9 i.i4.5i,4 —3.39,19 — o,oa —0,39 



H-i.i5,9 -+-o,i —4,7 
—4. 55, a —0,4 —5,0 



Date. 
1873. 

Août 21 

27 



Étoile. 

i5o46 Lalande.. . 
i669Arg.Z-+-3i'' 



Date. 
1873. 

Août 21 



Positions des étoiles. 

X moyenne Réduction 9 moyenne Réduction 

pour 1873,0. au jour, pour 1873,0. au jour. Autorité. 

7.38.10,59 -h 0,40 52.10.39,4 — 1,6 4 obs. méridiennes. 
7.40.50,90 -4- 0,54 58.20. i5,o — 2,4 Arg. Z -h 3i**. 



Positions de la comète III iS^S [Borellj), 



Temps moyen. 

h m s 
14.36.44 
14.49.17 



Ascension 
droite. 

h m • 
7.28. 19,56 

7.37. II ,84 



Distance 
polaire. 

52.11.49,1 

58. i5. 12,0 



Nombre 
de comp. 

5-8 



COMÈTE IV 1873 (PAUL HENRY). 



Date. 
1873. 



Août 



Sept. 



2D 

26 

27 

2 
3 
5 
6 



Étoile. 

iii5 A.Z+-59' 
i5i6o Lai. . . . 

15579 ^1* * * • 
16201 Lai. . . . 

I262A.ZH-5i' 

17743 Lai. . . . 
i499A.Z-h5i** 
i657A.Z-h5o* 



Temps sidéral JU^ — X^ 

de î'observ. 
G', de la comète. DifT. obs. Réfr. 



h m s 
22.24.45,5 

7.8 20.51.40,5 

7.8 22.39.31,4 

23. 3.18,5 

9 22. 5.39,6 
21.49*10, I 
21.23.20,1 

6.8 19.46.18,3 



m t 
—2.41,92 

-+-2.58, i3 
— 1. 1,40 
—3. 5,78 
— 3.55,74 
— i.3o,o5 
—0.48,54 

— l.50,22 



0,00 

H-0,0I 
-1-0,01 

-i-o,or 
0,00 

H-0,0I 
— 0,01 
-hOjOI 



Par, 



—0,49 
—0,21 

— o,5i 

-0,54 
—0,28 
—0,20 
—0,04 
H-o,33 



Diff. obs. Réfr. Par. 



i9 



— o.io 

-+-4. 8,7 
-1-4.35,8 

-4-4. 8,1 

— 1.24,4 
-f-3.i4,o 

-5. 7,8 
-f-o.58,7 



0,0 

-4-0,6 

-4-o,4 
-+-0,4 
—0,3 
-♦-1,1 
-3,1 
-+-0,4 



— 7,3 

— 8,4 

-7,5 

-7,8 

— 10,0 

— 10,4 

— 1 1 ,0 

— 10,9 



Positions des étoiles. 



Date. 
1873. 

Ao^it 25 
26 



Sept. 



27 

•^9 
2 

3 

5 

6 



Étoile. 



m • 

iii5 Arg. Z-f- 59**.. 7.42.28,90 

1 5 160 Lalande 7*43. 8,81 

15579 Lalande 7.54*46,52 

16201 Lalande 8.12.10,21 

1262 Arg. Z-h 54°.. 8.47.17,43 

17743 Lai 8.54.19,96 

1499 Arg. Z -h 5i°. . 9.13. 33, 85 

i657 Arg. Z-H 5o'.. 9.24.34,52 



X moyenne Réduction 9 moyenne Réduction 
pour 1873,0. au jour, pour 1873,0. au jour. 

h 



0,38 3i. 0.52,5 

0,44 31.27.47,7 

0,43 3 I. 52.1 3,1 

0,43 32.45.52,9 

0,42 35.17.25,9 

0,43 36.23.36,3 

0,42 38. 26.51, 3 

0,39 40 • o. 9,8 



3,6 
3,6 
3,6 
3,6 
3,6 
3,5 
3,4 

3,2 



Autorité. 

3 obs. méridiennes. 
3 obs. méridiennes. 
3 obs. méridiennes. 
3 obs. méridiennes. 
3 obs. méridiennes. 
3 obs. méridiennes. 
3 obs. méridiennes. 
3 obs. méridiennes. 



COMÈTE IV. — COMÈTE II. 



E.3 



Positions de la comète IV {Paul Henry). 



Date. 




Ascension 


Distance 


Nombre 


1873. 


Temps moyen. 


droite. 


polaire. 


de comp. 




h m • 


b m • 


i # 




Août 25 


12. 7.31 


7.39.46,87 


3i. 0.37,9 


a-4 


26 


10. 30.46 


7.46. 7,18 


3i.3i.52,2 


3-3 


27 


12.14.23 


7.53.45,05 


31.56.45,4 


4-7 


^9 


I2.3o.l4 


8. 9. 4)33 


32.49.57,2 


3-6 


Sept. 2 


11.17. I 


8.43.21,83 


35.15.54,8 


4-7 


3 


10. 56. 38 


8.52.5o,i5 


36.26.44,5 


4-4 


5 


10.23. I 


9.12.45,68 


38.21.32,8 


3-2 


6 


8.42.19 


9.22.45,03 


40. I. 1,2 


5-10 



OBSERVATIONS FAITES A L'ÉQUATORIAL DU JARDIN 

(Ombctip de 9 POUCES DE L. Foucault). 



Les observations des petites planètes et des comètes nouvellement découvertes ont été reprises à 
l'Équatorial du Jardin, dans le courant de Tannée 1872. 
En 1873, quatre de ces astres ont été observés par MM. Paul et Prosper Henry. 



COMÈTE II 1873 (TEMPEL). 



Date. 
1873. 



Étoile. 



Temps sidéra] 
de l'observ. 
de la comète. Diff. obs. 



Xt*^ — X^ 



«»«-«♦ 



Réfr. 



Par. Diff. obs. Réfr. Par. 



Juin. 3o 2i9Weis8eP 22*'2''i7» -i-x'"4o»,7i — o»,o5 — o',43 — 49^6 — o*,i — io',5 

Positions de l'étoile. 



Date. 
i873. 



Étoile. 
Juill.3o 219 WeisseP... i'»i5-3%o3 



X moyenne Réduction 9 moyenne Réduction 
pour 1873,0. au jour. pour 1873,0. au jour. Autorité. 



i%47 



97*43'47'',5 — 15',9 i obs. mérid. 



Positions de la comète II 1873 (Tempel), 



Date. 
i873. 

Juin. 3o 



Temps moyen. 
1 3** 27'" 20* 



Ascension 
droite. 



i»'i6-44',73 



Distance 
polaire. 

97Ma'3i%4 



Nombre 
de comp. 



£ I. 



E.4 



ÉQUATORIAL DU JARDIN. 



COMÈTE lY 1875 (PAUL HENRY). 

DicOtrVERTE, LE 23 AOUT, PAR M. PaUL HeNHT. 







Tempfl sidéral 


X* 


•^P — tKi^ 




«M 


• -«. 




Date. 




de Tobserv. 




m^-''*^-^^^^^ 








^ -^ 


1873. 


Étoile. 


de la comète. 


DifT. obs. 


Réfr. 


Par. 


Diff. obs. 


Réfr. 


Par. Équatorial 


Août 23 


8087 Arg.-(JKItz.. 


h Bi • 

23. 7.56 


m • 
—2.20,45 


s 

-t-0,06 


s 

—0,60 


— 6.46*2 


—0,4 


— 6,0 Ouest. 


2J 


i483i Lalande... 


22.28.18 


-+-7.33,50 


-t-0,02 


—0,72 


-+- 1.39,5 


-+-o,i 


— 7,2 Est. 


27 


15579 Lalande.. . 


22.56. 6 


— 0.55,69 


— 0,12 


0,73 


— 9-ïi»7 


—0,8 


— 7,3 Ouest. 


^9 


1 5976 Lalande. . . 


23.47.59 


H-3.20,62 


-+-0,02 


-0,71 


-+■ 7.20,2 


-4-0,5 


— 7,1 Ouest. 


Sept. 4 


179^9 Lalande... 


23.53.5o 


-1-2.23,91 


-t-i,33 


0,59 


-+-22.59,2 


-1-3,2 


— 10,0 Est. 


(*) 


998a Arg.-OEltz.. 


0. 4.47 


-+-0. 6,o5 


-+-»,39 


-0,57 


-+-14.34,8 


^-2,9 


—11,2 Est. 



Positions des étoiles. 



Date. 




X moyenne 


Réduction 


$ moyenne 


Réduction 




1873. 


Étoile. 


pour 1873,0. 


au jour. 


pour 1873,0. 


au jour. 


Autorité. 


Août 23 


8087 Arg.-CEItz.. 


h m • 
7.29.36,97 


s 

-+- 0,39 


t H 
30.37. ' >^ 


-+- 3'4 


4 obs. mér 


25 


j483i Lalande... 


7.32.14,88 


-f- 0,46 


30.59.45,9 


■^ 3,7 


3 obs. mér 


27 


15579 Lalande... 


7.54.46)5i 


-H 0,43 


3i.52.i3,i 


-h 3,6 


3 obs. mér 


29 


15976 Lalande... 


8. 5.58,82 


-f- 0,46 


32. 3o. 54,2 


-4- 3,7 


3 obs. mér 


Sept. 4 


17959 Lalande. . . 


9. i.i5,oi 


H- 0,43 


37. 6. 7,6 


-4- 3,5 


3 obs. mér 


6 


9982 Arg.-CEUz.. 


9.24.34,27 


-4- 0,41 


40. 0. 9,8 


-4-3,2 


Arg.-UKlU 



Positions de la comète IV 1873 [Paul Henry), 



Date. 




Ascension 


Distance 


Nombre 


1873. 


Temps moyen. 


droite. 


polaire. 


de comp. 




h m s 


h m s 


/ V 




Août 23 


12.58.26 


7.27.16,37 


3o.3o.[2,4 


2 


25 


12.11. 3 


7.39.48,14 


3i. 1.22,0 


2 


27 


i2.3o.55 


7.53.50,40 


31.42. 56, 9 


3 


29 


i3. 14.47 


8. 9.19,21 


32.38.11,5 


2 


Sept. 4 


12.57. a 


9. 3.40,09 


37.09. 3,5 


3 


6 


i3. 0. 6 


9.24.411^^ 


40.14.39,5 


3 



COMÈTE Y 1873 (COGGIA). 



Date. 
1873. 



Étoile. 



Temps sidéral X*^ — A>« 

de l'observ. 
de la comète. DifT. obs. Réfr. 



Par. 



Diff. obs. Réfr. Par. 



Nov. 12 29475 Lalande. 22»'i8"'56' h-2~3",02 -ho»,o5 h-i',70 — 6'38',3 — i',o — 25',3 



OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 



FAITES EN 1873. 



Observations de Paris , 1873. ** • ' 



F. a 



OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. - JUIN 1873. 



Rnrom. Therm. 
Heures. à o^. extér. 



9 M. 

12 



9 M. 

12 



9 M. 

12 

3 S. 



9 M. 

12 

3 S. 



9 M. 



12 



3 S. 



9 M. 

12 

3 S. 



9 M, 

12 

3 S. 



9 M. 

12 



9 

12 

3 
6 

9 

12 



M. 

S. 



9 

12 

3 
6 

9 

12 



M. 

S. 



Direction 

et force 

du vent. 



État du ciel. 



Juin i. Min. 9'',8. Max. lo'^jS. 



mm 
751,90 

75i,47 



9,8 SO. I Couvert, pluie. 
10,7 OSO. 2 Couvert. 



Juin 2. Min. io'',5. Max. 17^,2. 



753,90 
753,19 



i3,5 
17,2 



E. I Couvert. 

E. 2 Très-nuageux. 



Juin 3. Min. 10", 8. Max. i7%8. 

752, 9'A 16,3 S. 2 Presque couvert, 
7'33,*i() 16,1 S. 3 Couverl. 
753,13 18,0 S. I Couvert. 

Juin A. Min. 13*^,2. Max. 22*^,0. 



752.03 19,4 ESE. 1 Peu nuageux. 
752,41 21,3 SSE. 3 Très-nuaxeux. 
752,18 20,0 



S. 2 Couvert. 



Juin 5. Min. i3%6. Max. 2i'',5. 



752,75 17,6 SO. o Couverl. 
752,52 18,6 SO. o Couvert. 
752,11 20,8 SE. O 



Très- nuageux 



Juins. Min. 14*, 7. Max. 20^,7. 
18,2 



753,00 
752,73 
752,80 



N. 1 Très-nuageux. 
N. I Couvert. 
18,7 NE. I Cou V., forte pluie. 



20,2 



Juin 7. Min. lo*", i. Max. i5°,o. 



7^9 y 7« 
760,09 

759,75 



10,9 NE. 4 Couvert. 
i3,2 NE. 4 Couvert. 
i5,3 



NE. 4 Très-nuageux. 



Juin 8. Min. 6^ 8. Max. » 



7^», 79 
761,07 



10,7 
13,4 



NNE. 2 
NNO. 2 



Couvert. 
Couvert. 



Juins. Min. 8% 5. Max. 20^9. 



760,21 
7)9,20 

757,96 
756,97 
757,10 
756,24 



17,2 


0. 


19,0 


0. 


21 ,0 


0. 


19,3 


SO. 


i5,7 


SO. 


i3,7 


SO. 



Peu nuageux. 

1 Nuageux. 
I Nuageux, 
o Nuageux. 
o Beau. 

o Beau. 



Juin 10. Min. ii%i. Max. 23°, 6. 



754', 73 
753,80 
752,69 
751,64 
751,86 

751,71 



20,8 
22,7 
23,4 
22,6 
17,8 
i5,i 



SO. 1 
0. I 
0. I 
SO. I 
o 
SSO. ] 



Beau. 

Nuageux. 

Nuageux. 

Peu nuageux. 

Beau. 

Nuageux. 



Heures. 



9 M. 
12 

3 S. 
6 

9 
12 



9 M. 
12 

3 S. 
6 



12 



9 M. 
12 

3 S. 
6 

9 
12 



9 M. 
12 

3 S. 
6 

9 
12 



9 M, 

12 

3 s. 
6 

9 
12 



9 M. 
12 

3 S. 
6 

9 
12 



9 
12 

3 

6 

9 
12 



M. 

S. 



Barom. 
à o«. 

Juin il 

mm 
751,42 
7 m, 86 

749, 7^ 
7i9,»6 

749,85 

749» «5 



Therm. 
extér. 



Direction 

et force 

du vent. 



État do ciel. 



Min. 1 3*^,0. Max. 23%o. 

20% SO. 
22,3 SO. 

SO. 

0. 

SO. 

SO. 



22, 1 

»9i3 
17,0 

l5,2 



o 
I 
I 
I 
I 
o 



Beau. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Presque couvert. 
Couvert. 



Nuageux. 



Juin 12. Min. 12'', 9. Max. 19'', 8. 



747,^2 
7i5,8o 
745, oi 


17,4 
19,3 
§5,8 


S. 

SE. 

SO. 


1 
I 
I 


Très-nuageux. 
Très-nungeux. 
Couverl, pluie. 


744,55 
745,23 

744,97 


15, 1 
11 ,6 
10,6 


S. 

SE. 

SO. 


2 

I 
I 


Presque couverl. 

Beau. 

Très-nuageux. 



Juin 13. Min. 10*, 7, Max. lô'^jS. 

746,61 i3,9 0. o Couvert. 

747,25 i5,5 OSO. I Presque couverl. 

748,08 i5,5 0. I Presque couvert. 

749,35 ï5,9 O. o Presque couvert. 

751, 23 1^,1 SO. I Couvert. 

751,99 12,6 S. o Beau. 

Juin 14. Min. ii%8. Max. i7%3. 



753,53 
752,37 
752,22 
751, 56 
752,89 
753,10 



i5,3 

12,3 

i5,6 
i5,8 
1 5 , 2 
i3,7 



S. o Couvert, pluie. 

S. I Couvert, pluie. 

S. I Couverl. 

S. I Couvert. 

SO. 2 Nuageux. 

SO. o Beau. 



Juin 15. Min. i3%8. Max. 18' 



»7 



753,89 
754,07 
754,13 
754,11 
754,83 
754,53 



i5,6 
i5,5 

19,3 
18,6 
i5,7 
14,1 



S . o Couvert. 

SO. o Couverl, pluie. 

SO. I Très-nuageux. 

SO. I Nuageux. 

SO. I Beau. 

SO. 1 Nuageux. 



Juin 16. Min. 13", 5. Max. 20'', 6. 
«7,4 



756,57 

756,64 
756,38 
756,1 3 
755,75 
757,07 



20, 1 
20,4 
20, 1 
18,6 
14,5 



0. o Très-nuageux. 

0. o Très-nuageux. 

OSO. o Couvert. 

ONO. o Très-nuageux. 

o Couvert. 

SO. I Beau 



Juin 17. Min. i3%4. Max. 23*", o. 



756,54 
756,10 
755,35 
754,90 
755,03 
755,33 



20,0 

23,2 
22,6 
22,1 
20,2 
l5,8 



E. o Peu nuageux. 

NE. I Presque couverl. 

SE. 1 Presque couverl. 

E. I Couverl. 

SE. o Couverl. 

SE. o Couverl, pluie. 



F.4 



OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — JUILLET 1873. 









DifMliOll 










Direclion 




Rarora. 


Thm-m. 


el force 






Baram. Th«rin. 




Isurei 


ko". 


extér. 


du TCDt. 


Eut do ciel. 


Hrure* 


»o». 


eitér. 


du ««m. Eut du ciel. 




Jnillatl. 


Hin. 


4%8. Haï 


ao°,3. 




Juillet ». 


Uin. 


5°,5. Mas. 23*,9. 


9 H. 


756r°4 


i5?9 


0. 1 


Couverl. 


9 M. 


761" 


"9°, 5 


NO. a Couvert. 




757,57 


.8,4 


0. a 


Couvert. 




760,8a 




0. 1 Couvert. 


3 S. 


7Î7.57 


19.8 


0. I 


Nuageux. 


'3 S. 


760,4a 




0. . Presque couvert. 


6 


757,94 


19.0 


ONO. 1 


(Couvert. 


6 


759,97 




OSO. Presque couvert. 


9 


;S8,69 


17.4 


NO. 


Beau. 


9 


759,65 


19,6 


SO. . Beau. 




759, ïfi 


14,6 


NO. 


Beau. 




759,20 


18,1 


OSO. 1 Couvert. 




Juillet 3. 


Min. 


2", 9. Uax 


ai», 5. 




Juillet 10 


Uin. 


i7*,2. Max. 26%8. 


9 M. 


759, 8-r 


17,6 


0. 1 


Couv., brumeux. 


9 M. 


757. '6 


aï, 3 


SSO. 1 Presque couvert. 




759,67 


19,0 


SSO. " 


Couvorl, 




756.59 


a5,3 


0. 1 Peu nuageux. 


3 S. 


759,0'. 




OSO. " 


Presque couverl. 


'3 S. 


755,93 


25,7 


OSO. I Nuageux. 


f) 


758,8» 


aol? 


NNO. 


Trôs-nuageux. 


6 


755,4" 


35,3 


OSO. I Très-nuageux. 


9 


7''<)M 


'7.6 


NO. 


Beau. 


9 


755, 3o 


21,8 


SO. 1 Très-nuageux. 




759.04 


14,2 


0. 


Beau. 


12 


754;fl5 


ao,a 


OSO. 1 Couvert. 




JniUat 3. 


Hin. 


a°,4. Mas 


24°, 4. 




JoiUet 11 


Min. 


i7",o. Max. a2",7. 


9 M. 


757, (>8 


21,3 


SO. 1 


Peu nuageux. 


9 M. 


7*4,32 


'9,> 


E. 1 Couverl. 




750, 5o 


a3,3 


SSE. " 


Très-nuageux. 




753,87 


2", 4 


0. 1 Couvert. 


3 S. 


755. m 


2Î,8 


S. 1 


Nuageux. 


3 S, 


752,98 


21,8 


NO. I Presque couvert. 


6 


753,79 


23,1 


SSE. 1 


Très-nuageux. 





75 ",57 


22,7 


E. Très-nuageuï. 


g 


753,0, 


10,4 


SE. 


Couverl. 


9 


75", 21 


ao,9 


SO. 1 Couverl. 




751,46 


"8,4 


KO. 


Couverl. 




75r,38 


«4,4 


SO. 2 Pluie. 




JuiUet 4 


Min. 


A4. Mas 


2 "•,4- 




Juillet 12 


Min. 


.4',3. Max.». 


9 M. 


753,33 


a", 4 


SO. 1 


Couvert. 


9 M. 


753,ii 


17,0 


SE. 1 Couvert. 




753,24 




OSO. I 


Couverl. 


12 


752,8" 


"8,6 


N. 1 Couvert. 


3 S. 


753,8a 


20^8 


0. 1 


Très-nuageux. 


3 S. 


752, 12 


"9,9 


ONO. r Presque oouvert. 


6 


75i,6fi 


20,5 


OSO. I 


Très-nuageux. 


6 


75i,83 


"9,7 


SO. 1 Presque couverl. 


9 


755,54 


.7,0 


ONO. 1 


Couvert. 


9 


752.19 


"6,9 


SSO. 1 Beau. 




755,89 


.4,8 


ONO. i 


Couvert. 




75^,4 


.5,6 


SSO. 1 Très-nuageux. 




JniUet S 


Min. 


3% 7. Max 


24°, 3. 




JuiUet 13 


Min. i2°,a. Max.aa',8. 


9 M. 


75-., o3 


'9-9 


SSE. I 


Très-nuageux. 


9 M. 


75a, 82 


'9,^ 


SSO. a Très-nuageux. 




7-'4.7a 




SO. I 


Pr. enlièr' couv. 




751.46 


aï. 5 


S. 3 Trèi-nuageux. 


3 S. 


753,9» 


a3!8 


SO. 1 


r^tuvert. 


3 S. 


749, 9Î 


22,7 


S. 3 Très-nuageux. 


Ci 


754,07 


23,2 


SO. 1 


Couvert. 


6 


748,60 


21,6 


S. a Beau. 


9 


754,29 


20,6 


OSO. 


Couverl. 


9 


749,28 


'9.9 


OSO. a Couvert. 




754, i> 


18, 6 


0. 


Quelques nuages. 




î49,68 


'7.8 


OSO. a Couvert. 




JnlUetS 


Uin. 


6', 9. Max 


25°, 7. 




JuUlet 14 


Uin 


i3°,6. Max. 20*,6. 


9 M. 


7'4.7« 


24.6 


SO. 1 


Nuageux. 


9 M. 


753,04 


17,3 


SO. I Couvert. 




755,46 


23,5 


ONO. 1 


Très-nuageux. 




753 .7 


.9,3 


8. 1 Couvert. 


3 S. 


755,66 


i5,6 


SO. 1 


Peu nuageux. 


'3 s. 


75a, 58 


20,3 


SSO. " Presque couvert. 


C 


756. »7 




0. . 


Nuageux. 


fi 


75>,<7 


'8,7 


SO. 1 Très-nuageux. 


9 


758,38 


«8:7 


ONO. I 


Nuageux. 


9 


75a, 88 


'4, a 


SO. 1 Presque couvert. 




758.90 


17." 


SO. i 


Très-nuageux. 




75i.48 


.3,5 


ONO. " Nuageux. 




JuUlet? 


Uin. 


5°, 6. Mas 


27°, 5. 




JuUlet 15 


Min. 


ia*,i. ilas. 17'. 3. 


9 M. 


759,28 


10,3 


E. 


Nuageui. 


9 M. 


755,20 


16,2 


SO. a Couverl. 




759.0. 


a4,o 


E. 1 


Peu nuugeux. 




754,98 


'5,9 


SO. a Couverl, pluie. 


3 S. 


758,1.8 


25,8 


NO. 


Nuageux. 


3 S. 


754,99 


.6,4 


0. 1 Très-nuagoui. 


U 


7''8,43 


26,2 


ENE. 


Peu nuageux. 





7i5,?r 


.6,6 


ONO. 1 Nuageux. 


9 


758,58 


a3,6 


NNE.o 


Beau. 


g 


757.23 


i5,o 


SO. I Pr. couv., pluie. 




758.56 


ao,7 


N. 


Beau. 




757,59 


'3,4 


OSO. 1 Très-beau, 




JniUat 8. 


Uin. 


7-, 7. Mas 


29', 6. 




JuUlet 16 


Uin. 


i2',6. Max. 2i*,3. 


9 M. 


7 '8. 74 


26,5 


SSE. 1 


Beau. 


9 M. 


760,17 


17.5 


0. I Beau. 




758,32 


28,2 


N. 1 


Be-au. 




760.63 


'9,1 


0. 1 Nuageux. 


3 S. 


7.''7,73 


a9.5 


0. 


Nuageux. 


'3 S. 


761.3. 


2^,8 


NO. 1 Nuageux. 


I> 


757,1" 


28,2 


NNO. I 


Très-nuageux. 


6 


76. ,C6 




NO. Beau. 


9 


759,53 


2", 4 


SO. 2 


Couvert. 


9 


762,48 


"7;6 


NO. Presque couvert. 


* 


759.7^ 


18,4 


SSB. 1 


Asseï beau. 




762,78 


16,0 


NO. Couvert. 



OBSERVATIOKS MÉTÉOROLOGIQUES. — JUIN 1873. 





Barom. 


Therm. 


et fores 




Barom. 


Therm. 


et force 


Hearei 


ko». 




du npt. Étitdiidel. 


Heurei 


io". 




du »Dl. Élaldiiriel. 




JnUlet 17 


HiD. 


i5',o. 


Max. 34% 7- 




JnUlet 25 


Min. 


i5°,5. Max. a7-,i. 


9 M. 


76M7 


i8°7 


SO. 


1 Couvert. 


9 M. 


758°76 


a3°8 


SE. 1 Peu nuageux. 




761,36 




0. 


1 Couvert. 




757,74 


a6,a 


SE. 1 Beau. 


3 S. 


76., S7 


34 ,'0 


SO. 


1 Très-nuageux. 


3 S. 


757,08 


27,0 


S. ■ 1 Peu nuageux. 


6 


760,77 


i3,7 


OSO 


I Nuiigeu:i. 


6 


756,33 


30,4 


SSE. Beau. 


9 


7(h>,oi 


11,7 


SO. 


i Nuageux, 


9 


756, 00 


33,3 


E. Beau. 




759.00 


18,4 


OSO 


Beau. 




755.71 


30,3 


ENE. Beau. 




JniUet 18 


Hin. 


i5".9- 


Max. a6",3. 




JnUlet 26 


. Min. 


i6',7. Ma](.a6°,8. 


9 M. 


75;, 7S 


33,8 


SO. 


1 Peu iiuageui. 


9 M. 


754 ,9C 


37,0 


SE. I Peu nuageux. 




757,43 


35,1 


0. 


a Nuageux. 




754.93 


36,8 


. I Presque couvert 


" S. 


757,61 


33,6 


OKO 


a Presque couvert. 


3 S. 


755,96 


19,5 


ONO. t Couvert. 


6 


758,07 


16,6 


0. 


1 Presque nouverl. 


6 


756,36 


■9,3 


ONO. 1 Couvert, pluie. 


9 


758^8-1 


18,7 


ONO 


i Presque couvert. 


9 


757, 3i 


19,0 


SO. 3 Couvert. 




75<J,57 


.5,4 


0. 


I Beau. 




757,81 


<6,S 


0. 1 Très-nuageux. 




JniUet 19 


Uin. 


■ 3", 4. 


Max. 3iM. 




JnUlet 27 


Min. 


_r3%6. Max. 33°, 1. 


9 H. 


7fia,]8 


16,9 


0. 


1 Nuageux. 


9 M. 


759,30 


>9,o 


' SSO. Nuageux. 




76-i,24 


19.0 


0. 


1 Nuageux. . 




759,01 




SO. Très-nuageux. 


3 S. 


762,09 


?'1 


NO. 




3 S. 


757,97 




0. Presque couvert 


6 


761,8: 




NO. 


1 Nuageux. 


6 


757,58 


31.4 


0. Couvert. 


9 


761,19- 


,"'.» 


NO. 


i Beau. 


9 


757,96 




SE. Couvert. 




761,58 


14,8 


NO. 


1 Très-beau. 




758,43 


16^6 


SE. Peu nuageux. 




JniUet ao 


HiD 


l3',3. 


Max. 0. 




Jn:i:et 28 


Hin. 


i4*,4. Hax. 34°,3. 


9 M. 


763 ,o5 


18,8 


SO. 


Beau, brume. 


9 M. 


757,83 


17,9 


N. t Nuageux. 




76a, 60 




SSE. 


Très-beau. 




757,3a 


33,6 


E. I Nuageux. 


3 S. 


761 ,7a 


a4,o 


SSE. 


Très-beau. 


'3 s. 


756, io 


33,8 


B. i Très-nuageux. 


9 


76c,7a 




SE. 


Beau. 


C 


755,53 


33,0 


ENE. 1 Nuageux. 




761,16 


isU 




Trta-beau. 


9 


756,18 
755,9i 


21,4 

17,3 


ESE. 1 Couvert. 
ONO. 1 Beau. 




JniUet 21 


Uin. 


l6%3. 


Max. 38-, 3. 




JnUlet 29 


Min. 


i5',6. Max. a7%6. 


9 M. 


760,86 


24,5 


E. 


t Beau. 


9 M. 


754,56 


19,8 


E. I Nuageux. 




760,31 


37,0 


ESE. 


1 Beau. 




754,33 




S. 1 Nuageux. 


î S. 




38,5 


K. 


1 Peu nuageux. 


3 S. 


753,36 


37^2 


ESE. 1 Nuageux. 


6 


7S8;ti8 


38,3 


E. 


1 Presque nuageux. 
I Trèi-beau. 


6 


75a, 88 


37,4 


SSE. 1 Très-nuageux. 


9 


758,41 


a5,3 


SE. 


9 


753,93 


34.9 


SO. 1 Nuageux. 




758,39 


31,6 


SE. 


I Très-beau. 




754,04 




SE. 1 Beau. 




JnUlet 23 


Min. 


18% 9- 


Max. 3i°,4. 




JniUet 30 


Min. 


i7°,6. Max. 37",o. 


9 H. 


757,48 


36,3 


E. 


I Beau. 


9 M. 


758, 16 


aa,3 


NO. Beau. 


13 


756,97 


3o,o 


SE. 


1 Beau. 




758,95 


35,4 


SO. 1 Peu nuageux. 


3 S. 


756;.7 


3i,6 


SSE. 


I Beau. 


3 S. 


758,48 


36,8 


0. Peu nuageux. 


6 


755,65 


3l,3 


E. 


t Beau. 


6 


758,15 


36 ,C 


SO. 1 Pou nuageux. 




755,74 


37.4 


E. 


1 Beau. 


9 


759,38 


34,2 


SO. Beau. 


u 


754,83 


33,6 


SE. 


1 Beau. 




759,77 




Beau. 




JniUet 23 


Min. 


ao",i. 


Max. 38», 3. 




JnUlet 31 


Min. 


I7°,7. Max. a9',7. 


9 M. 


756,31 


36,6 


SO. 


Pi'U nuageux. 


9 M. 


759.31 


36,8 


SO. 1 Beau. 




-'.î6,6o 


37,3 


SO. 


1 Tré.^-nuBseux. 




759, io 


38,8 


SO. i Peu nuageux. 


3 S. 


757, ai 


33,fi 


0. 


1 Cuuvorl." 


'3 S. 


758,67 


39,1 


0. 1 Presque beau. 


6 


756,79 


33.4 


NO. 


1 T^^s-(lua';eus. 


6 


758,49 


38,0 


SO. i Beau. 


g 


758^3 




NO. 


i Nuageux. 


9 


759,8? 


23,3 


E. I Très-beau. 


i-i 


758,48 


i7;6 


NO. 


i Couvert. 




765,33 


19.9 


SE. I Beau. 




JnUlet 24 


Hin. 


i4°,3. 


Max. a3°,7. 











9 H. 


759,38 


18,3 


NO. 


I Peu nuageux. 












7S8,8o 


31,8 


0. 


I Peu nuageux. 


Quantité de pluie 


reciieill 


e pemlant le iiioii de Juillet, 


'3 s. 


7-58,34 


23,7 


ONO 


1 Peu nuageux. 










6 


758 ,06 


33,5 


ONO 


1 Beau. 




Valeur en 


millimètres. 


9 


7.58,96 


31.4 


NO. 


1 Beau. 












759,3. 


17.8 


NE. 


I Beau. 




Cour... 4 


2,4. 


Terrasse... 46,1. 



F.ti 



OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — AOUT 1873. 









Direction 












Direction 






liaroin. 


Therra. 


et force 






• 


Harom. 


Therm 


et force 




Heures. 


ào«. 


extér. 


du vent. 


Élaldu ciel. 


Heures. 


ào». 


extér. 


du veot. 


Eut dn ciel. 




Août i. 


Min. 18*» 


, I. Max. 


23% G. 






Août 9. 


Min. I7^9. Max. 


«9%9- 




mm 













mm 









9 M. 


yOoj-G 


i9»7 


NO. I 


Nuageux . 


9 


M. 


753,19 


17,6 


NO. 1 


Couvert. 


19. 


7('0,34 


22,7 


0. I 


Nuagoux. 


12 




754,80 


i9»6 


ONO. I 


Couvert. 


3 S. 


759.97 


23,6 


0. 1 


Nuageux. 


3 


S. 


754.93 


20,0 


NO. 1 


Nuagoux. 


G 


760,00 


21,3 


0. I 


Pou nuageux. 


6 




756,29 


18,2 


NO. 2 


Peu nuageux. 


9 


76 1 , 2t) 


17,9 


NO. I 


BiMU. 


9 




758,79 


i5,5 


NO. I 


Beau, qq. nuages 


1^- 


7G1 ,5G 


>4,9 


SSO. I 


Boau. 


12 




759,15 


i3,7 


OSO. ;i 


Beau. 




Août 2. 


Min. 12** 


,6. Max. 


22", 7. 






Août 10. 


Min. 


u'^jO. Max 


. 20", 3. 


9 M. 


762/) 5 


19,3 


0. I 


Nuageux. 


9 


M. 


761 ,35 


ï7,i 


OSO. 1 


Nuageux. 


12 


7G2 , 3 I 


21 ,5 


NO. I 


Nuageux. 


12 




760 , 56 


19,8 


OSO. I 


Très-nuageux. 


3 S. 


7Gi,7:> 


11.9 


NO. I 


Nuageux. 


3 S. 


760, 1 i 


19,3 


0. I 


Couvert. 


G 


7Gi,3G 


22,7 


NO. I 


Nuageux. 


6 




759.95 


17,6 


NO. I 


Couvert. 


9 


7G'2.2I 


18,0 


NO. 1 


Beau. 


9 




760,07 


16,1 


NO. I 


Couvert. 


\'À 


7G2 , 4-2 


i5,9 


NO. 1 


Beau. 


12 




759197 


14,1 


NO. I 


Couvert, pluie. 




Août 3. 


Min. 13^* 


, I. Max. 


23", 4. 






Août il. 


Min. 


l3^7. Max 


. 20',5. 


9 M. 


7G2 , 1 G 


18,3 


0. 


Beau. 


9 


M. 


758,09 


i5,3 


SO. I 


Couvert. 


12 


7G1 ,22 


22,4 


OSO. 


Beau. 


12 




757,55 


18,6 


SO. I 


Couvert. 


3 S. 


7Go,44 


22,6 


OSO. I 


Peu nuageux. 


3 


S. 


757,25 


20,8 


0. I 


Très-nuageux. 


G 


760,25 


22,4 


NO. I 


Beau. 


G 




757^94 


18,9 


0. I 


Presque couvert. 


9 


760,93 


18,7 


NO. I 


Beau. 


9 




759,04 


16,1 


OSO. I 


Très-nuageux. 


1-2 


760,76 


16,2 


NO. I 


Beau. 


12 




759,26 


14,3 


0. 1 


Beau. 




Août 4. 


Min. i3^ 


5. Max. 


24% a. 






Août 12. 


Min. 


i3%6. Max, 


. 2I*,0. 


9 M. 


7Go,oG 


197I 


SO. 


Beau, brume. 


9 


M. 


761,52 


»6,9 


0. I 


Couvert. 


ri 


759,08 


23 , 2 


SO. I 


Nuageux. 


12 




761,85 


«9,7 


SO. I 


Couvert. 


3 S. 


757,95 


2i,2 


0. I 


Nuageux. 


3 


S. 


761,88 


20,0 


0. 


Très-nuageux. 


6 


766,90 


24,6 


0. 1 


Nuageux. 


G 




761,86 


21 ,2 


0. 


Très-nuageux. 


9 


757, 3i 


21 ,2 


ONO. I 


Beau. 


9 




761,68 


18,6 


0. 1 


Très-nuageux. 


l'2 


757,00 


iG,8 


ONO. I 


Beau. 


12 




761 ,10 


i5,8 


ONO. I 


Peu nuageux. 




Août 5. 


Min. 14» 


,9. Max. 


25", 8. 






Août 13. 


Min. 


i5*,7. Max. 


2I%7. 


9 M. 


757 i3o 


20,5 


0. 1 


Beau, brume. 


9 


M. 


759,43 


«9,7 


SO. 2 


Nuageux. 


12 


757,12 


24,5 


OSO. 1 


Beau. 


12 




759,07 


21,7 


0. I 


Couvert. 


3 s. 


756,27 


26, 1 


0. 1 


Nuageux. 


3 


S. 


759,09 


21,4 


SO. 1 


Couvert. 


6 


755,77 


25,6 


SO. 1 


Peu nuageux. 


6 




759,20 


20,6 


OSO. I 


Couvert. 


9 


756,42 


22, 1 


SO. 1 


Peu nuageux. 


9 




760,25 


17,5 


ONO. I 


Beau. 


12 


757,26 


J9,2i 


SO. 


Peu nuageux. 


12 




760,71 


14,3 


ONO. I 


Beau. 




Août 6. 


Min. i5°, 


,7. Max. 


•-»7%7. 






Août 14. 


Min . 


12*", i. Max. 


. 2I",2. 


9 M. 


757,63 


21 ,5 


ONO. I 


Beau. 


9 


M. 


761, G4 


17,0 


0. I 


Très-nuageux. 


12 


757 , 5o 


26,8 


SO. I 


Beau. 


12 




761,59 


19,7 


NO. I 


Nuageux. 


3 S. 


757» î« 


27,6 


NO. 1 


Peu nuageux. 


3 S. 


761,24 


21 ,3 


NO. I 


Nuageux. 


6 


757,42 


26,8 


NO. 1 


Peu nuagtux. 


G 




760,88 


21,4 


NO. I 


Peu nuageux. 


9 


758, i5 


22,4 


NNO. 


Beau. 


9 




761,31 


18,8 


NO. » 


Beau 


12 


759,^9 


>9,i 





Très- va poreux. 


12 




761,44 


16,2 


NO. r 


Beau. 




Août 7. 


Min. iS** 


,4. Max. 


26% G. 






Août 15. 


Min. 


i3%4. Max 


. a5**,2. 


9 Al. 


761,81 


»7,ï 


N. 1 


Couvert. 


9 


M. 


761,54 


22,1 


SSE. I 


Beau, brumeux. 


12 


761 ,55 


21 ,2 


NO. I 


Beau. 


12 




760,94 


a4,5 


S. 1 


Beau. 


3 S. 


760 , 67 


25,6 


ONO. I 


Beau. 


3 


S. 


760,23 


25,3 


OSO. I 


Beau. 


G 


760,17 


aO,4 


E. I 


Bf'au. 


G 




759,67 


a4,7 


SSE. 1 


Peu nuageux. 


9 


760 , I 3 


23,5 


ENE. 


Beau. 


9 




760,00 


21 ,3 


SSE. i 


Très-beau. 


12 


760 , 09 


20,8 


KNE. 


Beau. 


12 




759,9» 


18,8 


SSE. I 


Très-beau. 




Août 8. 


Min. 17', 


i. Max. 


35%9. 






Août 16. 


Min. 


i5%4. Max. 


32%7. 


9 M. 


757,66 


26,1 


SE. I 


Peu nuageux. 


9 


M. 


757,33 


a5,4 


SSE. I 


Beau. 


12 


756,1 3 


3o,8 


S. I 


Couvert. 


12 




755,99 


28,7 


SE. I 


Beau. 


3 s. 


754,15 


34,6 


S. 2 


Très-nuageux. 


3 


S. 


754,34 


3i,4 


SO. I 


Nuageux. 


6 


753,66 


32,1 


0. I 


Très-nuageux. 


G 




754,06 


3o,2 


OSO. I 


Nuageux. 


9 


753,74 


^7,4 


NE. 1 


Couvert. " 


9 




757,7a 


20, 1 


NO. 3 


Quelques nuages 


12 


752,79 


^4,5 


OSO. 


Très-nuageux. 


12 




759,27 


17,6 


NO. a 


Beau. 



OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — AOUT 1873. 



F.7 • 









Direction 












DirectioD 






Barom 


Therm. 


etforo« 








Rarom. 


Therm. 
exttr. 


^et force 




Efearet. 


ào«. 


exiér. 


du Taot. 


Eut du ciel. 


Hei 


ires. 


ào«. 


du vent. 


Étatdueiel. 




Août 17. 


Min. 


i3%4. Max. 


. 2l',I. 






Août 25. 


Min. iQ; 


,9. Max. 


25% 6. 




nm 













ini% 









9 M. 


763,25 


16,8 


0X0. 1 


Peu nuageux. 


9 


M. 


755,14 


?i,7 


SE. 


Nuageux . 


:2 


762 , 59 


20,4 


0, 1 


Nuageux. 


12 




754,88 


ti3,4 


SE. I 


Nuageux. 


3 S. 


761,48 


21 ,3 


OSO. 1 


Peu nuageux. 


3 S. 


753,41 


25, i 


SE. 1 


Cx)uverl. 


6 


760,27 


20,4 


s. 


Beau, brumeux. 


6 




751.99 


2«.2 


ESE. I 


Nuageux. 




759,83 


'7,7 


NO. I 


Beau. 


9 




754 '99 


19,6 


SE. I 


Beau. 


2 


758, 5o 


14,9 


0. 


Assez beau. 


12 




75î,49 


19,1 


SE. I 


Beau. 




Août 18. 


Min. 


i3%5. Max. 


I9^3. 






Août 26. 


Min. 16* 


*, I. Max. 


23% 9. 


9 M. 


754,10 


i5,8 


SSE. 1 


Couvert. 


9 


M. 


757,03 


20,9 


SSO. I 


Peu nuageux. 




753,23 


191» 


SO. I 


Couvert. 


12 




757,08 


23,1 


SE. 1 


Peu nuageux. 


3 S. 


751,89 


»9,> 


SO. I 


Couvert. 


3 S. 


756,47 


a3,9 


S. I 


Peu nuageux. 


6 


749» 97 


l5,2 


NO. I 


Couvert, pluie. 


6 




756.17 


22,1 


S. I 


Peu nuageux. 


9 


749^87 


14,5 


NO. 1 


Couvert^ pluie. 


9 




757. 4{ 


18,6 


SE. I 


Beau. 


1 


750'47 


14,1 


NO. I 


Nuageux. 


12 




757,86 


«7,1 


SE. I 


Nuageux . 




Août 19. 


Min. 


i3»,6. Mijix 


.20% 7. 






Août 27. 


Min i4% 


9. Max. 2 


s3%o. 


9 M. 


750 , 96 


17,4 


SO. 1 


Nuageux. 


9 


M. 


758,57 


19,8 


S. I 


Très-nuageux. 


a 


75i ,06 


18,5 


OSO. I 


Nuageux. 


12 




757,67 


22 , 1 


S. I 


Très-nuageux. 


3 S. 


750,82 


20,5 


OSO. I 


Nuageux. 


3 


S. 


755,94 


23,2 


S. 1 


Nuageux. 


6 


751.71 


18,8 


OSO. I 


Nuageux. 


6 




755,17 


22 , 2 


SSO. I 


Pou nuageux. 


9 


753,05 


i5,o 


OSO. 


Beau, va(>eurs. 


9 




754,48 


18,6 


SSO. 1 


Couvert. 


;a 


753,55 


12,8 


OSO. 


Beau. 


12 




754,21 


Ï7,> 


SE. I 


Beau. 




Août 20. 


Min. 


Il^8. Max 


. ao%4. 






Août 28. 


Min. 14 


%9. Max. 


2I%7. 


9 M. 


755,49 


. 17,0 


SO. I 


Peu nuageux. 


9 


M. 


752,48 


«9,7 


S. i 


Très-nuageux. 


a 


75 5, '^9 


«9,4 


SO. I 


Nuageux. 


12 




752,17 


21,9 


SO. 3 


Très-nuageux. 


3 S. 


754,85 


20,8 


OSO. I 


Presque couvert. 


3 


S. 


752,09 


21 ,3 


SO. 3 


Nuageux. 


6 


753,98 


19,8 


SO. I 


Couvert. 


6 




75'^, 39 


>9,9 


SO. 2 


Peu nuageux. 


9 


754,66 


16,8 


SO. 


Pluie. 


9 




754,21 


»5,9 


SO. 3 


Couv..peliti* pluie 




754,41 


«7, a 


OSO. I 


Couvert. 


12 




751,43 


14,8 


SO. 3 


Couvert. 




Août 21. 


Min. 


i5", 5. Max. 


23% 6. 






Août 29. 


Min. 12' 


',4. Max. 


i8%3. 


9 M. 


755,98 


19,8 


SO. I 


Presque couvert. 


9 


M. 


755,51 


i5,6 


SO. 2 


Nua.-:eux. 


;2 


755,61 


22,7 


SO. 2 


Prestjue rouvert. 


12 




754,76 


16,9 


SO. 2 


Couvert. 


3 S. 


755,06 


23,4 


SO. 2 


Couvert, pluie. 


3 


S. 


754,86 


18,0 


0. 3 


Couvert. 


6 


755,54 


22,4 


ONO. I 


Nuageux. 


6 




754,21 


16,4 


0. 2 


Nuageux. 


9 


756,02 


19,6 


ONO. 1 


Nuageux. 


9 




755,28 


14,2 


0. 3 


Nuageux. 


la 


756,38 


17.2 


ONO. I 


Beau. 


12 




755,56 


1 1 ,6 


0. 3 


Beau. 




Août 22. 


Min. 


i4%5. Max. 


25% 6. 






Août 30. 


Min. 12' 


\ 5. Max. 


i8%7. 


9 M. 


756,19 


21 ,5 


S. I 


Nuageux. 


9 


M. 


752,27 


i3,4 


S. I 


Couvert, filuie. 


la 


755,72 


i5,4 


SO. I 


Très- nuageux. 


12 




75i ,80 


i»,8 


SSE. 1 


Couvert. 


3 S. 


755,05 


ti5,4 


SO. I 


Presque couvert. 


3 


S. 


75i ,65 


«7,9 


0. I 


Couvert, pluie. 


6 


754,7» 


23,6 


- ONO. I 


Presque couvert. 


6 




752,40 


19,» 


NO. 1 


Presque couvert. 


9 


755,25 


20.6 


OSO. 


Quelques nuages. 


9 




755,56 


17,6 


NO. I 


Couvert. 


12 


755,33 


17,8 


OSO. 


Couvert. 


12 




75i,47 


17. 1 


NO. I 


Cou\ert. 




Août 23. 


Min. 


i5%6. Max. 


23% 8. 






Août 31. 


Min. 16*= 


', 1. Max. 


21*, 0. 


9 M. 


754,64 


«7,9 


KSE. I 


Couvert. 


9 


M. 


755,28 


16,9 


SO. I 


Couvert, pluie. 


l'À 


754,17 


21,8 


SE. I 


Nuageux. 


12 




755, 5^ 


I9i3 


0. I 


Couvert, pluie. 


3 S. 


753,25 


23,0 


SSE. 1 


Très-nuageux. 


3 


S. 


755,98 


21 ,5 


0. 1 


Couvert. 


6 


752,87 


22,1 


S. I 


Pres(|ue couvert. 


6 




756,68 


20,7 


0. 1 


Couvert. 


9 


753,88 


18,4 


S. 


Beau. 


9 




757,80 


18,4 


SO. I 


Couvert. 


[2 


753,17 
Août 24. 


16,6 
Min. ï 


SSO. Beau. 
5°, 8. Max. a6»,8. 


12 




757,7a 


'7,6 


SO. I 


uvert. 
















9 M. 


752,54 


22, 1 


SE. I 


Beau. 














12 


752 , I I 


25,3 


SE. I 


Peu nuageux. 




Qiuimité de pluie recueillie pendant 


le mois d^Aoât. 


3 S. 


75 1 ,26 


26,9 


ESE. I 


Peu nuageux. 














6 


751,48 


îi3,4 


E. 


Couvert, pluie. 




, 


Valeur en 


millimètreg 


». 


9 


75i,94 


18,6 


E. 


Beau. 














12 


753,18 


17,9 


SSO. I 


Couvert. 






Cour.. . 


il, 8. 


Terrasse 


• . • oo f 4 * 



F.8 



OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — SEPTEMBRE i873. 









Direction 










Direction 






Barom. Therm. 


et force 






Barom. 


rherin 


et force 




Heures. 


ào". 


extér. 


du Tent. 


État du ciel. 


Heures. 


ào«. 


extér. 


du veut. 


État dn ciel. 




Septembre 


1 1. Min. 16", 6. 


Max. 20**, 2. 




Septembres. Min. n", 1. 


Max. 16% I. 




mm 











nm 









9 M. 


7)6,79 


i7»5 


SO. 1 


Couvert. 


9 M. 


75l,20 


i3,o 


0. 1 


Couvert. 


12 


755,7H 


«9,7 


SO. I 


Presque rouvert. 


12 


752,10 


i4,9 


SO. 


Presque couvert . 


3 S. 


754,7-'i 


20,7 


SO. I 


Couvert. 


3 s. 


753,39 


i5,o 


0. I 


Couvert, pluie. 


6 


753,48 


19.4 


SO. I 


Presque beau. 


6 


754 ,5o 


14,8 


OSO. 1 


Presque couvert. 


9 


753,14 


i7/» 


SO. 1 


Nuageux. 












12 


753,351 


14,6 


SO. 2 


Nuageux . 














Septembre 


2. Min. i3%i. 


Max. 19°, 7. 




Septembre 


1 9. Min. 7**,4. . 


Hax. 16^,7. 


9 M. 


754,45 


«7,4 


OSO. I 


Nuageux. 


9 M. 


757,15 


i3,7 


S. I 


Très-nuageux. 


12 


754,61 


18,8 


OSO. 1 


Nuageux. 


12 


756,60 


16,2 


SO. I 


Couvert. 


3 s. 


754, 7« 


18,7 


OSO. I 


Trè»î-nuageux. 


3 S. 


755,16 


17,0 


OSO. I 


Couvert. 


6 


' * 

7">5,6! 


16,9 


NO. I 


Peu nuageux. 


6 


753,95 


i5,3 


SO. I 


Couvert. 


9 

12 


7 56, 86 


i4,6 


NO. 1 


Nuageux. 












757,40 


■ 4| , vr 
14,1 


NO. 


ficau. 




Septembre 


10. 


Min. i2°,8. 


Max. 18'', 9. 




m # r ■ 








9 M. 


753,78 


i5,i 


OSO. i 


Presque couvert. 












» '.> 


754,32 


16,9 


0. 1 


Nuageux. 












3 S. 


754,95 


18,4 


0. 2 


Couvert. 


* 










6 


755,79 

« 


17,0 


SO. I 


Peu nuageux. 




Septembre 


1 3. Min. 10**, 5. 


Max. 18*^,2. 




Septembre 


il. 


Min. l2^6. 


Max. 20**, 2. 


9 M. 


758, i5 


i5,7 


SO. 


Beau. 


9 M. 


754,49 


17,0 


SSO. 2 


Nuageux. 


12 


7'>7»9'^' 


17,9 


SO. 


Nuageux. 


12 


754,47 


20,1 


OSO. 1 


Couvert. 


3 S. 


7'>7j98 


16,2 


SO. I 


Nuageux. 


3 S. 


755,20 


«6,9 


0. 


Couvert. 


G 


758,34 


l5,2 


0. I 


Presque couvert. 


6 


755,40 


i5,8 


0. 


Couvert, pluie. 


9 


7^9 »«7 


14,0 


NO. 1 


Couvert. 












12 


759,33 


>»»7 


NO. 1 


Beau. 














Septembre 


4. Min. 10**, 3. 


Max. 16°, 2. 




Septembre 


12. 


Min. i2'',6. 


Max. i3%6. 


9 M. 


759,22 


14,4 


0. 


Beau, brumeux. 


9 M. 


756,22 


i3,3 


SSO. I 


Couvert. 


12 


759,27 


i5,7 


ONO. I 


Très-nuageux. 


12 


756, 5o 


>3,9 


N. 


Couv., brouillard 


3 s. 


758,86 


16,1 


NO. I 


Très-nuageux. 


3 S. 


755,57 


ï3i9 


ESE. 


Couvert. 


6 


758,85 


i5,7 


NO. I 


Peu nuageux. 


6 


755,12 


i3,7 


NNE. 


Couvert, pluie. 


9 


759,26 


i3,9 


NO. 1 


Couvert. 












12 


759/^9 


l3,2 


NO. I 


Nuageux. 














Septembre 


\ 5. Min. 10*, 0. 


Max. i6%5. 




Septembre 


13. 


Min. 13'', 2. 


Max. 19^,0. 


9 M. 


758, {5 


12,4 


NO. 


Cou v., brouillard. 


9 M. 


753,09 


i4>4 


SE. 1 


Couvert. 


12 


757,45 


i5,6 


NNO. 1 


Nuageux. 


12 


752,88 


16, 1 


S. I 


Couvert. 


3 S. 


756,45 


16,2 


NNO. I 


Nuageux. 


3 S. 


751,59 


18,9 


SE. I 


Couvert, pluie. 


6 


756, 5i 


i5,i 


NO. I 


Peu nuageux. 


6 


750,97 


17, a 


S. I 


Presque couvert. 


9 


756,78 


»it9 


NO. 1 


Très-beau. 












12 


756, 3o 


10,6 


NO. I 


Beau. 














Septembre 


1 6. Min. 9*^,8. 


Max. i6^o. 




Septembre 


14. 


Min. i3«,3. 


Max. i6',5. 


9 M. 


755,76 


l3,2 


ONO. 


Beau. 


9 M. 


75i,5o 


12,7 


SO. 1 


Couvert, pluie. 


12 


755.34 


i5,6 


ONO. 1 


Très-nuageux. 


12 


750,66 


i5,9 


SO. I 


Presque couvert. 


3 S. 


754.75 


i5,4 


NO. I 


Couvert. 


3 S. 


751,26 


14,4 


SSO. 1 


Très-nuageux. 


6 


754, 7G 


«4,1 . 


NO. I 


Presque couvert. 


6 


760,76 


i4,a 


SO. 1 


Très-nuageux. 


9 


755,4a 


11,5 


NO. I 


Nuageux. 












12 


755,44 


10,5 


NO. I 


Beau. 














Septembre 


1 7. Min. 6*, 2. 


Max. i6'',o. 




Septembre 


15. 


Min. ll^3. 


Max. i5%6. 


9 M. 


755,11 


14,1 


S. I 


Nuageux. 


9 M. 


' 743,49 


i3,3 


S. 3 


Couvert. 


12 


754,70 


'5,9 


SO. I 


Très- nuageux. 


12 


744,69 


14,7 


SO. 4 


Nuageux. 


3 S. 


754,44 


16,2 


OSO. I 


Couvert. 


3 S. 


744,^9 


i5,4 


SO. 4 


Très-nuageux. 


6 


^ j ^ w 

754,34 


i3,5 


0. I 


Nuageux. 


6 


746,07 


i3,5 


OSO. I 


Très-nuageux. 


Q 


/ • 7 • 

754 ,a-a 


10,7 


0. I 


«Nuageux. 


9 


748,19 


12,2 


OSO. 1 


Couvert. 


•7 

12 


754,34 


9»9 


0. I 


Nuageux. 


12 


749, a8 


11,4 


0. 2 


Couvert. 



F.io 



OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — OCTOBRE 1873. 









Direction 










Direct 


ion 






Barom. 


Therm. 


et force 






Barom. 


Therm. 


et force 




Heures. 


ào». 


extcr. 


du vent. 


État du ciel. 


Heures. 


àoo. 


ex ter. 


du vent. 


Eut du ciel. 




Octobre i 


. Min. 


11«,7. 


Max. 23°, 4. 




Octobre 9 


. Min. 


4% 9. 


Max. i3°,o. 


9 M. 


mm 
757,58 



16,0 


SE. 


I 


Nuageux, brume. 


9 M. 


mm 
756,70 




8,4 


0. 


I 


Beau. 


12 


756,87 


22,3 


S. 


1 


Très-nuageux. 


12 


756,22 


12,2 


S. 


1 


Nuageux. 


3 s. 


756, i6 


23, 


S. 


I 


Presque couvert. 


3 S. 


755,52 


12,6 


s. 


1 


Nuageux. 


6 


7^6,74 


20,0 


so. 


I 


Couvert. 


6 


756,19 


9,5 


s. 


I 


Beau. 


9 


7^7,39 


18,0 


oso. 





Couvert. 


9 


756,44 


7,3 


s. 





Beau. 


l'i 


757,53 


16,1 


so. 





Beau. 


12 


756,38 


7>i 


s. 


I 


Couvert. 




Octobre 2 


. Min. 


i3",i. 


Max. 23°, 3. 




Octobre 10. Min. 


6°, 8. 


Max. i4°,4- 


9 M. 


758,83 


'7,4 


SE. 





Beau, brouillard. 


9 M. 


756 , 97 


10,2 


S. 


1 


Couvert. 


12 


758,00 


22,0 


S. 


1 


Peu nuageux. 


12 


757,17 


12,4 


S. 


1 


Couvert. 


3 S. 


757,20 


23,6 


sso. 


I 


Nuageux. 


3 S. 


757,19 


14,6 


SSO. 


1 


Couvert. 


6 


7^7 » 39 


20,6 


sso. 





Nuageux . 


6 


757,67 


14,3 


s. 


I 


Couvert. 


9 


757,65 


"7,1 


s. 





Beau. 


9 


757,97 


14,3 


s. 


I 


Couvert. 


12 


757,4a 


ii,6 


SE. 





Beau. 


12 


758,33 


14,2 


sso. 


1 


Couvert. 




Octobre 3. Min 


. i3",5. 


Max. 25°, 8. 




Octobre il. Min. 


7% 4. 


Max. 17% 6. 


9 M. 


757,52 


«6,7 


SE. 





Nuageux. 


9 M. 


758,78 


14,9 


SO. 


1 


Cx)uvert. 


12 


756,9' 


23,5 


S. 


1 


Nuageux. 


12 


• 758, 5i 


16,5 


so. 


1 


Très-nuageux. 


3 s. 


755,65 


î»4,9 


S. 


1 


Très-nuageux. 


3 S. 


757,79 


ï7,4 


sso. 


I 


Presque couvert. 


6 


754,98 


22,4 


SE. 


I 


Couvert. 


6 


757,56 


i5,6 


so. 


I 


Couvert. 


9 


755, lO 


19,3 


SO. 


I 


Couvert. 


9 


757,45 


i3,8 


so. 


2 


Couvert. 


^0 


754,36 


18,6 


S. 





Couvert. 


12 


757,23 


i3,4 


so. 


2 


Couvert. 




Octobre k 


. Min. 


i4%5. 


Max. 22°, 7. 




Octobre 12. Min. 


10°, 9. 


. Max. i7°,2. 


9 M. 


754,56 


18,4 


SO. 


] 


Couvert. 


9 M. 


755,32 


12,0 


s. 


I 


Nuageux. 


12 


754,48 


21 ,3 


NO. 


I 


Couvert. 


12 


754,01 


17,0 


sso. 


1 


Très-nuageux. 


3 S. 


754,29 


22,7 


E. 


I 


Couvert. 


3 S. 


752,09 


17,3 


sso. 


1 


Peu nuageux. 


6 


754,79 


2! ,2 


NNE. 


I 


Couvert. 


6 


75i,86 


14,6 


sso. 


I 


Beau. 


9 


755,43 


18,1 


NNE. 


1 


Couvert. 


9 


751,79 


i3,o 


so. 


I 


Très-nuageux. 


12 


755,61 


16,3 


NE. 


I 


Couvert 


12 


750,86 


12,2 


s. 


I 


Presque couvert 




Octobre 5 


. Min. 


^3^o. 


Max. ». 




Octobre 13. Min. 


I2°,6, 


. Max. i4%3. 


9 M. 


758,25 


1^,9 


N. 


I 


Couvert. 


9 M. 


749,08 


'4,1 


s. 


1 


Presque couvert. 


12 


758,76 


«3,9 


N. 


I 


Couvert. 


12 


749,43 


i3,4 


oso. 


I 


Couvert. 


3 S. 


758,95 


14,9 


N. 


1 


Couvert. 


3 S. 


749, 5o 


12,6 


so. 


I 


Couvert. 


6 


759,60 


14,8 


N. 


I 


Couvert. 


6 


750,34 


11,5 


so. 


I 


Très-nuageux. 


9 


760,08 


14,4 


ONO. 


I 


Couvert. 


9 


751, 83 


10,9 


so. 


I 


Beau. 


12 


760,72 


i3,5 


NO. 


I 


Beau. 


12 


752,37 


9,« 


so. 


I 


Beau. 




Octobre 6 


. Min. 


10**, 0. 


Max. 17°, 2. 




Octobre 14. Min. 


7%î^. 


Max. i3% I. 


9 M. 


760 , 62 


i3,i 


E. 


I 


Nuageux. 


9 M. 


755,82 


9,5 


NO. 


I 


Nuageux. 


12 


759,51 


16,5 


S. 


I 


Très-nuageux. 


12 


755,71 


12,2 


oso. 


I 


Très-nuageux. 


3 S. 


757,51 


17,6 


S. 


1 


Nuageux. 


3 S. 


755,30 


ia,9 


oso. 


I 


Peu nuageux. 


ti 


756,18 


i5,8 


S. 


I 


Beau. 


6 


755,59 


10,8 


sso. 


I 


Couvert. 


9 


756, 16 


14,5 


SE. 


i 


Beau. 


9 


756,00 


9»3 


sso. 


I 


Couvert. 


2 


755,33 


i3,o 


SSO. 


I 


Nuageux. 


12 


755,84 


7,6 


sso. 


I 


Beau, vapeurs. 




Octobre 7 


Min. 


ia%9. 


Max. 17°, 9. 




Octobre 15. Min. 


r,9- 


Max. 12°, 7. 


9 M. 


752,55 


i5,3 


S. 


I 


Couv., brouillard. 


9 M. 


756,33 


9,6 


NE. 


1 


Beau. 


12 


75o,83 


18,0 


s. 


2 


Presque couvert. 


12 


756,20 


12,8 


N. 


I 


Nuageux. 


3 s. 


749,99 


17,7 


sso. 


3 


Couvert. 


3 S. 


755,96 


'2,9 


N. 


1 


Nuageux. 


6 


748,77 


16,4 


sso. 


3 


Couvert. 


6 


766,40 


11,4 


NNE. 


I 


Beau, brumeux. 


9 


749,95 


l5,2 


0. 


2 


Couvert. 


9 


757,10 


8,8 


NNE. 


I 


Beau. 


12 


750,61 


12,8 


so. 


I 


Pluie. 


12 


757,06 


5,8 


NNE. 


I 


Beau. 




Octobre 8 


Min. 


11^2. 


Max. i5°,6. 




Octobre 16. Min. 


4% 2. 


Max. 12°, 5. 


9 M. 


752,33 


u,8 


0. 




Nuageux. 


9 M. 


758,10 


6,7 


NO. 





Très-nuageux. 


12 


752, 3o 


i3,4 


0. 




Presque couvert. 


12 


758,02 


11,5 


NE. 




Très-nuageux. 


3 s. 


752 , 26 


«ï,7 


so. 




Couvert. 


3 S. 


757,11 


ia,9 


NE. 




Beau, qq. nuages. 


6 


752,86 


10,4 


so. 




Couvert. 


6 


758,12 


11,3 


NE. 




Beau. 


9 


753,56 


7,7 


0.' 




Beau. 


9 


758,71 


9, a 


NE. 




Beau. 


12 


754,33 


6,5 


0. 




Beau. 


12 


758,86 


7,4 


NE. 




Beau. 



OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — OCTOBRE 1873. 









Direct 










Direclioo 




Btrom. 


ni«rro. 


et force 




Birom. Tbi^nn. 


«t force 


Hcarw. 


»o«. 


utér. 


du» 


r>t. ÉUldudel. 


tlearet 


tu". 


«ïtOf. 


du Toat. £ui du dal. 




Octobre 11 


. MiD 


4',6. 


Maï. 14°. 3. 




Octobre 2E 


. Min 


3*,6. Max. 9°,9- 


9 M. 


759T38 


7.2 


NNO 


Beau. 


9 M. 


745T87 


4^5 


SSE. i Couv., brouillard. 




758,8i 




NKE 


Beau, brume. 




747,55 


7,8 




'3 S. 


757,7a 


14 '4 


NNE 


1 Beau, brume. 


3 S. 


746,36 




S. 1 C-,qq.g"-depluie 


G 


75S,ii 




N. 


1 Beau, brumeux. 


6 


746,83 


6,0 


S. I Nuageux. 


i» 


758, 3o 


9,5 


N. 


I Beau, brumouï. 


9 


747.98 


4,7 


S. I Beau. 




-57,95 


6,8 


N. 


1 Beau, brumeux. 




748,Gi 


4,6 


S. I Beau. 




Octobre 18. Hin 


3°, 5. 


Max. i3%4. 




Octobre 26 


. Min 


4°,9. !*ai. io-,o. 


9 M. 


757,74 


6,7 


NO. 


I Beau. 


9 H. 


75', 40 


6,3 


SO. I Trèft-nuageui. 




757,27 


.1,8 


NNO 


Beau, brume. 




75a, 47 




0. 1 TrèB-nuBgeux. 


'3 S. 


757,07 


i3,7 


N. 


t Beau, brumeux. 


'3 S. 


753, 'i? 


9.i 


OSO. I Couvert. 


6 


758, '■ 


11.8 


N. 


I Beau, brumeux. 


6 


755,0a 


8.3 


0. Presque couvert. 


9 


759,47 


8. a 


N. 


1 Beau, brumeux. 


9 


757.58 


0,7 


0. Couvert. 




759,99 


6,8 


N. 


1 Quelques nuages. 




757,68 


6,5 


0. Couvert. 




Octobre 19. Mio 


6°, a. 


Max. i3°,9. 






. Min 


a-, a. Max. 7°, 5. 


9 a. 


701,17 


9,8 


S. 


1 Couvert. 


9 M. 


761,90 


4,3 


0. 1 Brouillard. 




;6a,a3 


11,8 


NO. 


1 Couv., brouillard. 




761,98 


5,8 


N. 1 Brouillard. 


3 S. 


76t,6a 


14,3 


NO. 


1 Couvert. 


'3 S. 


763,43 


7,8 


N. 1 Couv., brouillard. 


G 


7Ci,74 


i3,i 


NO. 


1 Couvert. 


6 


764,63 


6,0 


N. 1 Couv., brouillard. 


y 


761,55 




NO. 


1 Couvert. 


9 


765,66 


5,5 


N. Presque couvert. 




7t)0,8o 


10,6 


NO. 


1 Couvert. 




766,5a 


5,a 


NE. a Couvert. 




Octobre 20 


. Min 


11°, I 


Max. i3',4. 




Octobre a 


. Min 


3° ,4. Hax. 8%7. 


9 M. 


757,29 


la a 


SO. 


1 Couvert. 


9 M. 


767,8a 


4,3 


NE. 1 Beau. 




755 48 


n^G 


SO. 


1 Très-nuageux. 




766,7a 


7,9 


ENE. 1 Peu nuageux. 


3 S. 


753,87 


11,5 


0. 


1 Couvert. 


'3 S. 


765,37 


9. a 


ENE. 1 Nuageux. 


6 


754,88 


10,3 


NO. 


1 Couvert. 


6 


764,87 


7,' 


E. 1 Peu nuageux. 


9 


755.69 


8,5 


NO. 


I Couvert. 


9 


764,64 


5,3 


E. t Beau. 




757.05 


6,7 


NO. 


t Beau. 




763,49 


3,5 


E. 1 Beau. 




Octobre 3 


. MiD 


4% 5. 


Mai. 9", 6. 




Octobre 2 


. Hin 


a°,3. Max. 7%a. 


9 M. 


758,44 


6,7 


0. 


t Presque couvert. 


9 M. 


760,56 


3,1 


NNE. I Beau, brume. 


■ a 


757,17 


8,4 


SO. 


1 Couvert. 




759,30 


6,5 


N. I Beau, brume. 


3 S. 


75i,i7 


9)9 


SO. 


1 Couvert. 


'3 S. 


758, ao 


6,4 


E. I Beau, brume. 


6 


753,34 


B.i 


SSO. 


a Couvert, pluie. 


G 


Ul:^ 


5,5 


ENE. 1 Couvert. 


9 


75o,6i 


8,7 


SO. 


3 Couvert. 


9 


5,5 


KNE. 1 Couvert. 


tt 


749,86 


9,0 


SO. 


4 Couvert. 


ta 


758,08 


4,8 


ENE. 1 Couvert. 




Octobre 23 


. UiD 


7'>9- 


Max. i5°.i. 




Octobre 30 


. Min 


4%8. Max. 6",o. 


9U. 


747,75 


la 7 


SO. 


3 Couvert. 


9 M. 


75i,ai 


4,7 


NO. CouT., brouillard. 




747,01 


■ 4,8 


SO. 


4 Presque couvert. 
3 Presque couvert. 




753,30 


5,6 


NO. Couv., brouillaid. 


3 S. 


746, o3 


i4,8 


OSO. 


3 S. 


75a ,75 


6,1 


NO. Couv,, brouillard. 


6 


745,61 


i3,8 


SO. 


3 Couvert. 


6 


751,69 


6, a 


NNO. Couvert. 


g 


746, o5 


II. 9 


SO. 


3 Couvert. 


9 


75a. 18 


5,8 


NNO. Couvert. 




745.36 


11,4 


SO. 


3 Couvert. 




751,81 


5, a 


NNO. Couvert. 






. Hin 


"i°,9 


Max. i4',o. 




Octobre 31 


Hin. 


y,o. Max. y°,i. 


9 M. 


740,06 


i3,G 


SSO. 


4 Presque couvert. 


9 M. 


75a, 78 


4,3 


SO. 1 Peu nuageux. 




737,30 


i3,a 


SSO. 


4 Couv.. forte pluie. 




75a, a3 


7'8 


SSO. 1 Nuageux. 


3 S. 


736,5> 


i3,a 


SO. 


4 Couv., forte pluie. 


'3 S. 


751,19 


8,3 


SO. 1 Couvert. 


6 


736,85 


ta. 3 


OSO. 


4 Couvert. 


6 


75i,8G 


7,3 


SO. I Couvert. 


9 


740.16 


■>,4 


SO. 


a Couvert. 


9 


751,46 


6,5 


SO. 1 Couvert. 




739,7^ 


io;5 


SO. 


a Couvert. 




749,10 


6,3 


SO. a Beau, vapeurs. 




Octobre U. Min 


8',9- 


Max. ia',4. 











9 M. 


738,19 
736, îi 


8,9 
9.7 


ENE 

N-E. 


1 Couvert, pluie. 
1 Couvert, pluie. 


Quantité de pluie 


-eciicil/ie pemlant le mois d'Octobre. 


3 S. 


734.43 




S. 


1 Couvert. 










6 


738, i7 


5^3 


ONO 


a Couvert. 




Valeur en 


millimètres. 


g 


74a, 76 


5, a 


ONO 


a Couvert. 












743,4a 


4,6 


ONO 


i Nuageux. 




Cour.... 73 


,'■ 


Terrasse 70,6. 



OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — NOVEMBRE 1873. 









Direct 


01) 








Direction 






Baron). 


Thorm. 


ctr» 






Barom. 


Thcrm. 


et force 




loiiro 




01 ter. 


du VI 


m. Êutducitl. 


Hcurei. 


BO". 


eitër. 


du veut. 


ÉUl du ciel. 




NoTflmbre 1. Min. t'.o 


Mai. 9°, 5. 






Max. lo'.i. 


g M. 


7i-i.n 


9>> 


S. 


3 Couvert. 


9 M. 


7îa"50 


9.3 


E. 1 


Couvert. 




7ia,i7 




S. 


4 Couvert. 




752,84 


8,8 


SSE. 


Couvert, pluie. 


3 S. 


7i';73 


(|>> 


sso. 


3 Couvert, pluie. 


'3 S. 


75a, 77 


10,6 


E. 


Peu nuageux. 


6 


Ti'.ig 


«,'> 


sso. 


1 Couvert. 


6 


753,53 


9.5 


E. 


Nuageux. 


1) 


7!3;o6 


8,1 


sso. 


1 Couvert. 


9 


755, /g 


8,3 


SSE. 


Beau. 




743,40 


6,« 


sso. 


Beau. 




755,99 


6,4 


SSE. I 


Beau. 




NOTembre 2. Mi 


. 0°,8 


Max. 9", 8. 






Min. 6°,o. 


Max. 9°,a. 


9 M. 


743 ,9Î 


8.3 


sso. 


1 Couverl. 


9 M. 


7>9.o4 


6,9 


SE. 


Couvert. 




7ia.88 


9.8 


sso. 


1 Couvert. 




759,33 


8,8 


ESE. 


Couvert. 


3 S. 


7 î 1 1 9* 


10,4 


SSE. 


1 Couvert. 


3 S. 


7jg.5a 


9,7 


ESE. 


Couvert. 


6 


7i-i, i6 


7.9 


sso. 


1 Peu nuageux. 


C 


760,.'. 


9.' 


SE. 


Couvert. 





74>,5.. 


6,3 


sso. 


I Kuagcuï. 


9 


760,75 


7,3 


SE. 


Couvert. 




;4'>,53 


4,8 


sso. 


a Nuageui. 




7G0.8C 


6,6 


SE. 


Pluvieux, couver 






Max. g",o. 




NOTembre 11. 


Min. 3% 5. 


Max. 5% 9. 


9 M. 


74 3.70 


5,3 


SE. 


feu nuageux. 


9 M. 


760, a5 


3,5 


E. 3 


Nuageux. 




7J3,63 


7.8 


sso. 


Couvert. 




?§:??, 


4,8 


E. 1 


Beau. 


3 S. 


-43,9a 


9,3 


oso. 


Trcj-nuageui. 


3 S. 


6,3 


E. I 


Beau. 


G 


74i,68 


86 


0. 


Pi?u nuci^eiix. 


6 


758, 06 


4.4 




Beau. 


9 


745.7- 


6,6 


0. 


Beau.'ifj nii,ij;o*. 


9 


757,31 


3,7 


SE. 1 


Couvert. 




740,33 


5,6 


ONO 


Très- nuageux. 




756,67 




SE. 


Couvert. 




NOTembre 4. Mi 


. 5°,i 


Max. io°,6. 




NOTembre 13. 


Min. a»,3. 


Max. 8', 3. 


9 SI. 


748, lï 


5,8 


SSE. 


Nuageux. 


9 M. 


757,56 


3,1 


ESE. I 


Beau,!ég.hrum. 




747,88 




S. 


1 Nuageux. 




756,6a 


7,6 


E. I 


Beau. 


3 S. 


747. 4fi 


10,3 


sso. 




3 S. 


755,30 


8,8 


ENE. 1 


Be;iu. 


6 


747.54 


8.1 


so. 


1 Presque couvert. 


6 


755.76 


5,5 


E. 1 


Beau. 


9 


747.43 


6,9 


se. 


Presque couvert. 


9 


755,43 


3,3 


E. 


Beau. 




74«.8ti 


«,7 


so. 


1 Couvert. 




755,17 


'.9 





Beau. 




NOTembre S. Mi 


.6°.7 


Max. 12%6. 




NOTembre 13. 


Min. r,o. 


Max. i.',7. 


9 M. 


746,53 


9,8 


s. 


3 Presque couvert. 


9 M. 


754,fii 


3,5 


SE. 1 


Nuai;eux. 




746 3» 




S. 


1 Couvert. 




753,53 


9.4 


SE. 1 


Beau. 


3 S. 


^4575 


11,7 


S. 


1 Couvert. 


'3 S. 


75a, 18 


11.9 


SE. ■ 


Beau. 


6 


7f5.3o 




S. 


1 Couvert. 


6 


75a, 4 r 


8,9 


SE. I 


Beau. 


9 


745,35 


9.7 


S. 


a riuic. 


9 


75a, 34 


6,7 


SE. 


Beau. 




7i5;3o 


8,7 


S. 


1 Couvert. 




75. ,97 


5,8 


ENE. 


Beau. 




NOTembre 6. Mi 


. 8°, 5 


Max. ra*,o. 




NOTembre U. 


Min. 4', 3. 


Max. 10% 1. 


OM. 


746,37 


8,6 


SSO. 


1 Nuageux. 


9 H. 


75' .9' 


4,6 


KE. 1 


Très-nuageux. 




746,90 




S. 


a Nuageux. 




751,79 


8,7 


NNE. I 


Peu nuageux. 


3 S. 


747. a5 


10,9 


so. 


t Couvert. 


3 S. 


751.95 




NE. 1 


Nuageux. 


« 


747,88 


8,5 


OSO. 


1 Peu nuageux. 


6 


753,. 3 


7!» 


NE. 1 


Beau. 


9 


7i8,49 


6,5 


0. 


-.1 VapeurB: 
1 Nébuleux. 


9 


754,98 


5,5 


NE. 3 


Beau. 




749,5. 


6.0 


oso. 




756, M 


3,7 


NE. 3 


Beau. 




HoTombre 7. Min. 4",8 


Max. 9% 8. 




NOTembre 15. 


Min. 4', 3. 


Max. 5% 4. 


•1 M. 


751, 5i 


6,1 


s. 


I Nuageux. 


g M. 


759,65 


4.' 


NE. 1 


Nuageux. 




^5. 43 


9,5 


sso. 


1 Peu nuageux. 




759,67 


5,5 


NNE. 1 


Nuageux. 


3 S. 


75.,.. 


9.1 


sso. 


1 Nuageux. 


'3 s. 


759,95 


6,0 


NB. 1 


Peu nuageux. 


6 


7' '.77 


7,3 


so. 


1 Peu nuageux. 


6 


76i,a8 


4.0 


NNE. 1 


Beau. 




7)1,76 


7,0 


so. 


Couvert, brume. 


g 


763,60 


3.3 


NNE. I 


Beau. 


■i 


7 -.3, 39 


5,9 


so. 


Nuageux. 




763.93 


0,9 


NNE. I 


Beau. 




MoTembre 8. Min. 5%7 


Max. 8°, 3. 




Novembre 16. 


Min. -o",3 


Max. 6% 3. 


9 11. 


755,10 


5,6 


SSE. 


1 Brouillard. 


g M. 


765,31 


0,4 


NE. 1 


Beau, brumeux. 


7M;7I 


7.0 


E. 


1 Couv., brouillard. 




765,3a 


4,8 


NE. 1 


Beau, brumeux. 


3 S. 


753, (io 


8,5 


NE. 


1 Tréa-iiuagcux. 


'3 S. 


7fi4,93 


6,6 


ENE. c 


Peu nuageux. 


fi 


-5ï,67 


8,1 


NE. 


1 Nuageux, brume. 


6 


705,49 


4.9 


NNE. 1 


Beau. 


g 


75i ,89 


8,8 


KE. 


a Couvert. 


g 


765,65 


4,3 




Très-beau. 




75., 38 


8,9 


N. 


a Cuuv.jforlepluie. 




765,7a 


4,9 


Ni;. 


Couverl. 
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Direciion 






Binm. 


Tharm 


eltont 






Birom. 


Therm. et fore» 




HcufM 




flilér. 


duTCD 


fiui du ciel. 


Hean» 


ko". 


eiUr. du Tent. 


filai du el«l. 




lïoTembre 17. 


Min. 4°,5 


Mm. 7%4. 




NoTemlin 25. Min. ii',i. 


Max. If, 5. 


9 M. 


765,85 


6,7 


NE. 


Très- nuageux. 
Couvert, brume. 


9 M. 


76<T«6 


11,0 SO. 


Couv., petite pluie 




765,73 


7,8 


ENE. 




761 ,ao 


11,8 SSO. 


Couvert. 


'3 S. 


765 ;;5 


6.8 


ENE. 


Couvert, brume. 


3 S. 


761,80 


ia,o SSE. 


Couvert. 


6 


765,3a 


6,3 


ENE. 


Couvert, brume. 


6 


76a, o3 


11,5 SSE. 


Couvert. 


g 


765,36 


6,3 


ENE, 


Couvert, brume. 


9 


76a, 11 


■1,1 S. 


Couvert, plu vieux. 




764,84 


5,7 


E. 


Couvert, brume. 




76., 43 


9,9 


Beau, qq. nuages. 






Min. 5°, 5 


Mai. S», 6. 




NoTembreU. Min. 7°,". 


Max. il°,i. 


9 M. 


763,95 


5,5 


E. 


Couvert. 


9 M. 


758,ai 


7,4 S. 1 


Couvert. 




763,57 


5, a 


E. 


Couvert. 




756,33 


11,3 SSE. 1 


Très-nuageux. 


3 S. 


76a, 83 


5,6 


NE. 


Couvert. 


3 S. 


754,46 


13,0 SSO. 1 


Presque couvert. 


6 


763,65 


5,3 


NE. 


Couvert. 


6 


753,63 


11,1 SO. 1 


Couvert. 


9 


765,57 


5,3 


NE. 


Couvert. 


9 


75., 68 


11,0 OSO. 3 


Couvert, pluie. 




761,99 


5,3 


E. 


Couvert. 




75i,a6 


ia,4 OSO. a 


Presque couvert. 




HoTBmbra 19. 


Min. 3», 5 


Max. 6°,i. 




NOTembre 27. Min. 9%3. 


Max. io',i. 


9 U. 


760.39 
759,15 


4,0 


ENE. 


Peu nuageux. 


9 M. 


749,90 


10,1 SSO. a 


Couvert, p uie. 




6,0 


E. 


Nuageux. 




748,46 


9,1 OSO. a 


Couvert, p uvieuï 


'3 S. 


758,33 


6,7 


ESE. 


Nuageux. 


3 S. 


748,77 


6.6 NO. a 


Couvert, p uic. 


6 


758,77 


4.9 


SE. 


Beau 


6 


749,93 


7.3 0. . 


Beau. 


9 


758,4a 


a,3 


B. 


Beau. 


9 


75., 53 


7.. ONO. a 


Tri's-nuagcux. 




758,45 


«,9 


E. 


Beau. 




75a, 95 


7,9 ONO. . 


Couvert. 




NoTsmbrs 20. 


Min. -0- 


8. Max. >. 




HOTBmbn 38. Min. 7\5. 


Max. io%i. 


9 M. 


759,16 


—',1 


SE. 


BrouillarH. 


9 M. 


757,04 


'•i S- ' 


Couvert. 




759.6a 


-0,5 


SE. 


Brouillard. 




758, a9 


9.8 0. I 


Très-nuageux. 


3 S. 


759,06 




ENE. 


Brouillard. 


'3 S. 


758,48 


10,7 0. . 


Presque couvert. 


6 


759.36 


1^3 


E. 


Faible brouillard. 


6 


759, a6 


10,0 ONO. 1 


Couvert. 


g 


75; .5 


>i9 


E. 


Couvert. 


9 


759,01 


9'9 Hkv. ' 


Couvert, pluvieux. 




75;,.. 


3>< 


E. 


Couvert. 




759,05 


11,7 ONO. 1 


Couvert. 




Norembra 21. 


iIJD. o°,7. 


Max. >. 




Norembre 29. Min. 9°.9- 


Max. 11', 0. 


9 M- 


758,37 


0,4 


SSO. 


Brouillard. 


9 U. 


759.10 


"'<» ?^ * 


Couvert. 




757 35 


1,5 


oso. 


Couv., brouillard. 




757,76 


11,4 SSO. 1 


Couvert. 


"s. 


756,73 


",7 


0. 


Couv.,brouillaRl. 


3 S. 


755,77 


10,9 S^- ■ 
io,S SO. ■ 


Couvert. 


6 


755,89 


' j7 


oso. 


Couv., faible bi-*. 


6 


754,00 


Couvert, bmme. 


9 


754 7i 


a,3 


SSO. 


Couvert. 


9 


75a, .6 


10,8 SSO. a 


Couv., forte pluie. 




jiV.oG 


4,5 


s. 


Couvert. 




7Sa,57 


9,0 OSO. a 


Beau. 




Novembre 22. 


MiD. a°,3 


Max. ia°,3. 




HOTeaibn 30- Min. 6», 7. 


Max. 9*,o. 


9 M. 


744,16 


9,3 


0. 


Couvert. 


9 M. 


755, o5 


6,9 0. 1 


Nuageux. 




743,8a 


■ a, 8 


0. 


Couvert. 




756, a4 


9,0 ONO. 1 


Très-nuageux. 


3 S. 


745;. 3 


ia,3 


NO. a 


Couvert. 


3 S. 


758,3? 


9,3 NO. a 


Nuageux. 


b 


747.69 


11,3 


NO. 


Couvert. 


6 


761,3. 


6,6 ONO. 1 


Beau. 




750, ta 




0. 


Couvert. 


9 


764,16 


5,9 ONO. I 


beau. 


11 


750,09 


9.7 


0. 


Nuageux. 




766,57 


S, a ONO. I 


Beau. 




NoTBmbre 23. 


Min. 8°, 8 


Mai, 13°, 9. 










9 M. 


749.69 


ia,5 


ONO. 


Couvert. 










î S. 


749,07 
750,81 


14,5 
I3,7 


0. a 
ONO. 


Presque couvert. 

Couvert. 


Quantité de plaie 


recueillie pendant le 


mois de Noremùre. 


6 


751, 8a 




ONO. 


Presque couicrC. 










9 


754 ,94 


10,7 


NO. 


Couvert. 










755.91 


9. a 


OSO. a 


Couvert. 


















Cour. . . 


Î8,i. Terrasse 


... 36,4. 




HoTambn 24. 


Min. 8", 7 


Max. 11°, 8. 










9 M. 


757,34 


8,6 


S. C',qq.g"-depluie 












756, 80 


10,6 


SSO. 


Couvert, brume. 










'3 s. 


756, a5 


11,6 


SO. 


Très-nuageiix. 










6 


757,45 




SO. 


Couvert. 










9 


758, 7> 
759,88 


■ lis 


SO. 
SO. 


Couvert. 
Couvert. 











F.i4 
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Direction 










Direction 






Barom. 


Therm. 


et force 






Barom. 


Therm. 


et force 


m _ . 


Heures. 


ko®. 


ex ter. 


du Tent. État du ciel. 


Heures. 


à o*». 


extér. 


du veut. 


Eut du ciel. 




Décembre 1. Min 


. 3%o. Max. 6%6. 






Décembre 9. Min 


• — 3°,4. 


Max. -ho*, 9. 


M. 


mm 
771,21 



3,5 


ONO. Beau. 


9 


M. 


mm 

771,56 



-3,3 


E. 


Beau, brouillard. 




771 ,5i 


6,1 


ONO. Beau. 


12 




770,73 


0,0 


E. I 


Beau, brouillard. 


3 S. 


77* j39 


7,« 


NO. Peu nuageux. 


3 


S. 


769,67 


-1-1,1 


E. 


Beau, brouillard. 


6 


W f V 

77» j^7 


4,1 


NO. Beau, brume. 


6 




769,56 


0,8 


E. 


Beau. 


9 


» W 3 

771,83 


»»7 


Beau. 


9 




769,14 


—0,7 


E. 


Très-beau. 


•7 
la 


771,91 


" 

1,0 


Beau, (\i\, vapeurs 


12 




769,27 


«,7 


E. 


Très -beau. 




Décembre 2. Min 


. i**,3. Max. 5%9. 






Décembre 10. Min. — 3**,i. 


Max. -f-3*,6 


M. 


77» »9^ 


2,7 


SE. Brouillard. 


9 


M. 


768,79 


-2,6 


NO. 


Beau, brouillard. 


12 


771 »74 


5,1 


SSE. Brouillard. 


12 




768,62 


-+-«,7 


NNE.'o 


Beau, épaisse br^. 


3 S. 


77 ï > '-i<'> 


6,3 


SSE. Brouillard. 


3 S. 


768,42 


3,9 


^^E.^ 


Beau, épaisse br^. 


6 


771 , Go 


6,1 


SSE. Brouillard. 


6 




769,13 


2,8 


NNE. I 


Beau, brume. 


Q 


77Î ,80 


5,8 


SSE. Brouillard. 


9 




769,39 


1,2 


NE. I 


Beau, brume. 




771.95 


5,0 


NE. Couv., brouillard. 


12 




769,55 


0,6 


NE. I 


Très-beau. 




Décembre 3. Min 


. 2°,7. Max. 6°,o. 






Décembre il. Min. o",o. 


Max. -h3*,4. 


9 M. 


77^>»4 


a. 4 


NE. Brouillard épais. 


9 


M. 


770,02 


0,4 


NT. I 


Beau, brumeux. 


la 


771,72 


3,6 


NNE. Brouillard. 


12 




769,65 


2,4 


NE. I 


Beau, brumeux. 


3 S. 


# # # # 

771 ,18 


6,5 


NNE. Beau, brume. 


3 


S. 


769,19 


a:? 


E. I 


Beau, brumeux. 


G 


00 ' 


5,8 


NNE. 1 Beau. 


6 




769, ao 


E. I 


Beau, brumeux. 


9 


w f ' 

771,27 


5,0 


ENE. I Beau, lég. brouill. 


9 




769,22 


1,4 


E. I 


Beau, brumeux. 




771,19 


4,0 


Beau. 


12 




769,36 


0,5 


NE. I 


Beau. 




Décembre 4. Min 


. 2%7. Max. 3%5. 






Décembre 12. Min. — 1'',6. 


Max. -f-a%7. 


9 M. 


77^. o3 


3.» 


E. I Brouillard. 


9 


M. 


770,58 


-1,6 


NE. I 


Couvert. 


l'2 


77'>9ï 


3.9 


ESE. I Brouillard. 


12 


■ 


770,48 


-1-0,8 


E. 1 


Couvert. 


3 s. 


77>,-^7 


3,4 


ENE. Brouillard. 


3 


S. 


769,9» 


a, 4 


E. I 


Cx)uverl. 


ti 


77', 44 


3,1 


NE. Brouillard. 


6 




770,16 


3,3 


E. I 


Couvert. 


9 


770,98 


2,8 


NE. Couvert, brume. 


9 




770,38 


3,a 


E. 


Couvert. 


l'jt 


770,76 


a, 7 


NE. Ck)uvert, brume. 


12 




770,72 


1,3 


NE. I 


Couvert. 




Décembre 5. Min 


. 2*,7. Max. 2*',8. 






Décembre 13. Min. — i^o. 


Max. -4-2% 9. 


9 M. 


769,03 


a. 9 


ESE. Couv., brouillard. 


9 


M. 


770,67 


a, 8 


ENE. I 


Couvert. 


12 


768,65 


3,1 


ESE. Couv., brouillard. 


12 




770,52 


3,4 


ENE. I 


Couvert. 


3 S. 


767,53 


3, a 


SSE. Couv., brouillard. 


3 S. 


770,04 


3,4 


ENE. I 


Couvert. 


6 


767,43 


a, 5 


SSE. Épais brouillard. 


6 




770,22 


3,1 


ENE. I 


Couvert. 


9 


7^7,15 


a,5 


SE. Couvert, brume. 


9 




770,32 


1,8 


E. I 


Couvert. 


12 


766,80 


1,6 


SE . Couvert, brume. 


12 




769,9a 


a, 4 


NE. I 


Couvert. 




Décembre 6. Min 


. o*,4. Max. 6%o. 






Décembre 14. Min. b. Max. ». 


9 M. 


766,25 


1,0 


NNO. Couvert, gris. 


9 


M. 


768,89 


1,3 


E. I 


Couvert. 


12 


766 , I 3 


a,5 


0. Couvert. 


12 




768,19 


1,0 


E. 1 


Couvert. 


3 S. 


766 , 22 


4,5 


ONO. Couvert. 


3 


S. 


767,38 


0,6 


E. I 


Couvert. 


6 


767,79 


6,1 


NO. I Nuageux. 


6 




767,10 


o,a 


E. I 


Couvert. 


9 


768,95 


4,3 


NNE. Beau, qq. nuages. 


9 




766,72 


o,a 


ENE. I 


Couvert. 


12 


769,32 


a, 8 


N. Beau. 


12 




766,50 


— 0,6 


E. I 


Couvert. 




Décembre 7. Min 


. i*,4. Max. 3**,9. 






Décembre 15. Min 


. ». Max. ». 


9 M. 


770,66 


1,5 


NE. Beau, brume. 


9 


M. 


766,40 


-1,3 


SO. I 


Couvert. 


12 


770,66 


3,3 


NE. I Beau, brumeux. 


12 




766,4a 


-1,1 


SO. I 


Couvert. 


3 s. 


770,50 


4,3 


NE. I Beau, lég. brume. 


3 


S. 


765,56 


0,4 


SSO. I 


. Couvert. 


6 


771,06 


•2,1 


NE. I Beau. 


6 




765,54 


-1-0,1 


SSO. I 


Couvert. 


9 


77», 37 


«.• 


Très-beau. 


9 




765,79 


0,4 


S. I 


Couvert. 


12 


77«i34 


0,3 


Très-beau. 


12 




765,23 


0,6 


S. I 


Couvert. 




Décembre 8. Min. 


— 1",2. Max. -+-i%4. 






Décembre 16. Min. — o^3. 


Max. ». 


9 M. 


772,21 


-1,3 


NE. I Beau, brume. 


9 


M. 


761,78 


4,0 


SO. I 


Couvert. 


12 


772,02 


-r-0,7 


ENE. 1 Très-beau. 


12 




760,56 


5,7 


SO. I 


Couvert. 


3 s. 


771,33 


1,8 


ENE. I Très-beau. 


3 


S. 


7^9, «7 


7,7 


SO. 2 


Couvert. 


6 


771 i64 


>,« 


NE. I Très-beau. 


6 




7^9,79 


9,9 


SO. I 


Couvert. 


9 


771,96 


—0,1 


E. I Très-beau. 


9 




760,65 


10,6 


SO. I 


Couvert. 


12 


771,62 


-«,4 


E. 1 Très-beau. 


12 




761,20 


10,2 


SO. I 


Nuageux. 
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Direction 










Direction 






Barom. 


Tberm. 


et force 






Barom. 


Tberm. 


et force 




Heures. 


ào®. 


extér. 


du vent. 


État du ciel. 


Heures. 


àoo. 


extér. 


du vent. 


État du ciel. 




Décembre 17. Min. 8*", i . 


Max. Il"*, 4. 




Décembre 25. Min. 6^7. Max. 6^4. 


9 M. 


mm 
763,19 



10,2 


0. I 


Couvert. 


9 M. 


mm 
766,11 




6,4 


FSE. 


Couvert. 


la 


763 , 3o 


11,3 


OSO. I 


Couvert. 


12 


765,89 


6,8 


SE. 


Couvert. 


3 S. 


763,18 


11,4 


0. 1 


Couvert. 


3 S. 


765, l3 


6,5 


ESE. 


Couvert. 


6 


763,78 


I w 

10,7 


0. 1 


Couvert. 


6 


765,09 


5,8 


SE. 1 


Couvert. 


9 


764,04 


10,4 


OSO. I 


Couvert. 


9 


764,99 


4,5 


S. 1 


Couvert. 


12 


763,75 


9,3 


OSO. I 


Couvert. 


12 


764,06 


4,3 


S. 1 


Couvert. 




Décembre 18. 


Min . 9'', I . 


Max. ». 




Décembre 26. Min. 2^,4. ] 


Max. 4°, 9. 


9 M. 


763,90 


8,8 


0. 


Couvert. 


9 M. 


762,20 


2,5 


S. 


Couvert. 


12 


764,36 


9>6 


0. 


Couvert. 


12 


761 ,69 


3,1 


S. 


Couvert. 


3 S. 


763,63 


10,3 


ONO. I 


Couvert. 


3 S. 


760,^5 


3,9 


s. 


Couvert. 


6 


764,20 


9»8 


ONO. I 


Couvert. 


6 


760,41 


4,3 


s. 


Couvert. 


9 


763,87 


8,8 


ONO. I 


Couvert. 


9 


760,31 


4,5 


s. 


Couvert. 


12 


763,07 


8,a 


ONO. 


Couvert. 


12 


759,65 


5,1 


s. I 


Presque couvert. 




Décembre 19. 1 


Min. ». Max. 9*^,3. 




Décembre 27. 1 


Min. i°,6. 


Max. 6", 7. 


9 M. 


760,61 


6,7 


SSE. I 


Couvert. 


9 M. 


756, 3i 


1,8 


S. 


Beau, qq. nuages. 


12 


7^8,79 


6,3 


SE. 1 


Couvert. 


12 


754,37 


4,1 


SO. I 


Couvert. 


3 S. 


756,97 


5,6 


SSE. 1 


Couvert. 


3 S. 


752,64 


6,5 


SO. I 


Couvert. 


G 


756,14 


5,a 


SSE. I 


Couvert. 


6 


752,64 


5,1 


SO. 1 


Couvert, pluie. 


9 


755,38 


4,3 


S. I 


Couvert. 


9 


754,25 


3,9 


ONO. I 


Beau. 


12 


755,19 


3,7 


S. I 


Couvert. 


12 


755,78 


a, 3 


0. 1 


Beau. 




Décembre 20. 1 


Min. 3^9. 


Max. 7**, I. 




Décembre 28. 1 


Min. i**,o. 


Max. 4°,o. 


OM. 


756,85 


3,9 


SO. 


Couvert. 


9 M. 


760,09 


• ,i 


ONO. 1 


Beau, brumeux. 


12 


757,» 4 


6,a 


OSO. 


Couvert. 


12 


760,58 


3,4 


ONO. I 


Beau, brumeux. 


3 S. 


757,35 


6,9 


SO. 


Couvert. 


3 S. 


760,82 


4,4 


NxNE. I 


Très-nuageux. 


6 


758,49 


7,5 


SO. 


Couvert. 


6 


761,62 


'.9 


NE. 1 


Nébuleux. 


9 


759,71 


5,3 


SO. 1 


Beau. 


9 


762,33 


0,3 


ENE. I 


Assez l)eau. 


12 


760,60 


4,3 


SO. I 


Beau. 


12 


762,06 


-1,' 


ESE. 


Brou i 11. très-épais. 




Décembre 21. ] 


Ifin. 4^,1. 


Max. 8», 2. 




Décembre 29. i 


Min. 6°, 5. 


Max. i*,4. 


9 M. 


763,44 


5,5 


OSO. 


Couvert. 


9 M. 


761,19 


-3,6 


SSE. 


Brouillard. 


12 


763,54 


7,9 


0. 


Presque couvert. 


12 


760,02 


— ',7 


SE. 


Brouillard. 


3 S. 


763,27 


8,9 


OSO. 


Couvert. 


3 S. 


759,01 


-1-1,8 


SE. I 


Beau, brume ép***". 
Beau, brumeux. 


6 


763,24 


8,0 


0. I 


Couvert. 


6 


758,57 


—0.7 


SE. I 


9 


763, i3 


6,7 


0. I 


Couvert. 


9 


758,66 


— «,7 


ESE. 1 


1 

Beau, vapeurs. 


12 


763,36 


6,8 


OSO. I 


Couvert. 


12 


758,23 


—2,0 


SE. 1 


Beau. 




Décembre 22. Min. 6% 6. 


Max. 7", 5. 




Décembre 30. . 


Min. —3°, 9. 


Max. — o%5. 


9 M. 


763,36 


6,3 


S. 


Couvert. 


9 M. 


758, i3 


-3,9 


SSE. 


Beau, brumeux. 


12 


762,98 


7. a 


SSO. I 


Couvert. 


12 


757,81 


1,2 


S. 1 


BeaUjlég. brume. 


3 S. 


762 , 67 


7.5 


SO. I 


Couvert. 


3 S. 


756,61 


-ho,8 


S. I 


Beau, lég. brume. 


G 


762,90 


6,7 


SO. I 


Couvert. 


6 


756,11 


-0,5 


S. I 


Beau, lég. brume. 


9 


762,91 


6,6 


SO. I 


Couvert. 


9 


755,83 


—0,1 


S. I 


Presque couvert. 


12 


762,53 


6,6 


0. 2 


Couvert. 


12 


754,7» 


-+-i,i 


S. 2 


Presque couvert. 




Décembre 23. Min. 6", 5. 


Max. 7°, 7. 




Décembre 31. 1 


Min. —0°, 3. 


Max. -h 5°, 9. 


9 M. 


763,57 


6,6 


SO. 


Presque couvert. 


9 M. 


752, 3i 


3,4 


S. 3 


Couvert, pluie. 


12 


764,19 


8,0 


SO. 


Presque couvert. 


12 


751,59 


6,0 


S. 3 


Couvert, pluie. 


3 S. 


763,50 


8,0 


SO. 


Nuageux. 


3 S. 


751, 5î 


6,1 


S. 3 


Couvert. 


G 


763,68 


5.6 


SO. I 


Beau. 


6 


752,87 


5,9 


S. 3 


Couvert. 


9 


763,47 


4,9 


SO. 1 


Beau. 


9 


754,34 


5,9 


S. 1 


Couvert. 


12 


762,91 

Il tf^ ^ 4k Wfe ■% V* 


5,9 


SO. 1 


Couvert. 
Max. 10°, 3. 


12 


756,02 


5,1 


SO. 1 


Couv., lég*"* pluie. 




uecemAra ii«. miii. 3,0. 












9 M. 


762,58 


7>9 


SO. 1 


Couv., pet. pluie. 












12 


762,93 


9,7 


0. 1 


Couvert. 


Quantité de pluie 


recueillie pendant It 


r mois de Décembre, 


3 S. 


763,30 


10,6 


0. I 


Couvert. 












6 


761,32 


10,5 


0. 1 


Couvert. 






Valeur en millimètres : 


9 


765,38 


9,3 


0. 


Couvert. 












12 


765,54 


8,1 


0. 


Couvert. 




Cour. .. 


5,3. 


Terrasse 


... <f , 2 . 



F.i6 



OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES. - 1873. 



OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES 



A 9» DD MATIN. 



Date. 


Cour. 
1873 JUIN. 


rerrass 




mm 


mm 


i 


2,49 


3,68 


2 


i6,o3 


i5,53 


3 


7, 18 


7,34 


4 


i,5o 


i,3o 


5 


o,23 


0,23 


6 


1,39 


1,17 


7 


6,00 


6,52 


li 


1,48 


1,38 


14 


2,32 


2,3o 


i5 


17,76 


i5,85 


i6 


9>i7 


8,86 


i8 


25.48 


24,19 


19 


5,87 


6,17 


?.3 


i3,64. 


18,66 


25 


o,i3 


0,16 


3o 


0,06 


9,3i 




1873 JUIÎJ.FT. 


1 


6,39 


6,48 


9 


o,58 


0,77 


12 


8,63 


10,21 


i5 


2,00 


2,07 


i6 


3,79 


4,39 


24 


0,42 


0,59 


27 


9,33 


10,17 


29 


11,28 


11,56 




1873 AOUT 


• 


9 


3,55 


3,55 


1 1 


2,94 


2,78 


«9 


6,47 


5,37 


21 


1,04 


0,98 


22 


1,79 


2,16 


23 


0,84 


0,74 



Date. Cour. Terrasse. 



1873 AOUT. (Suite.) 



25 


mm 
4,26 


mm 

•3,73 


26 


2,69 


a, 37 


28 


o,5o 


0,17 


^9 


0,33 


0,55 


3o 


2,08 


1,43 


3i 


15,17 


i4,6i 



1873 SEPTEMBRE. 



I 


1 ,22 


1,75 


2 


0,45 


0,52 


3 


o,5o 


0,53 


6 


0,26 


0,28 


8 


4,01 


3,07 


9 


6,00 


6,56 


10 


1,91 


1,89 


12 


i9»i^ 


20,08 


i3 


1,61 


1,58 


i4 


5,89 


5,64 


i5 


8,77 


6,61 


16 


1,86 


2,81 


17 


1,76 


1,93 


18 


0,49 


0,62 


19 


1,55 


2,78 


22 


0,17 


0,27 




1873 OCTOBRE. 


4 


o,o5 


0,07 


5 


10,01 


10,23 


8 


6,53 


5,64 


9 


0,28 


0,26 


II 


0,17 


0,07 


i4 


3,74 


3,89 


21 


0,90 


I ,o5 


22 


o,85 


0,68 



Date. C .ur. 



Terrasse. 



.1873 OCTOBRE. (Suite.) 



23 


mm 
0,20 


nm 
0,11 


24 


42,53 


37,35 


25 


5,94 


9>2» 


26 


1,40 


1,41 


27 


0,52 


0,52 



2 
5 
6 

9 
10 

22 
24 

25 

26 

27 
28 

^9 
3o 



17 
18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 
28 

3i 



1873 NOVEMBRE. 



4,43 
0,24 

0,97 
4,14 
9,24 
5,53 

2,91 
1,40 

0,08 
4,5o 

2,91 
0,08 

2,01 



3,23 
o,o5 
0,70 
3,80 
8,88 

5,96 

2,93 
1,46 

0,08 

3,76 

2,93» 
0,08 

3,09 



1873 DÉCEMBRE. 



0,95 
0,24 
0,16 
0,25 

0,10 

0,55 
0,35 
0,10 
0,17 
1,61 
0,43 



0,33 
0,20 
0,10 
0,22 
0,20 
o,65 
o,3i 
0,22 
0,09 
1,78 
0,18 



FIN. 



I uns- - IMHKIll "«H-Vll.l.Anâ 



I 



•- ' 



' 'J» 



V 



' m. 



'» y 



